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ΕΦΗΜΕΡΙΣΊΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 726 

15 Ιουλίου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθυ. 1218.112/1/96 

Αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα για τα Ταχύπλοα 
Σκάφη 

(IΝΤΕΗΝ ΑΤΙΟΝΑί ΟΟΟΕ ΟΡ 3ΑΡΕΤΥ 
ΡΟΒ ΗΙΟΗ 3ΡΕΕ0 ΟΒΑΡΤ) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο τέταρτο του ν. 2208/94 «Κύρωση του Πρω¬ 
τοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για 
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη Θάλασσα1974» 
(Α'71) που τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 4 
του Ν. 2575/98 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ¬ 
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας»* (Α' 23). 

2. Την απόφαση Μ80 36(63) του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ) που υιοθετήθηκε την 20η Μαίου 1994 
από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας (Μ80). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρ¬ 
νηση και κυβερνητικά όργανα»* (Α' 137) που προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α' 154) και τροποποιήθηκε 


με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α38). 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο πρώτο 

1. Γίνεται αποδεκτός για εφαρμογή στα πλοία με ελλη¬ 
νική σημαία που εκτελούν πλόες εσωτερικού ο Διεθνής 
Κώδικας για τα Ταχύπλοα Σκάφη (IΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. 
ΟΟΟΕ ΟΡ 8ΑΡΕΤΥ ΡΟΒ ΗΙΟΗ 8ΡΕΕΟ ΟΒΑΡΤ) ο οποίος υι¬ 
οθετήθηκε με την Μ80 36(63) απόφαση της Επιτροπής 
Ναυτικής Ασφαλείας (Μ80) του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ). 

2. Τα κείμενα της απόφασης ΜδΟ 36(63) σε πρωτότυπο 
στην Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, 
παρατίθενται ως ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Β αντίστοιχα στην 
παρούσα απόφαση. 

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού και 
του Ελληνικού κειμένου του Κώδικα που γίνεται αποδε¬ 
κτός με την απόφαση αυτή, κατισχύει το Αγγλικό. 
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ΜΕΡΟΣ Α' 

ΚΕ30ΣΤ7ΤΙ0Ν Μ30. 36(63) 

(αάορίβά οη 20 Μαγ 1994) 

ΑΟΟΡΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙι (ΖΟϋΕ ΟΡ 8ΑΡΕΤΥ 
ΡΟΚ ΗΙΟΗ δΡΕΕϋ ΟΡΑΡΤ 


ΤΗΕ ΜΑΚΙΤΙΜΕ 3ΑΡΕΤΥ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ, 

ΚΕΟΑΟΟΙΝΟ ΑΓίχοΙ® 28 (£>) ο£ ίΐι® Οοην®ηί1οη οη ίΐι® ΙηίΑΓηΑίΙοηΑΐ ΜαγΙ^Ιπια 
ΟΓ^Α ηΙζΑίΙοη σοηοΑΓηΙηα ί&® £αηοί!οη ο£ ίΚ® ΟοιππιΙίίΑΑ, 

ΚΕΟλΙιΙιΙΝΟ ΕυκΤΗΕΗ Γββοΐυίΐοη λ. 373 (X) Ιογ νΙιΙοΗ ίΙίΑ Αβββπϋοΐγ, νΐιβη 
Αάορίίηςτ οη 14 ΝονΑχη&ΑΓ 1977 ίΐι® Οοά® ο£ 8®£Αίγ £ογ ϋγηΑπιΙοΑίΙγ 3αιρροΓί®ά 
Ογα££ (Ό80 Οο<1α) £ογ ογα£* βυσίι αβ 1ιυ<ϊγο£ο11 Βοαϊβ Αηά αΙγ οιχβΗΙοη νβΚΙοΙββ 
νΗίοΗ ν·Γ· ΙηοΓβ&βΙηαΙγ &®1ηςτ ΙηίΓοάιιοβά 1η ΙηίΑΓΠΑίΙοηΑΐ ίΓΑηβροΓί, 

Α\ιίΚθΓΐζ®ά ί&Α ΗΑΓίίΙπίΑ 3 α£·£υ ΟοππηΙίίβΑ ίο Αχη®ηά ίΙίΑ Ό80 Οοάβ αβ χη&γ 1>· 
παοαββαγυ, 

ΚΕΟΟΟΝΙΖΙΝΟ ίΗ® οοηίΙηαΑΐ άβνβίοριηβηί ο£ ηονβΐ ίγρΑβ Αηά βίζββ ο£ ΗΙςτΗ 
βρββά θΓ®£ί, νΐιΐοΐι αγ® ηοί ηοοοββΑΓχΙγ βιιρροΓίβά, οΑΓςτο θΓ®£ί, ρΑβββηςτβΓ ΟΓΑίί 
ΟΑΓΓγχη^ ΐΑΓςχβΓ ηαιτΟοβΓβ ο£ ρΑβββηςτβΓβ ογ ορβΓΑίΙηςτ Αί φΓ®Αί®Γ άΐβ^Ληοββ £γοχπ 
ρΐΑοββ ο£ Γβ£υςτ® ίΙίΑη ρΑπηΙίίβά ίτγ ίΗ® ϋ80 Οοά®, 

ΚΕΟΟΟΝΙΖΙΝΟ ΓϋΗΤΗΕΚ ίΙίΑί ίηρΓονβηβηίβ ο£ ιηΑΓίίΙπι® 8Α£®ίγ βίΑηάΑΓάβ 
βχηοβ ίΗ® Αάορίΐοη ο£ ίΐιβ 030 Οοά® αγ® γ®<χ\ι1γ·< 3 ίο 1)β Γ®£1®οίβ<1 1η ίΐιβ 
ρτονίβίοηβ £ογ ίΗ® ά®β1ςτη, σοηβίηιοίΐοη, ®ςρι!ριη®ηί Αηά ορβΓΑίΙοη ο£ Ηΐφΐι βρββά 
θΓΑ£ί 1η ογ£®γ ίο ιηΑΐηίΑΐη ο®Γί!£1θΑί!οη ®ηά 8®£®ίγ ®ςρι1νΑΐ®ηο® νΐίΐι 
οοηνβηίΙοηΑΐ βΐιΐρβ, 

ΝΟΤΙΝΟ ίΙίΑί ίΗ® 301Α3 Οοη£βΓβηοβ ίο £>β Ηβΐά £γογλ 17 ίο 24 Μαυ 1994 νίΐΐ 
&β Ιηνίίβά ίο Αάορί Αΐη®ηάχη®ηίβ ίο ίΗβ 1974 30ΙΑ3 Οοηνβηίΐοη νΙιΙοΗ, ΙηίβΓ αΙΙα, 
ίηοίνκίβ α η®ν οΐιηρίβτ X οη 8Α£·ίγ ιηβΑβτίΓββ £ογ Ιιίςτίι βρ®®<3 θΓΑ£ί, ίο ιπαΑα ίΗ® 
ρΓονχβχοηβ ο£ ίΐιβ ΙηίβΓηΑίΙοηΑΐ Οοά® ο£ 8Α£βίγ £ογ ΗΐςτΗ 3ρββά θΓ®£ί (Η30 Οοά®)* 
πΐΑηάΑίΟΓγ ιιηάβΓ ίΙίΑί Οοηνβηίχοη £ογ α 11 βιιοΐι ογα£ϊ: οοηβ1.ηιο^ο<1 οη ογ α££θγ 1 
ι7ΑηιΐΑΓγ 1996, 

ΗΑνίΝβ ΟΟΝ3ΙΟΕΚΕϋ α!: 1ί:β β!χΙ:γ-^1ιΐΓ<3 ββββχοη ί:1ιβ ίβχ^ ο£ ί:1ιβ ρΓοροββά 
Η30 Οοάβ νΗιοΙι Η Αν 1 >ααπ άΑνβΙορβά £ο11ον!ηςτ Α ^Ηογοιι^Η Γβνίβίοη ο£ 080 

0ο<1β, 

1. ΑΟΟΡΤ3 ί:1ιβ Η80 Οοάβ, £ΐιβ Ϊ:βχ1: ο£ νΙιΐοΗ 1β ββ£ οηί: 1η ^Ιιβ Αηηοχ ί:ο ί:1ΐθ 
ρΓΑβΑπΐ: ΓΑβοΙη^χοη; 

2. ΝΟΤΕ8 £Ηα£ ηηάβΓ ^Ιιβ ρτοροββά οΙιαρ^θγ X ο£ £1ιβ 1974 80υν.8 0οηνβηί:1οη, 

Αΐηβηάζηοηϊιβ ^ο 1:1ιβ Η30 Οοάβ βΙιαΙΙ 1>β Αάορ^βά, )3Γουςτλ1: χη^ο £ογοα Αηά βΗαΙΙ 
£αΚα β££βο(: χη ΑΟΟΟΓάΑηοβ νΐ£Η ρΓονΙβΙοηβ ο£ αγ^ΙοΙα VIII ο£ ^Κα^ 

0οηνβηί:1οη οοηοΑΓηΙηςτ £Ηβ ΑΓηβηΛηβηί: ρΓοσβ(3\ΐΓ·β ΑρρΙΙοΑίοΙβ ^ο 1:1 ια ληηβχ 1:ο 
ί:1ΐΑ Οοηνβηϋΐοη οίιΙιβΓ £1ΐΑη ο1ιαρ<:·γ I; 

3. ΚΕ0υ&8Τ8 1:1ιβ 3βθΓβ<:ΑΓγ-ΟβηβΓΑΐ ί:ο ^ΓΑηβπιχΐ: α οοργ ο£ ^Ηβ ρΓοββηύ 
Γβ8ο1ιι£χοη ^οςτβ£ΐΐΑΓ νχ^Η 1:1ιβ 1:βχ£: ο£ ^Ιιβ Η80 Οοάβ ϊο α11 Μβπ\ϊ>βΓβ ο£ <:1ιβ 
θΓ9&ηχζΑ^χοη Αηά ^ο α11 Οοη^ΓΑΟ^Ιηςτ ΟονΑτηιηβη^β^ο £1ιβ 1974 80ΙΛ3 Οοηνβη^χοη 
νΙιχοΗ αγα ηο£ Μαιπ^αγβ ο£ ^Κα Ογ^απϊζ Αί:1οη; 

4. ΚΕ00ΜΜΕΝΟ3 βον αγ ηπ\Αη^8 £ο Αρρίγ 0ο<1β οη α νοΙηηίΑΓγ 1 >αβχβ 1η 

γαβραοΙ: ο£ ογα£^ οοηβί:Γαο^0<3 ΙοΑ^ν®®η ί:1ΐΑ Αάορίΐοη ο£ ^Ιιΐβ Γββοΐιι^ΐοη Αηά £Ηθ 
Α ηΙιχγ 1ηΐ:ο £ογοα ο£ £Ηα ΑΐηΑηάπίΑη^:β ^ο ί:1ΐΑ 1974 30Ιιλ3 ΟοηνΑη^Ιοη γο£αγγα< 1 ίο 
Αΐ3ονβ αβ ηΐΑγ 1 >α ίΚ® 1994 30Ι«λ3 Οοη£ΑΓΑηο®. 
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ΑΝΝΕΧ 

ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΕΟϋΕ ΟΕ 5ΑΓΕΤΥ ΓΟΚ ΗΙΟΗ δΡΕΕϋ ΕΕΑΓΤ 


0οηί6ΓΛ.£ 


Ρτββιη1>1β 

ΟΙιβρίιβΓ 1 — ΟβηβΓ&1 οοπβηβηί: Γβ^νιΙτβΐΏβη^ε 


1.1 Οβηβτβΐ οοπνηβηΐιε 

1.2 Οβηβτ&Ι Γβ(ΐαίΓβιηβηί:5 

1.3 ΑρρϋοΒ^ιση 

1.4 Οθίΐηιϊιίοηδ 

1.5 δατνβγδ 

1.6 ΑρρΓονβΙε 

1.7 Μβΐηίιβηθηαθ ο£ οοηάίΐιίοηδ 3ίϊ:βΓ δΐΐΓ^βγ 

1.8 Ηίςϊι δρββά (:γ&££ δίίΣβΐγ αβΓΐι ίΐε^β 

1.9 Ρβτπιΐΐ: £ο ΟρβΓ»*:β Ηΐ9^ δρθβά 

1.10 (Ζοπ^γοΙ 

1.11 Εςυίνβίβηΐδ 

1.12 Ιη£οπη 3 ί: 1 οη £ο Ιοβ Γηβάθ βν3ΐΐ3ΐ>1β 

1.13 ΤϋΓ^ΙιβΓ άβνίοριτιβη^δ 

1.14 ΟίΓοαΙβ^Ιοη ο£ δ&£βΐ.γ ίηίοπη&ί:ίοη 

1.15 Κβνΐβν ο£ Οοάβ 

ΟιβρΐβΓ 2 - Βιιογ&ηογ, εΐ&ΜΙϋιγ &ηά ειΛάινίδίο* 

Ρλγ£ λ - Οβηβτβΐ 


2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 


ΪΠΘΓ&1 

ιΐ&οΐ: βυογδηογ 

ιί: & α^ ε^ϋΐ^γ 1η άίερίεοβίηβη^ ιηοάβ 

ε»;3ΐ>ί1ί1:γ ίη <Λβ ηοη-άίερίβοβιηβηΐ: π>ο<3β 

^30»: εΐβ&ίΐίΐγ ίη «ιβ ΙΐΓβηείβηΙ: ιηοάβ 

αογβηογ βηά εΐβ&ίΐίΐγ ίη 1»β άίερίβοβίηβηΐ: π>οάβ 
ίοΐΐονίης άΒτηβςβ 

ηο1ίηίη9 βηά ε£.β1θί1ίΙ:γ ίη£οπτο<:ίοη 
ο3άίη9 &ηά εΐιβίίίΐίΐγ βεεβεεπιβηΐ: 

3Γ νΐηα βηά ΓβοοΓάϊη9 ο£ «ιβ άβε^η νβΐβΓίιηβ 


ΡβΓΐ: Β - Η09 α ·ί Γβπ,βη ^· ε ίοΓ Ρ βεδβη 9 βΓ εΓβ£,: 


2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 


ηβτβΐ , 

<: 3 θ«: ε<:θΙ}ΐ1ί£γ ίη Εΐιβ άίερίβαβπ,βπί: πκ>άε 

1:301: Β^ϋίΐγ ίη ΟΗβ ηοη-άΐερίβοβπ,βηΐ: π,οάβ 
ογβηογ βηά εΕβΙ,ίΙί^Υ ίη ΕΗβ άίερίβοβιηβηΐ: ™οάβ 
ίοΐΐονιης άβπιβςθ 

οΐΐηιηα βηά ε^ε^Ιϋ^Υ 1 η£οπτ^ 1 οη 


Ρβγ£ 0 - Κβ<3^1 Γβ,ηβηϊ:5 ίοΓ ΟΒΓ 9° αΓΒί1: 

2.15 Βυογβηαγ »ηά δΐδΜΙΙ^Υ ίη 1:Ηβ ςϋερίδαθί^εη^ 

π,οάβ £ο1 Ιονΐηςι θ3πΐ39 € 

2.16 Ιηοϋηίη^ 
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8.4 ΜιιεΓβΓ ΙίεΓ, βπιβΓ 9 βηογ ιηδΓπιοΓίοηε Βηά ιηΒηιΐΒίε 85 

8.5 0ρβΓβ1:ίη9 ίηεΙίΓυαΓίοηε 86 

8.6 δυτνΙνΒΐ ογβΓΓ εΓον/396 86 

8.7 διίΓνίνΒΐ ^Βη; Βηά γ β50116 1>03Γ €ΓΠΐ)&ΓΚΒί:ίθη 

βηά ΓβαονβΓγ ΒΓΓβηςβπίθηΙιε 87 

8.8 Είηβ-ΓίίΓΟΗίη^ βρρΙίΒηοβ 88 

8.9 ΟρβΓβΠοηΒΐ ΓβΒάΐηβεε, Γπβΐη^βηΒηοθ Βηά ίηερβαΓΐοηε 88 

8.10 δαΓνινβΙ ο γβΓ£ Βηά Γβεοαβ 1>οΒΓε 90 

(ΙΙιβρίβΓ 9 - ΜβσΙιίηθΓγ 9 2 

ΡβγΓ Α - ΟβηβΓΒΐ 92 

9.1 ΟβηβΓΒΐ 92 

9.2 Εηςμηβ (^βηβΓΒΐ) 94 

9.3 0β 5 ΓιΐΓΜηβε 95 

9.4 Οίβεβΐ βη9ΐηβε Γογ πΐΒΐη ρτοραίειοη Βηά βδεβηΓίΒΐ 

ΒΐιχίΙΐΒΓίβε 95 

9.5 ΤΓβηειηΙεείοηδ 96 
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9.8 Μββηε Γογ ΓβΓυτη Γο β ροτΓ οΓ γθΓικ^ξ Γογ 

ΟΆΐβςοΓγ Β ογβΓΓ 98 

ΡβγΓ Ο - ΚβςιιΐΓβιηβηΓε Γογ οβγ 90 ογβΓΓ 98 

9.9 ΕεεβηΓίβΙ πιβοίιίηβΓγ Βηά οοη^τοί 98 



7978 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ρ&96 

ΟΙιβρΙιβΓ 10 - ΑαχϊΙί&Γγ εγείθίπε 99 

Ρβγ£ Α - ΟοπθγβΙ 99 

10.1 £θηβ γ β1 99 

10.2 ΑΓΓ&η^βΓπβηΙ. οί οΐΐ £υβ1, Ιιι&τ ίαΒίίηςι οίΐ βηά οΙ,ΙιβΓ 

£ΐΒπ\ιτΐΒΒ1β οϋ 99 
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Οι&ρΐβΓ 13 - ΝΒνΐ9Βί:1οη&1 β^υίριηβηί: 


13.10 

13.11 

13.12 

13.13 


Ν3νΐ9&^λθη (9βηβΓ3ΐ1) 

0ΟΠίρ 3 δ 8 β 8 

δρββά &η<3 άίδΙ,Βηαβ ιπββδυΓβπιβη*: 

Εο1ιο-5θαηά1η9 άβνίαθ 
Κβ(3βγ ΐηδ£&11&*:ίοη5 
ΕΙβοΐΓοηίο ροδΐ 1 : 1 οη 1 η 9 εγείβτηδ 

ΚΒΐβ-οί-ΐυπι ΐηάίοΒίοΓ &ηά ΓαάάθΓ ιηάίαΒίιΟΓ 

ΟΐΗβτ π&νί9^^ιοη3ΐ Βΐάβ 
δθθΓοΙιΙ 19 ^^ 

Ν 19 Η*: νΐδίοη β 9 νιίρπιβηϊ: 

5 £ββΓΐη 9 βτΓ 3 η 9 βίηβη{: βηά ρτοραΐδίοι: ΐηάίαβί:οΓε 
Ααίιοπιβΐΐα δΐιββΓίης Βΐά (Βΐχ£θΓη&ϊ;ίο ρϋο£ βα^ίρπιβηΐ:) 
ΡβΓίοΓΓηβηοβ εΙΐ3ηά&Γ(38 


ΟιβρΐβΓ 14 - Κβιάίοσοιηπιιιηΐοβίιΐοηβ 


14.1 

Αρρϋαβΐίοη 



14.2 

Τβπηε βηά άβίΐηίΐιοηδ 



14.3 

Εχβπιρΐιΐοηδ 



14.4 

Γαηοΐιΐοηβΐ Γβ9 α *Γβπιβηΐιε 



14.5 

Κβάίο ΙηδΐΒΐΙβΐιοηε 



14.6 

Ρθάίο ©ς[υ1ρπιβη£: δβπθτβΐ 



14.7 

Κβάΐο β<3^ίρ™βη£: 5βΒ βτββ 

Α1 


14.8 

Κβάιο βς^ίρ^βη^:: δββ ΒΓβΒδ 

Α1 βη<3 Α2 


14.9 

Εβ<3ιο 69^-ί-ΡΓηβπΙ: : δββ βτββε 

Α1, Α2 &ιι<3 

Α3 

14.10 

Κβάίο β9ΐι^Ρ^βηΙ:: δββ βτββδ 

Α1, Α2, Α3 

βηά 

14.11 

Ηβΐοϊιβδ 



14.12 

δοαιτοβδ οί βηβΓ9 Υ 



14.13 

Ρβιτίοπηβηαβ εΐβηάβΓάδ 



14.14 

Μβΐη^βηβηαβ ΓβςαχΓβπιβηΙ.5 



14.15 

Κβάίο ρβτδοηηβΐ 



14.16 

Κβάίο Γθοοτάδ 




αΐίΒρΐβΓ 15 - Ορβτβ^ΐη9 οοπιρ&Γΐίΐιβηί: Ιβγοα*. 


15.1 Οβ£1ηίί:1οηδ 

15.2 ΟβηβΓ&Ι 

15.3 Πβΐά οί νιεχοη ίτοπ\ ορβΓ&1:1η9 αοιπρβΓί^ηβηϊ: 

15.4 ΟρβΓβί:ίη9 σοπιρ3Γ£ιηβη£ 

15.5 ΙηδΐΓαιηβηΐδ βηά οΙιβγϊ £βΜθ 

15.6 Εΐ9^ίη9 

15.7 Ηιηάοντε 

15.8 Οοπνηυιηιο&^ΐοη ίθαϋί^ίβε 

15.9 Τβιηρ©Γβ*:ΐλΓβ &ηά νβη£ίΐ3ΐ:1οη 

15.10 ΟοΙοαΓδ 

15.11 δβίβΐγ Γηββδυτβδ 
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17.3 Βηά οθπΙιγθ ο£ 9 ΓΒν '1* : Υ' 153 
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17.7 5ιιγ£βο€ ί ΓΓθ9 ίΑ 1<*ΓΪ1.1θ5 154 

17.8 ΑοοβίθΓ3ΐίοη βηά άβοβίβι 3ΐίοη 154 
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17.10 ΜίηίΓηνυη άβρ££ι ο£ νβΙθγ 155 

17.11 Ηθτά ε^ΓαοΙαΓβ οΙθβΓΒηαθ 155 

17.12 Νΐ9^£ ορβΓΒ^ιοη 155 

ΟΙιβρΐβΓ 18 - ΟρβΓβ^ιοηβΙ γθ^ηχΓ βιπβιι^ε 156 
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- (ΖΓίίβιτίΒ ίοΓ ίβείίης βηά βνΒΐίλΒίχοη ο£ Γβνβηαβ &η<3 
ΟΓβν 5β3ί5 
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198 

203 
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ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙι ΟΟϋΕ ΟΡ 8ΑΓΕΤΎ ΡΟΒ. ΗΙ<3Η 3ΡΕΕϋ ΟΗΑΡΤ 

ΡΕΕΑΜΒΧ,Ε 

1 ΤΗ© ίη£©Γη&ΐ:ίοη©1 οοηνβηΗίοηε Γ©£ί£ϊβ<1 ίη Γβ8ρβο£ ο£ 
οοηνβηΗίοη©1 βΗίρβ ©ηά 1:Ηβ Γβφαίαίίοηβ ©ρρΐίβά αβ α οοηββςρίΑηο© ο£ 
8ΐισΗ οοηνβηΗίοηβ Η©νβ 1 ©Γ 3 τ© 1 γ Ηββη άβνβίορβά Η©νίηα ίη χηίηά £Ηβ 
ιη©ηηβΓ ίη νΗίοΗ οοηνβη£ίοη©1 βΗίρβ λγ© οοηβίζηιοΗβά ©ηά ορ©Γ©£βά. 
ΤΓ©άίΐ;ίοη©11γ, βΗίρβ Ηβνβ Η©βη Ηηίΐί: ο£ βΐββΐ ©ηά ™ί£Η ΗΗ© ιηίηίπηιιη ο£ 
ορ©Γ©£ίοη&1 οοηΐιτοΐβ. ΤΗ© Γ©ονιχΓ©ιη©ηί8 £ογ βΗίρβ ©η 9 ©<?βά 0 η 1οη? 
ίη£©Γη©*:ίοη©1 νογ©ς*©8 ©τβ ΗΗβΓβ£θΓ© £Γβιηβά ίη βαοΗ & νβγ ϋιβ£, 
ρΓονχάίηςτ ΗΗ© βΗίρ ίβ ρΓβββηί:©ά £ογ βιίΓνβγ ©ηά © βΗίρ βα£©Ηγ 
οβΓΐϋίο©*:© ίβ ίββτι©ά, £Η© βΗίρ πι©γ ^ο ©ηγντΗβΓ© ίη £Η© ντοτίά νίίζΗοιιΐ 
©ηγ ορ©Γ©Ηίοη©1 ΓββεϋοΗίοηβ Η©ίηςτ ίιηροββά. Ριτονίάίηςτ £Ηβ βΗίρ ίβ 
ηο£ ίηνοίνβά ίη α ο©βη©ΐ£γ, ©11 £Η©ί: ίβ ηββά©ά ίβ £Η©Η ί£ ίβ πιβάβ 
©ν©ί1©Η1β Η ο £Ηβ ΑάιηίηίβΐΓ&Ηίοη £ογ £Η© ριίΓροβ© ο£ α 8©ΐ:ί8£©οΐ:οΓγ 
ΓββηΓνβγ Ηθ£ογ© ΗΗβ βΗίρ β©£β£γ α©Γί:ί£ϊσ©ί:β βχρίΓββ ©ηά £Ηβ 
οβιτ£ί£ίο©£β νίΐΐ Η© Γβίββηβά. 

2 ΤΗ© ΐΓΛάίΐίοηΛΐ π»βί;Ηο<ϊ ο£ ΓβςρλίΛϋηςτ βΗίρβ βΗοηΙά ηο£ Η© 
βσοβρΐβά ©8 Ηβίηςτ £Ηβ οηΐγ ροββίΗΙ© νβγ ο£ ρΓονίάίηα ©η αρρχτορίΓί&ΐ© 
Ιβνβΐ ο£ β©£βί:γ. Νογ βΗοιιΙά ί£ Η© ©ββηπιβά £Η©£: ©ηοΗΗβτ ©ρρ:το©οΗ, 
ιιβίη^ <ϋ££©ΓβηΙ: οιτίεβϋ©, οοιιΐά ηοί: Η© ©ρρΐϊβά. ΟνβΓ © Ιοηςτ ρβιτίοά 
ο£ γβΛΓβ, ηιιΐϊίβιτοαβ ηβν άββί^ηβ ο£ ιηΛΓίηβ νβΗίοΙββ Η©νβ Ηββη άβνβίορβά 
©ηά Ηβνβ Ηββη ίη ββΓνίοβ- ΜΗίΙβ ΗΗβββ άο ηοΗ £η11γ οοιηρίγ νί£Η ΗΗ© 
ρΓονίβίοηβ ο£ £Ηβ ίηΗβιτη&*:ίοη©1 οοηνβηϋοηβ Γβ1©£ίη^ £ο οοηνβηΗίοηβΙ 
βΗίρβ ΗαϋΙ: ο£ βΐββΐ, £Ηβγ Ηαν© άθχηοηβ^Γ&^βά ©η ©ΗίΙίΗγ Ηο ορβΓΑί:© ©Η 
©η βςριίν©1βη^ Ιβνβΐ ο£ β&£β£γ ντΗβη θηςτ©ςτ©ά οη ΓββΐιτίοΗβά νογα^ββ 
αηάβΓ Γββΐιτίοΐβά ορ©Γ»^ίοη©1 νβ©ϊ:1ιβΓ σοηάίΐ:ίοη8 ©ηά νί£Η ©ρρΓονβά 
ιη©ίηίβη&ηο© ©η<1 8\ιρ©Γνίβίοη βοΗβάιιΙββ. 

3 ΤΗ ίβ 0ο<1© Η&8 Η© ©η ά©Γΐνοά £γοιπ £Η© ρΓβνίοαβ ΟοόΙβ ο£ 8α£βϊ:γ £ογ 
Ο γη©ιηίσΛΐ1γ 8ηρροΓϊ:β<1 0 γ©£^ (030) ©άορΗβά Ηγ ΙΜΟ ίη 1977. ΤΗ© Οοάβ 
Γβοοςτηίζβά ί:Η©ί: β©£β^γ Ιβνβΐβ σ©η Η© 8Ϊ^ηί£ίσ©ηΙ:1γ βηΗ©ησ©<1 Ηγ ΗΗβ 
ίη£Γ©βΗΓ\ισί:\ΐΓβ αββοσίαϋβά νί^Η Γβςτυ1©Γ ββΓνίοβ οη α ρ©ΓΗίστιϊ©Γ Γοιι£β ί 
νΗ©Γβ©β ί:Ηβ οοηνβη^ίοη©! βΗίρ 8©£©Ηγ ρΗϋοβορΗγ τβΐίββ οη ί:Ηβ βΗίρ 
Ηβίηα 8β1£-8ΐΐ8^βίηίηα νίίιΗ ©11 ηβοβββΑΓγ βπι©Γ 3 Γ©ηογ ©«ιαίριηβη^ Ηβχη^ 
ο©ΓΓίβ(1 οη Ηο©ιτά. ΤΗίβ Γβνίββά Οοάβ Η©8 Ηββη ρΓβρ©Γ©<1 ίη Γβοο^ηίΗίοη 
ο£ £Ηβ ^Γον^Η ίη βίζ© ©η<1 £γρββ ο£ ΗίςτΗ βρββ<3 ογ©££ ηον βχίβίτίη^ ©ηά 
ίβ χηΗβηάβά £ο £©οί1ί^©^β £\ιΗιιγ© Γβββ©ΓσΗ ©ηά άβνβίοριηβηί: ο£ £©βΗ ββα 
ί:τ©ηβροΓί:©ί:ίοη ίη οιτάβΓ ΗΗλΗ <:Ηβγ ιη©γ Η© ©οοβρΐβά ίη£©Γη©^ίοη©11γ. 

4 ΤΗ© 8©£β£γ ρΗϋοβορΗγ ο£ ί:Ηίβ Οο<ίθ ίβ Η&ββά οη ΗΗ© πίΛηβαβιηβηΙ: 

©ηά ΓβάυοΗίοη ο£ τίβΗ ©8 νβΐΐ αβ £Ηβ ^Γ&άίίΐοηαΐ ρΗϋοβορΗγ ο£ 

ρ©88ίνβ ρΓθϊ:βοί:ίοη ίη ΕΗβ βνβηΗ ο£ ©η ©σσί(3©η^. Μαηαςτ©πιβη(: ο£ γϊβΗ 
ϊ:ΗΓοηςτΗ ©οοοιπιηο<3©£ίοη αιτΐΑη^οχηβηΙ:, ©οΙ:ίνβ βα£©^γ βγ&!:θχηβ, Γββΐ:Γχο<:β<1 
ορβΓ©£ίοη 7 (3η©1ίΙ:γ πιβη©^βπιβηΙ: ©η<1 Η\ιπι©η £©ο<:ογ 8 βη^ίηββΓίη^ βΗοηΙά Η© 
οοηβί<1βΓθ(3 ίη βν©1υ©ΗίηςΓ β©£βΗγ ©οηίνΛίβηί: £ο οηπτβηϊ: οοηνβηί:ίοηΒ. 
Αρρίίοβ^ίοη ο£ πια{:Η©ιηα^ίοαΐ ©ηβίγβίβ βΗοηΙά Η© βηοοιΐΓ©5Γ©(1 ©88©8 8 
γιβΗ Β.ηά άβ^βηηίηβ ^Ηβ ν©1ίάίΙ:γ ο£ β©£β£γ ιαο©8τΐΓ*©8. 

5 ΤΗ© Οοάβ Η©Ηββ ίη^ο ©οοο\ιη£ £Η©ί: α ΗίςτΗ βρββά ογ©£Η ίε ο£ α 
Ιί^Η^ άίβρΙααβζηοηΗ οοπιρ©Γβά νί£Η © οοηνβηΗίοη©! βΗίρ. ΤΗίβ 
άίβρ1©οβπιβη<: αβρβοϊ: ίβ ΗΗβ βββοη^ί&Ι ρ©Γ©ιηβΙ:βΓ 1:ο οΗίαίη £©β£ ©ηά 
οοπιρβ^ί^ίνβ β©α ί:Γ©ηβροΓϊ:©1:ίοη ©ηά οοηββςπιβηί:1γ ^Ηίβ Οοάβ ©Ιΐονβ £ογ 
αβ© ο£ ηοη-οοηνβηί:ίοηΛΐ ΒΗίρΗηίΙάίηςτ πι©ΗβΓί©ΐ8, ρΓονίάβά ί:Η©ί: © 

8©£β^γ βί:©ηά©Γά ©I: 1©©βΗ βςπιίν©1©η^ ϊ:ο οοην©η<:ίοη©1 βΗίρβ ίβ 
©οΗίβνβά. 
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6 Το οΙβΑΓίγ άΐβΐίηςριΐβΐι βαοΐι ογα££, ογϊϊθγϊα £>Α8βά οη βρββά Αηά 
νο1\ιιηθί:ΓΪο ΡΓοηάβ ηιιπι1>θΓ ΙΐΑνβ &ββη \ΐ8βά £ο άβΙχηβΑΐ:® £Ηοβθ ογα££ £ο 
ν/ΐιχοΐι £ΐιΪ8 Οοάβ αρρίίβδ £γοπι ο£1ιθγ, ιλογθ οοηνβη^ΐοηΑΐ, ογα££ . 

7 ΤΗβ Οοάβ ΓβςριΪΓβπιβηΙ:8 αΙβο γθ£1θο£ £Ηβ Αάάΐ£χοηΑΐ ΙίΑΖΑΓάβ νΙιΐοΗ 
ζη&γ 1>β οΑίιββά £>γ ΐΗβ ϊιχςτίι βρββά οοχηρΑΓβά νΐ£3ι οοηνοη^χοη&Ι βΐιΐρ 
£ΓΑηβροΓί:Αΐ:ΐοη. Τΐιιιβ, ϊη Αάάΐΐΐοη £ο £Ηβ ηοποΑΐ ΓβςριχΓβπιβηΙ:8 
ΐηοΐιιάΐηςτ 1ΐ£θ-8Ανΐη<ϊ Αρρ1ΐβηοβ8, βνΑΟΐΐΑΐχοη £αοχ1χ£ϊθβ, β£ο., 
ρΓονΐάβά ΐη 09,86 ο£ Αη Αοοΐάβηί: οοοαΓΓίηςτ, £\ΐΓ£1ιβΓ βζηρΙίΑβχβ ίβ ρΐΑοβά 
οη Γβάηοΐη^ £ΐιβ γχβΙ^ ο£ ΙίΑΖΑΓάουβ ΒΐίΗΑ^ΐοηβ ΑΓΧβΐηςί. 3οχηβ 
ΑθνΑηΐΑςίθβ γθβιιΙϊ £γοπι ϊ:1ιθ ϊιΐαΗ βρββά ογα££ οοηοβρΐ, χ.β. £ΐιβ Ιΐ^Ηί: 
άΐβρίΑΟβιηβη*: ρχονΐάββ α Ιαγογθ ΓβββΓνβ βηογΑηογ ΐη ΓβίΑΐΐοη £ο 
άΐβρίΑΟβιηβη*:, Γβάυοχη0 £1ιβ ΙίΑΖΑΓάβ ΑάάΓββββά &γ ΐ:1ιβ ΙηΐβΓηΑΐχοηβΙ 
^οβά Ι,ΐηβ Οοηνβηΐΐοη. Τΐιβ οοηββφίβηοββ ο£ οΐΙιβΓ ΙίΑΖΑΓάβ βαοΐι αβ ο£ 
οοΐΐΐβΐοη Αί: Ηΐς^ΐι Βρββά αγθ 1>ΑΐΑηοβά 1>γ πιογθ β^Γΐη^βη*: ηβνΐ^βΐΐοηΑΐ 
β,ηά ορβΓΑ^ίοηΑΐ ΓβςριΪΓβιηβη£8 Αηά βρβοΐΑίΙγ άβνβίορβά ΑΟοοπιπιοάΑΐΐοη 
ρτονΐβΐοηβ. 

8 ΤΗ© ΑΪ>ονβ-πιβη*:ΐοηβά βΑ£βί:γ οοηοβρί:® νβΓβ ΟΓΐςτΐηβΙΙγ Γθ£1βο£βά ΐη 

£Ηβ Οοάβ ο£ 5 α£θ*:υ £ογ ΠγηΑΐηΐοΑίΙγ 3\ιρροΓ£βά Ογα££. ΤΗβ άβνβίορπιβηί: 
ο£ ηονβΐ ΐγρββ Αηά βΐζββ ο£ ογα£Γ Ηαβ Ιβά £ο £ΐΐθ άβνβίορπιβη*: ο£ 
ρΓβββαΓββ νΐί:1ιίη £ΐιβ ιηΑΓΧΐΐχηβ ΐηάιιβ*:Γγ £ογ ογα££ νΛιΐοΙι αγθ ηο£ 
άγηΑΐηΐοΑίΙγ βηρροΓΐιβά οαγ^ο ογα££, ρΑβββη^βΓ ογα££ οβΓΓγΐη^ Ιαγο^θγ 
ηαιη£>βΓΒ ο£ ρΑβββηςτβΓΒ ογ ορβΓΑΐχηςτ £ιΐΓϊ;1ιβΓ Α£χβ1ά ΐΙίΑη ρβπηΐϊ:ΐ:θά 1>γ 
ϊΙιαϊ: Οοάβ £ο 1>β οβΓ£ΐ£ΐβά ΑοοοΓάχηςτ £ο £Ηοββ οοηοβρΐβ. ΑάάΐΐχοηΑίΙγ, 
ϊπιρΓονβιηβηΙιβ ο£ ιηΑΓχίζΐιηβ ββ£β£γ βίΐΑηάΑΓάβ βΐηοβ 1977 νβΓβ ΓβςριΐΓβά £ο 
1 >θ Γβ£1βσ£β<1 ΐη £ΐιβ Γβνΐβΐοηβ ο£ ί:1ιβ Οοάβ £ο ιηΑΐηΙίΑΐη 8Α£βΙ:γ 
βςριΐνΑίβηοβ οοηνβη^ΐοηΑΐ βΐιχρβ. 

9 Αοοοχχΐΐηςτίγ, Ινο ^^^££β^^η 9 ρΓΐηοΐρΙββ ο£ ρΓο^βο^ϊοη Αηά Γββουβ 
νβΓθ άβνβίορβά. 

10 ΤΗβ £ΪΓβΐ: ο£ ί:Ηββθ Γβοος?ηΐζβ8 ϊ:ίιβ οτ&£ΐ νΐιΐοΐι ντβΓβ ΟΓχσχηΑίΙγ 

£οχββββη α£ £ΐπιβ ο£ άβνβίορπιβηί: ο£ 1:Ηβ 0ο<1®. νΛιβΓβ Γββοχιβ 

αβ 8χβ£ αιιο© ΐβ ΓβΑάΐΙγ ΑνΑΐΐΑΐ»1β Αηά ^ο£α 1 ηηχη^ΑΓ ο£ ρΑβββηςτβΓβ ΐβ 

1ίπιχΙ;β<ΐ, α Γθ(ΐαοί:ΐοη ΐη ρΑββΐνβ Αηά Αθί:χνβ ρΓθί:βοΙ:ΐοη Μγ 1>β 
ρβηηΐϊ:ί:β<3. 3ιιο1ι ογα£ϊ: αγθ οα11θ< 1 "Αββΐβ^βά ογα££" Αηά £οπη 1:Ηβ 1 >αβχ8 
£ογ "αΑί;βςίθΓγ Α ρΑββοηςτθΓ ογα£^:" ο£ ^Ιιχβ Οοάθ. 

11 ΤΗβ ββοοηά οοηοβρί: Γβοοςτηΐζββ <:Ηβ £αΓ^1ΐθΓ άθνβίορχηθηΐ: ο£ Ιιΐςτίι 
βρββά ογα£ϊ: ΐηί:ο ΐΑΓςτθΓ ογα££. ΜΙιθγθ Γθβουβ Α88Ϊ8ΐ:Αηοβ ΐβ ηο£ 

ΓθΑάΐΙγ αλγα ΐ 1 α£)1 θ ογ ί:1ιβ ηιιπώ3θΓ ο£ ρΑΒββηαβΓΒ Χ8 ηη1ΐιηΐί:θά # 

ΑάάχΙ:χοηΑΐ ρΑΒβΐνβ Αηά Αθϊ:ΐνβ βα£θ£υ ρΓθθΑηί:ΐοη8 αγθ Γθ< 3 ηΪΓβά. ΤΙΐθΒβ 
Αάάΐί:χοηΑΐ Γβ<ιαΪΓβιηβη<:Β ρΓονχάθ £ογ απ αγθα ο£ βα£θ γθ£ιι^θ οη 1>θΑΓά # 
ΓβάηηάΑηογ ο£ νΐ^Αΐ Βγ8ί:θπΐ8, ΐηοΓθΑββά νΑί:θΓΐ:Ϊ9ΐιί: Αηά β^ΓηοίηίΓΑΐ 
ΐη^β9ΓΪ£γ Αηά £\ι11 £ΪΓβ-βχΙ;ΐηςΓΐιΐβ1ιΐηςί 0ΑρΑΐ>ΐ1ΐ£γ. 3ηο1ι ογα££ αγθ 
ΟΑ ίΙβά "ιλπαΒ βΐβΓβά ογα££" Αηά £οπη £ΐιβ £>αβϊβ £ογ "οαγογο ογα££" Αηά 
"οαΓθ^ογυ Β ρΑΒββηςτβ^: ογα££" ο£ ΙζΙιϊβ Οοάθ. 

12 ΤΗθβθ ί:νο οοηοβρ£:8 ο£ ϊ:1ιβ Οοάβ ΙΐΑνβ 1>θβη άβνβίορβά αβ α ιιηχ£ΐβά 

άοοηιηβηί: οη £:1ιθ £>αβχβ £1ια£: Αη θφΐΐνΑίθηΙ: Ιβνβΐ ο£ βα£θ£;υ ^ο £:1ιαϊ: 
ηοηπΑίΙγ θχρβοΐβά οη βΗχρβ οοιηρίγΐηςτ νχί:1ι £1ιθ ΙηΙ:βΓηΑΐ:χοηΑΐ 
0οηνβηί:ΐοη £ογ 1:1ιβ 3α£θ£υ ο£ 1#ϊ£θ αΙ: 3θα χβ Αοίιΐθνβά. νΛιβΓβ ί:1ιβ 
Αρρ1ΐθΑί:ΐοη ο£ ηβν ^βοΗηοΙοο^ ογ άθΒχςτη ΐηάΐθΑΐ:ββ Αη θ<ιιιχνΑΐβη£: 
βα£θ1:υ Ιβνθΐ £ο β£:γϊο^ Αρρ1ΐθΑί:ΐοη ο£ ^Ηβ Οοάβ, 1:1ιβ 

ΑάιηΐηΪ8^ΓΑ£.ΐοη ΐβ ρθπηΐ£ΐ:βά £ο £οππα11υ Γβοοςτηΐζβ βιαοΐι βςριΐνΑίβηοβ. 
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13 Ι£ ίβ ΐπιροΓΐΛηΐ £1 ια£: &η Α(1ιηίηχ8ΐ:Γθ.£χοη / ίη οοηβίάθΓχη^ £1ΐθ 
βηίΐ&ΐΰίΐίΐγ ο£ β. Ηΐςτίι βρββά ογ»£ϊ: υηάβτ ξΐιίβ Οοάθ, βΐιοαίά ηρρίγ »11 
βθοΐίοηβ ο£ £1 ιθ Οο<3β ΙίβοβΛίββ ηοη-οοπιρΙίΑηοβ ντϊί:1ι *ηγ ρβΓϊ: ο£ £ΐιβ Οοάβ 
οοηΐά Γββηΐί: ίη βη ίπύΰ&ίΛηοβ νΐιχοΐι νουΐά ΛάνβΓββ 1γ »££βοί: £ϊιθ 8&£θ£γ 
ο£ £1ιβ ογ&££, ραβββηςτβΓβ &η<31 στβν. Γογ & βίχηίΙ&Γ Γβϋδοη, 
ΐϊΐοάί£χοβ.£ίοη8 £ο βχίβ^ίηςτ ογα£ 1:, νΗχοΗ πίΛγ Ηανβ β.η β££βοϊ: οη 8η£βί:γ, 
βΗοιιΙοΙ £>β ΛρρΓονβά 1)γ £1ιβ Αάπιίηί βϋΓαίίοη. 

14 Ιη άβνβίορϊηα £ίιβ Οοθβ, ί£ Ηββ &ββη οοηβίάβΓβοΙ άββχΓα^Ιβ £ο 
βηβιΐΓβ £1 ιλΙ: Ηί^ΐι βρββά ογλ££ άο ηο£ ίιπροβθ υηΓβ&βοηα^Ιβ άβτηαηάβ οη 
βχΐβΐίηςτ ιΐ8θΓ8 ο£ £1 ιθ βηνίΓοηιηβηΐ: ογ οοηνβτββΐγ 8ΐι££βΓ ηηηβοβββΛΓχΙγ 
ΓΗΓοηςτΙι ΙλοΚ ο£ Γβαβοη&ϋΐβ αοοοπηηοά&ίίοη 1>γ βχίβίίηςτ ηββΓβ. νΛίΑΐβνβτ 
1^\ΐΓ(3βη ο£ οοιηρ&ΐχΐϊίΐχΐγ £Ηθγθ ίβ, ί£ βΐιοηΐά ηο£ ηβοβββΑΓχΙγ Ι&ίά 
νΗοϋγ οη £1ιβ Ηί^ϊι βρββά ογλ£ϊ: . 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7985 


ΟϊίΑρΐβΓ 1 ΘβηβΓΑΐ οοχηχηβηΐ: Αηά ΓβίχιιίΓβιηβηΐΒ 

1.1 ΟβηβΓΛί οοιππιβηΐβ 

ΊΊιίβ Οοίΐβ βΐιοηΐίϊ 1>β Αρρίίβά Αβ & οοχηρίβΐβ ββ£ ο£ σοτηρΓβΙιβηβΐνβ 
ΓβΟΐιΐΓβιηβηΐβ. Ι£ οοηΐΑίηβ ΓβφΐίΓβιηβηΐβ £ογ £ΐιβ άββίση ®ηά 
οοηβίΓυοΙΐοη ο£ Ιιίςίΐι βροβά ογλ£Ιι οπ^&ζίβά οη ιηίβΓη&ίιοη&1 
νογΑ^ββ, £1ιβ βςριίρπιβηΐ. νΛιίοΗ βΐιοιιΐβ £>β ρΓονί<1β<1 &η<1 £ΐιβ 
οοηάίίιίοηβ £ογ ϊΙιθϊγ ορβΓΑΐίοη Αηά πΐΑίηΐβηΑηοβ. ΤΗβ &Αβίο Αΐιη 
ο£ (;Ηβ ΟοοΙβ Ϊ8 ΐ:ο βθ£ Ιβνβΐβ ο£ 8 α£θϊ:υ νΛιίοΙι ΑΓβ βςριίνΑΐβη*: £ο 
ΐΐιοββ ο£ οοηνβηΐίοηΑΐ βΗίρβ ΓβςριίΓβοΙ £>γ £Ηβ ΙηΐβΓηΑΐίοηΑΐ 
Οοηνβη^ίοη £ογ £ΐιβ 3 α£©£υ ο£ Ι»ί£β α£ 3βΑ, 1974, &8 βιηβηάβά, 

(30ΙιΑ3 Οοηνβηΐίοη) Αηά ΙηΐβΓηΑΐίοηΑΐ Οοηνβηΐχοη οη Ώοαά Iιίηβ8, 

1966 (Ι*οΑά Ιιχηβ Οοηνβη^χοη) ϊ>γ £Ιιβ ΑρρΙίοΑΐίοη ο£ 

οοηβΙΐΓ'ΐιο^ίοηΑΐ αηά βςριίριηβηΐ; β^ΑηάΑΓάβ ΐη οοη^ιιηοίιϊοη νβτί£ΐι 
β^γιο^ ορβΓΑ^ίοηΑΐ οοηί:Γθΐ8. 

1.2 ΟβηβΓΑΐ γ βςριίΓβχαβηί :8 

Τΐιβ ΑρρΙίοΑΐίοη ο£ £ΐιβ ρΓονίβίοηβ ο£ ΐΐιίβ Οοάβ ίβ βυΐνΐβοΐ: £ο 
£ο11ονίηςτ ςτβηβΓΑΐ ΓβοιιΐΓβιηβηΐβ £ΙιαΙ:: 

.1 £ΐιβ Οοάβ ντχΐΐ &β Αρρίίβά ίη ίΐβ βηΐίΓβΐγ; 

.2 £1ιβ ζηΑηα^θΐηθη^ ο£ £ΐιβ οσπιρΑηγ ορβΓΑΐίη^ ογα££ 

0 ΧΘ 2 ΓΟ 18 68 8^ΓΪθί ΟΟΠ^ΓΟί ΟνβΓ ί£β ΟρβΓΑ^ΧΟη βηά 
πιαχ η£βη&ηοβ £>γ λ φΐΑΐίΐγ ιαΑΠΑαβπιβηϊ: βγβΐβιη *; 

.3 £Ηβ πΐΑηΑςτβιηβηί: βηβιΐΓββ £1ια£ οηΐγ ρβΓβοηβ ςρΐΑΐί£ίβά £ο 

ορβΓΛί:© £ΐιβ Βρβοί£ΐο £γρβ ο£ ογα££ ιιββά οη £ΐιβ ίη£βηά©ά 
Γου^β &Γβ βιηρίογβά; 

.4 1:Ηθ άίβΐβηοββ οονβΓβά βηά £1ιβ νοΓβΙ; ίηΐβηάβά οοηάίΐίοηβ 
ϊη νΛιίο! ι ορβΓΑ^ίοηβ αγ® ρβπηί£1:βά νϋΐ 1>β ΓββΐΓίοΐιβά 1>γ 
£1 ίθ ίπιροβί^ίοη ο£ ορβΓΑΐίοηΑΐ Ιχιαχίβ; 

.5 £ΐι© ογα££; νίΐΐ α£ α11 ΐίιηββ &β ίη ΓβΑβοηΑ&Ι© ρΓΟχίπιίΐγ £ο 
η ρΐβοβ ο£ Γβ£αςτβ; 

.6 ΑάβςρίΑί;© οοππτναηίθΑΐ:ίοηΒ £Αθί1ί£ί©8, ντ©Α*:1ιβΓ £ογ©οαβ£8 &ηά 
χηΑΐ η£ βηβηοβ £Ασί1ί£ί©β αγ© ΑνΑΐΐΑ&Ιβ νίΐΐιίη £1ιβ αγ©α ο£ 
ορβΓΑ^ίοη; 

.7 ίη £ 1 ιβ ίηϊ:θη< 3 θ<ί »Γββ. ο£ ορβΓΒξχοη Ι:Η©Γβ νίΐΐ 1 >© βηίί:Λΐ> 1 β 
Γββοηβ £αοίΙί^ίββ Γβηάίΐγ ΛνΛχΙηΙίΙβ; 

.8 &Γ6&8 ο£ ΙιίςτΙι £ϊγ© Γίβ)ς βησίι λβ πίΛοΙιχηβΓγ βραοββ »ηά 

βρβοίαΐ ο»ί:©σο τγ βρΑΟββ &γ« ρι:οί:βο1:β(1 νίϊ:1ι £ίΓβ-ΓββΪ8^Αη^ 
ίη α β γ ί α 1 β Αηά £χΓβ-βχ^ίηςτηίβίιίηςτ βγβ^βπιβ £0 βηβιΐΓβ, Α8 
£αγ α β ίβ ρΓΑθϊ:ίθΑΐ)1β, οοηί:Αχηιηβηί: Αηά ΓΑρίά 
βχ^ίηςμιίβΐιίηςτ ο£ £ίτβ; 

.9 β££ίαίβη^ £Αθί1ίΙ:χβ8 αγα ρΓονίάβά £ογ ΓΑρίά Αηά 8 α£© 

βνΑο\ΐΑί:ίοη ο£ α 11 ρβΓβοηβ ίηΐο βιίΓνίνΑΐ ογα££; 

.10 α 11 ρΑβββηςτβΓβ απ< 3 οτβν ΑΓβ ρΓονχ<ϊβ<3 νί^ΐι ββΑ^β; 

* Εο£βΓ £ο ί:1ιβ Χη^βΓηΑΐ:ίοηΑΐ 3 α£θ^υ ΜΑηβςτβπιβη^ (Ι3Μ) Οοάβ Αάορί:β<ί 1>γ ^Ιιβ 
ΟΓςτΑηίζΑΐίοη 1>γ Γββο1η4:ίοη λ.741 (18). 
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.11 ηο βηοΐοεβά βΐθβρίηςτ ί>θΐτΐ:1ιβ £ογ ρ&Βββη^θΓβ λγθ 
ρΓονίάβά; 

. 12 ντΗβιτβ *:Ηβ Α<3π\ίηΪ8*:Γβ.£ϊοη Ιι&β ζηαάβ α οοτηρΓβΗβηβίνβ Γβνίβντ 
ο£ £ΐιβ βάβςρίΛογ ο£ £ΐιβ £1 γ© β&£β£γ χηβ&βυΓββ βηά 
©ναο\ι&£ίοη ρζΌΟβάχίΓββ £ογ £1χβ οτβντ &οοοππηοάαΙ:ίοη, 

Βίββρίη^ ββιτ^ΐιβ £ογ στον ζη&γ 1>β ρβπηί £*:©£. 

1.3 Αρρ1ίοα£ίοη 

1.3.1 Τΐχΐβ Οοάβ αρρίίββ £ο Ιιίςτίι βρββά ογ&££ νΗίσϊι ΛΓβ βηςτ&ςτβά 
ΐη ίη£βΓηα*:ίοηα1 νογη^ββ. 

1.3.2 ΤΙιίβ Οοάβ αρρίίββ *:ο: 

.1 ρΛβββη^βΓ ογλ£*: νΛιίοΙι άο ηοί: ριτοοβθά 1η *:1ιβ οοιίΓββ 
ο£ *:1ιβΧΓ νογηςτ© ιηοΓβ ΐΐχηη 4 Η α£ ορβΓβΐίοηΛΐ βρββά 
£γοπι λ ρΐαοβ ο£ Γβ£ιιςτβ ντΗβη £ιι11γ Ιαάβη; ηηά 

.2 ολγ^ο ογ»£*: ο£ 500 ςτ^οββ ΐοηηη^β &ηά ηρναιτάβ 

νΗίσΙι άο ηο*: ριτοοββά ίη £1 ιθ οοιιγβθ ο£ *:1ιβίΓ νογΛ^β 
ιηοΓβ £1ι&η 8 1ι 4* ορβπι*:ίοηα1 βρββά £γοπι & ρΐ&αβ ο£ 

Γβ£ιιςτβ νΐιβη £η11γ Ιαάβη. 

1.3.3 Τϊιϊβ Οοάβ, ηηΐβββ βχρΓβββΙγ ρΓονίάβά ο^ΙιβΓνίββ, άοββ ηο£ 

Λρρίγ *:ο: 

.1 ος &±£, ο£ νβΓ »ηά £ι:οοροΓβ.££; 

.2 ογλ£* ηο* ριτορβίίθά 1>γ ιηβοΐιαηχοαΐ πιβΛηβ; 

.3 νοοάβη ογλ£*: ο£ ριτίιηίίίνβ Ιηιίΐ*:; 

.4 ρΙβΛβιχΓβ ογ&££ ηο*: βηςταςτβά ίη ϋιταάθ; αηά 

.5 £χ8ΐι1η9 ογλ£*:. 

1.3.4 ΊΊιίβ Οοάβ άοββ ηο£ ηρρίγ *:ο ογλ£*: βοΐβΐγ ηανίςτα*:ίη 9 £ΐιβ <3 γθ 8± 
Ι<αΑβ8 ο£ Νογ*:1ι Απιθγχο& ηηά ί:*ιβ ΚίνβΓ 5*:. ΙιΛνπτβηοθ β,β £λγ β&8* 

48 λ β^ΓΛΐσϊι*: Ιχηβ άιτΛνπι £γοπι Οηρ άθβ Κοβϊθγ 8 £ο Νββ*: Ροίη*:, 

Αη£ίοοβ1:ί Ιβίβηά ηηά, οη *:Κβ ηοΓ*:1ι βίάβ ο£ ΑηΐίοοβΙζί Ιβίηηά, 

£ΐιβ 63τά χηβΓίάχαη. 

1.3.5 Τΐιβ 4ρρ1ΐθ4*ΐοη ο£ £Ηίβ Οοάβ βΗουΙά 1>θ νβΓί£ίβ<1 1>γ ΐΐιβ 
Αάιηίηί 8£τα*:ίοη β.ηά ίχβ αοοβρία^ΐθ ί:ο ί:Ηβ €ονβηιχηβη*:8 ο£ £1ιβ 
5*4*β8 ί:ο νάιίοϊι £1ιβ ογ 4£* νίΐΐ £>β ορβΓ&ΐίη^. 

1.4 Ρβ£ίηί£ίοηΒ 

Γογ *:1ιβ ρνίΓροββ ο£ £*ιχ8 Οοάβ, ηηΐβββ βχρΓβββΙγ ριτονίάβά 
ο^ΗβΓνΣίββ, £1ιβ *βηη8 ιΐΒθά. £1ιβΓβίη Ιιανβ *:*ιθ ΐΕίθαηίηςτβ άβ£ίηβά ΐη 
*:Ηβ £ο11ονϊη3 ρβ.ΓΛςτΓβρ1ΐ8. Αάάΐ^ΐοηαΐ άβ£χηχ^1οη8 λγ© ςτχνβη ΐη 
*:*ιβ 9 βηβΓ &1 ρ&Γ^8 ο£ *:1ιβ ναιΐοηβ οΙιαρίθΓβ. 

1.4.1 "Αάιηίηΐ8*:ΓΛ*:1οη" ιηβαηβ *:Ηβ ΟονβΓηπιβη*: ο£ *:1ιβ 8ϊ:α*:β νΐιοββ £1&9 
*:Ηβ ογλ£Ι: ΐβ βηΐχΐίβά ^ο £1γ. 

1.4.2 "Αίτ-οηβΐιΐοη νβΐιΐοΐβ (ΑΟν) " ΐβ & ογλ£*: βυσίι *:Ηλ*: *:1ιβ νΐιοΐβ ογ λ 
8ΐςτηΐ£ίσβ.η*: ρβ-Γί: ο£ χ*:8 νβι ο©η 1>β βηρροΓ^βά, ν1ιβ*:1ιβΓ λ*: 

Γββί; ογ ίη χηο^χοη, 1>γ α οοηϊ:ίηιιουβ1γ 9©ηβΓ&*:βά οηβΐχίοη ο£ &χγ 
άβρβηάβη*: £ογ ί*:β β££βο*ΐνβηβΒ8 οη ρΓΟχίπιί^γ ο£ ^Ιιβ 8 ιλγ£ο.οθ 

ΟνβΓ νΐΐίοΐΐ £ΐΐθ ΟΓ4ί* θρβΓ4*βΒ . 
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1.4.3 "ΑηχΐΙχ&Γγ ιη&οΑΐηβΓγ βρ ιοθβ" &γθ βρ&οββ οοηΐ&ΐηχηςτ ΐηΑβιτη&Ι 
οοπιΑηΒΐχοη βηςτΐηββ ο£ ρονβΓ οχιΐραί: υρ £ο &ηά ΐηοΐαάΐηςτ 110 ΑΝ 
άιτΐνΐηςτ α«ηβΓβ.<:οΓ8, βρΓχηΑΙβιτ, άΓβηοΑβχ ογ £ΐχβ ριιητρβ, Αΐΐ^β 
ρτυηρβ, β£ο . , οΐΐ £χ11ΐηςτ βΐ&ΐϊοηβ, βνΐΐοΑΑο&Γάβ ο£ &5Γ5ΓΜ5Γβ£β 

ο»ρΛοίΐγ βχοββάΐη^ 800 ΑΝ, ΒχχηχΙ&Γ βρ&οββ &ηά ξχτηηΑβ £ο βαοΑ 

&Ρ&068. 

1.4.4 "Α\ιχχ1ΐ&Γγ ιη&οΑΐηβΓγ βρ&οββ Α&νΐης* ΙχΐΑΙβ οι ηο £ΪΓβ γχβΑ" &γθ 
βραοββ βηοΑ &β Γβ£ιτΐςΓβΓ&ί:ΐηςτ, βΐ&ΑΐΙΐζΐης*, νβη£ΐ1&£ΐοη &ηά &χγ 
οοπάχ^ιοηχηςτ πι&οΑΐηβΓγ, βνΐΐοΑΑο&Γάβ ο£ &ςτ 9 Γβα&£β ο&ρ&οχΑγ 8 00 

ΑΝ ογ 1θ8β, βχχηϋ&Γ βρ&οββ &ηά ΐηιηΑβ ί:ο βηοΑ βρ&οββ. 

1.4.5 η Β&ββ ροΓί:" ΐβ λ βρβοΐ£ΐο ροχτΐ: ΐάβη£χ£χβοΙ ϊη £Αβ Γοιιΐβ 
ορβΓ&£.ΐοη&1 πι&ηη&Ι &ηά ρΓονχοΙβά. νΐ£Α: 

.1 &ρρΓορΓΪ&£β £&οΐ1ΐΙ:ΐβ8 ρΓονΐάΐηςτ οοηΐΐηιιοιιβ Γ&άΐο 

οοπππιιηΐο&ΐΐοηβ νΐ£Α £Αβ ογ&£1: &£ &11 ΐΐιηββ νΐιΐΐβ ϊη 
ροΓ^β &ηά ββ&; 

.2 πιβαηβ £ογ οΑ£&ΐηΐησ λ ΓβΙΐβΑΙβ νβ&£ΑβΓ £ογ&ο& β£ £ογ 
£Αβ οοΓΓββροηάΐηςτ Γβ^ΐοη &ηά ΐ£β άηβ ΑΓ&ηβχηΐβΒχοη £ο 
&11 ογ&££ ϊη ορβΓ&ΐχοη; 

.3 £ογ λ ο&Αβ^ο νγ Α ογ&££, &οοβββ £ο £&οΐ1ΐ£ΐββ ριτονΐάβά 
νχ£Α ΛρρΓορΓίΛί:© Γββουβ &ηά βηιτνΐν&Ι β<ιιιΐρπιβη£; &ηά 

.4 &οοβββ £ο ογλ£ϊ: ιη&ΐη£βη&ηοβ β^Γνΐοββ νΐ£Α &ρρΓορ 2 :χ&*:β 
βφΐΐριηβηί. 

1.4.6 "Β&ββ ροΓΐ: δΐ&ΐβ" πιβ&ηβ £Αβ 5£&ί:β ΐη νΑχοΑ £Αβ Α&ββ ροΓί: χβ 
1 οο&£βά. 

1.4.7 "Βχβ&άΐΑ (Β)" χηβ&ηβ ΑΓβ&άΐΑ ο£ £Αβ ϊ>το&ά*3ϊ ρ&ιτ*: ο£ £Αβ ιηοηΐάβά 
ν&£βΓ*:ΐςίΑ*: βηνβίορβ ο£ £Αβ χτικιά Ααΐΐ, βχοίηάχηςτ &ρρβηά&?ββ, &£ 

ογ Αβίον £Αβ άββΐ^η ν&ΐβχτίΐηβ χη ί:Αβ άΐβρί&οβιηβηΐ πιοάβ νχ£Α ηο 
1χ£<: ον ριτορηΐβΐοη ιη&οΑΐηβΓγ &ο£ΐνβ. 

1.4.8 "Ολγ^ο ογ&££ μ ΐ β &ηγ ΑΐςτΑ βρββά ογ&££ οξΑβΓ ΑΑαη ρββββη^βΓ 
ογ&££, νΑχοΑ ΐβ σβρ&ΑΙβ ο£ ιηΛΐηΐ&ΐηΐηα £Αβ ΜΛχη £ηηοΙ:χοηβ 

*ηά 8Λ£β£γ ΒγβΙιβιηβ ο£ ηηΛ££βσί:βά βρ&οβΒ, β£1:θγ ά&χηΒ^β ίπ Ληγ 
οηβ οοιπρβΓΐ:πιβη^ οη Αολγ^. 

1.4.9 ΒΡΒΟΘΒ" &ΓΘ &11 βρΒΟββ Ο^ΑβΓ £ΑβΠ 8ΡΘΟΧ&1 ΟΛ^β^ΟΓγ 
Βρ&οβΒ ηββά £ογ Ο&χςτο &ηά £ηιηΑβ ί:ο βηοΑ βρ&οββ. 

1.4.10 "Ο&ΐβςΌΓγ Α ογ&£1: μ χβ &ηγ ΑΐςτΑ βρββά ρΛΒΒβηςτβΓ οτ&£ί:: 

. 1 ορβΓ&£χηςτ οη & χοα^β νΑβτβ ΐ£: Α&β Αββη άβη&οηβ^χ&£:βά £ο 
ί:Αβ 8 &ί:χ 8 £&ο 1 :ΐοη ο£ 1 :Αβ £1&σ »ηά ροΓϊ: 8ϊ&£ββ 1 :Α&£ 

£ΑβΓβ χβ & Αΐ^Α ρΓθΑ&Αΐ1ΐ<:γ £Α&£ ΐη £Αβ βνβηί: ο£ &η 
βν&οα&<:ϊοη &£ &ηγ ροχηΐ: ο£ 1 :Αβ τοη^β, &11 ρ&βΒβη 0 βχ 8 
&ηά ΟΓβν ο&η Αβ Γββοαβά β&£β1γ νχΑΑχη £Αβ Ιβ&βΐ: ο£: 

£Αβ Αχπιβ £ο ρχβνβηΑ ρβΓβοηβ χη βιιιτνΐν&Ι ογλ£^ £^χη 
βχροβιΐΓβ ο&ΗΒχηςτ Αγροί:Αβπηχ& ΐη ^Αβ ντοναΐ ΐη^βηάβά 
οοηάχ^ΐοηβ, 

^Αβ Αΐιηβ &ρρΓορΓΧ&^β ντχ£Α ΓββρβοΑ Αο βηνΪΓοηιαβηί:&1 
οοηάΐ^χοηβ &ηά ςίβο^Γ&ρΑΐο&Ι £β&1: , αΓββ ο£ ί:Αβ τοηΑβ, ογ 

4 Α; &ηά 

.2 ο&ιτγΐηςί ηο£ πιοΓβ £Ααη 450 ραβΒβηςτβΓβ. 
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1.4.11 η α©£βςκ>Γγ Β «&££" ίβ ©ηγ ϊιί^ΐι βρββά. ραβββηςτβΓ ογλ^, οεΗβΓ 
ϊ:1ΐΛη λ ο©£βςίθΓγ Α οταίΐ, νί£1ι πι©ο1ιίη©Γγ ©ηά β&£β£γ βγβίβχηβ 
©ΓΓΛης^βά βαοΐι £&©£, ίη £ίιβ βνβη£ ο£ άαιηαςτβ άίβαΒΙίηςτ ©ηγ 
©8ββηΐ:χΛΐ πΐΑοΙιίηβΓγ ©ηά. β©£β£γ βγβ^βπιβ ϊη οηβ σοπιρβΓ£ιη©η£, 

£1ιβ ογλ££ ιτβ^αϊηβ £ΐιβ ο©ρ©1>ί1ί*:γ ΐο ηανί^©^© 8&£©1γ. 

1.4.12 "Οοηξίηηοηβΐγ πι&ηηβά οοπ£γο 1 β£©£ίοη η χβ α οοπϊγοΙ βΐβΐίοη 
νΙιΐοΗ ίβ οοηΐϊηηοηβΐγ πιαηηβά Βγ & Γββροηβίϋΐβ πιβπΟοβΓ ο£ £1 ί6 

στβν νΚϋβ £1ιβ ογλ££ ϊβ ίη ηοπη&Ι ββΓνίοβ. 

1.4.13 "Οοπ^γοΙ β^Λΐίοηβ" ©γ© £Ηθ8β βρ&οοβ ίη ντΗίοΙι £Ηβ ογλ££' β 
Γ©άχο ογ η©νίςτ©£ίηςτ βς[ΐιϊριη©ηί: ογ ίζΗβ βιηβΓ^βηογ βοιιγο© ο£ 

ροντβΓ ©ηά βΐΓΐβΓ^βηογ βνίΐοΙιΒο&Γά ©γ© 1οο&£βά, ογ ν1ι©Γ6 ί:1ι© 

£ϊγ© ΓβοοΓάΐη^ ογ £χγ© οοηΐΓοΙ β<ιαίρπΐθηΐ: ίβ οβηΐΓ&Ιίζβά, ογ 
νΐιβτβ ο^ΐιβτ £ιιηο£ίοηβ ©8β©η£ί&1 £ο £ΐιβ β©£« ορ©Γ©£ίοη ο£ £1ιβ 
ογλ££ βιιοΐι ©8 ρΓορηΙβίοη οοηΐΓοΙ, ρα&ΐίσ ©άάΓβββ, 
β^ΛΒίΙίζΛ^ίοη βγβΐβιηΒ, ©ΐο., λγ© ΙοοΛΐβά. 

1.4.14 "Οοηνβηΐίοη" ιηβ©ηΒ £1ιβ Ιηί:βΓη©ί:ίοη©1 Οοηνβηΐίοη £ογ £ίιβ 
5&£©1:γ ο£ Ι*ί£β ©£ 5β&, 1974, ©β αιηβηάβά. 

1.4.15 ’ΤΓβν/ ©οοοπυηοάΛ^ίοη” ©γ© ίιΙιοΒβ βρβοββ &11οο©*:βά £ογ 1:1ιβ χιββ 
ο£ ΐΐιβ οΓβν, ©ηά ίηοίικϊβ ο©Βίηβ, βίοΐ^ 1>©γ8, ο££ίο©β, 

1©ν&£οΓίβΒ, Ιοηηςτβθ ©ηά βίπιίΙβΓ βρ&οββ. 

1.4.16 "ΟΓίΐχοΛί άββίςρι οοπάΐξίοηΒ" πιθλπβ £&© 1ίπιίί:ίηςΓ 8ρβοί£ίβ<ϊ 
οοηάίΐίοηβ οΐιοββη £ογ ά©8Χ$τη ριίΓροβββ, νάιίοΐι £ΐιβ ογ©££ βΐιουΐά 
)^ββρ ίη άίβρίβοβπιβηϊ: χηοάβ . δηοΐι οοηάίΐίοηβ βΐιουΐά Ββ πιογ© 
ββνβΓ© £Η©η £1ιβ χνοΓβί: ίηΐβηάβά. οοηάίΐχοηβ Βγ α βτιί£αΒ1© 

ζηαΓςτίη £ο ρΓονίά© £ογ ©άβςριαί© 8©£©£γ ίη βιΐΓνίν©1 οοηάίΐίοη. 

1.4.17 "ϋββί^η ν©£©Γΐίηβ" χη©αηβ £Ηβ ν©ί:βΓΐΐη© οοΓΓββροηάίηα £ο £1ιβ 
ζηαχίιπαιη ορ©Γ©£ίοη©1 νβίςτΚί: ο£ £}ιβ ογ©££: νί^Η ηο 1χ£<: ογ 
ρΓοριιΙβίοη πι©ο1ιχη©Γγ ©οΐίνβ ©ηά ίβ Ιίπιίΐβά Βγ £Ηβ 

ΓβςρχίΓβπιβηΐβ ο£ οΙιαρίβΓΒ 2 ©ηά 3. 

1.4.18 "ϋίβρίΛοβιηβηί: πιοάβ" ΐϊΐ©©ηβ £1ιβ Γβςτίπιβ, *Λιβί:1ιβΓ ©ί: Γββ^ ογ ίη 
ιηο^ίοη, ν?Η©Γ© ΐ:Ηβ νβίςτίι^ ο£ ί:1ιβ ογλ£ 1: ίβ £ια11γ ογ 
ρΓβάοιηίη©η^1γ β\ιρροΓϊ:βά Βγ ΗγάΓθβ<:©ϊ:ίο £ογο©8. 

1.4.19 "Γ&ίΙιΐΓβ πιοάβ ©ηά β££βοί: ©ηΛίγβχβ (ΡΜΕλ) ” ίβ ©η βχ©ιαίη©1:ίοη, 
ίη ©οοοΓάΛηοβ νϊί:1ι ©ηηβχ 4, ο£ ^Ιιβ ογλ£1: 1 β βγβί:©πΐ8 ©ηά 

©<ΐαίρχηβη^ ϊο <5βί:βπηίηβ νΙιβ^ΙιβΓ ©ηγ Γθ©βοηαΒ1γ ρΓοΒαϋΙβ 
£©ί Ιιιγθ ογ ίιηρΓορβΓ ορβΓ&ΐίοη ο©η Γββηΐΐ: ίη α ΚΛΖ&Γάοηβ ογ 
ο©ΐ:©8^Γορ1ιίο θ££βοϊ:. 


1.4.20 Μ Κ 1 ©ρ” πιβαηΒ ©η ©Ιβπιβηί: £οηηβά αβ ίη^βσΓΛ^βά ρ©Γΐ: ο£, ογ ©η 
βχίβηβΐοη ο£, © £οί1, αββά ί:ο ©ά^αβί: £ΐιβ ΙιγίίΓο- ογ 

©βΓοάγηΛίηίο 1ί£ί: ο£ ^Ιιβ £οί!. 

1.4.21 "ΠΛβΙιροίηί:" χηβ&ηβ © £1©β1ιροίη^ <ίβ^θηηχηθ<ί Βγ © £©8£ ιιβίη^ 
1:1ιβ οΐοββά οιιρ ©ρρ©Γ©ί;ιΐ8 Γ©£βΓ©ηο©ά ίη ίΐιβ Ιη£©Γη&£ιοη©1 
Μ©Γί^ίπιβ ϋ©ηςίβΓθΐιβ Οοοάβ (ΙΜΕΚ3) Οοοίθ. 

1.4.22 Μ Κοί1" πιββηΒ α ρΓθ£ϋβ<3 ρΐα^© ογ 1:Ιιγ©© άχπιβηβίοηΛΐ 
οοηβί:Γ\ιοί:χοη ©ΐ: ντΙιίοΚ 1ιγ<ίΓθάγηβιηίο 1ί££ ίβ £τ©η©Γ©ί©<ί ντίιοη ^Η© 
ογλ£^ ίβ ιιη<1θΓ ν©γ. 
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1.4.23 "Κιιΐΐγ βηΙχηθΓ^βά. £οΐ1" ιηοαηβ & £οΐ1 Ιιβινίη^ ηο 1ΐ££ σοιαροηβηίιβ 

ρΐβΓοΐηςτ £1ιβ 8 \ιγ£ 90Θ ο£ £ΐιβ ν9ί:6Γ ΐη £οΐ1-1χ>Γηβ ιηοάβ. 

1.4.24 "Ηΐςίΐι βρββά ογ 9££" ΐβ 9 ογ 9 £ϊ: 09ρ9&1β ο£ λ πΐ9χΐϊηιιιη βρββά 
ΐη πι θ£γ©β ρβΓ ββοοηά (πι/β) βςτααΐ £ο ογ βχοββάΐηςτ: 

0.1667 

3.7 V 

νΙΐθΓθ: V = <ϋβρΐ9θ6ΐηβη£ οοΓΓββροηάΐη^ £ο ΕΗβ άββΐ^η 

ν&^βΓίϊηβ (ιη 3 ) . 

1.4.25 "Ηυ<1γο£οϊ1 1χ>9£" ΐβ 9 ογ 9 £ϊ: τΛιΐοΗ ΐβ βαρροΓΐβοΙ 9&ονβ <:1ιβ 
ντ»1:βΓ βιιγ£ 9 ο β ΐη ηοη-<ϋβρΐ9θβπι©η£ πιοοίβ &γ Ηγ<ΐΓθ<1γη9ΐηΐσ £οΓΟβε 
ξϊθπβΓ9ί:β<1 οη £οΐ1β. 

1.4.26 "Ι,βηςτΐιΐι (Μ " πιβΛηβ £1ιβ ονβΓ9ΐ1 Ιβη^Η ο£ £1ιβ ηη<ΐ6ΓνΓ9ΐ:βΓ 
ντ9£θΓ*:Ϊ9Ϊιί: βηνβίορβ ο£ ΕΗβ ΓΪ0Ϊ<1 Ιηιΐΐ, βχοΙικϊΐηςΓ βρρβηάΛ^βΒ, 

Λί: ογ 1>β1ον7 £1 ιθ βββΐ^η ν9£βΓΐΐηβ ΐη £Ηβ άΐβρίαοβπιβηΐ: πιοάβ 
ντΐ£Η ηο 1ΐ££ ογ ρΓορυΙβΐοη πίΛοΙιΐηβΓγ βο£ΐνβ. 

1.4.27 ”ΐΛ£τΗί:νθχςτ1&1: η ΐε £ΐιβ άΐβρΐ9θβιηθη£: ο£ £ΐιβ ογλ££ ΐη £οηη©8 
νί£Ηο\ιΐ: ολγ^Ο/ £ιιβ1, 1υΐ3ΓΪσ9£ΐηςί οΐΐ, 1 >λ 11 λ 8£ ντα.£βΓ, £γθβ 1 ι 
ν7»£βτ 9η<1 £βθ<3ντΛ£βΓ ΐη ίαηΐίβ, οοηβυιηβ.1)1θ 8 Εογθβ, ραβδβη^βΓδ 

&η<3 οΓβν 9η<1 ξΙιβΪΓ β££©ο£8. 

1.4.28 "ΜλοΗϊπθγυ βρΛοββ" 9Γβ βρ&οββ οοηΐβΐηΐηςτ ΐηϊ:θΓη9ΐ οοιηΙηΐΒΐΐοη 
βη^ΐηββ νΐ£ΐι β,ςτ9ΤΓβ9Λ£β £ο£λ 1 ροντβΓ ο\ι£ρ'α£ ο£ πιογθ Ε1ΐ9η 

110 ΚΝ, ^βηβΓΛΐΟΓβ, οΐΐ £αβ1 αηΐίιβ, ρΓοριιΙβΐοη πιβοΙιΐηβΓγ, 

ΠΙΛ 30 Γ β1βο£ΓΪοβι1 πίΛΟΙιΐηθΓγ 9ηά βΐζηΐΐαχτ βρ9θββ 9ηά ΐπιηλίΒ £ο 
811 θ 1 ΐ ΒρΛΟΘΒ. 

1.4.29 "ΜΛχΐπιηιη ορβΓβ^ΐοηΛΐ νθΐα^' 1 ιαβ&ηβ £Ηβ ονβΓ9ΐ1 νβΐ^Η^ ιιρ £ο 
νΐιΐαΐι ορβΓΛϊ:ΐοη ΐη £1ι© ΐη£βη<1θ<1 πιο<1θ ΐβ ρ©πηΐ£Ε©<1 1>γ £ΐι© 

Άάιηΐ ηΐ 8 £ γ α £ ΐ οη. 

1.4.30 "Μ&χΐππιιη βρθβά" ΐβ £1ι© βρβθά ©σΗΐβνβά. ©Ε £1ιβ ιηΛχΐιηηιη 
οοηΕΐηαοαβ ρΓοριιΙβΐοη ρονβΓ £ογ νϊιΐσίι £Ηβ ογ©££ ΐβ α©Γί:ΐ£ΐβ(1 
©£ χη&χΐχηηια ορ©Γ©£ΐόη9ΐ νβΐςτίιί: αηά ΐη βιηοοΐ:]ι ν©ί:βΓ. 

1.4.31 "Μιιβ^βΓ β£ 9 £ΐοη" ΐβ 9η 9Γ©9 νΙιβΓβ ρΛβββηοτβΓβ ο©η 1>β ςτ»ί:1ΐθΓβ<ΐ 
ΐη £Ηβ βνβηΐ ο£ 9η βχηβΓ^βπογ, ^ΐνβη ΐηβί:Γηο£ΐοη8 »η<1 ρΓβρβίΓβά 

£ο &ΐ 3 αη<ΐοη 1:1ιβ ογλ££ # ΐ£ ηβοθβββΓγ. ΤΗβ ρΛβββηςτθΓ βρΛοββ τα&γ 
ββΓνβ Λ8 πιαβ^βΓ 8ΐ:Λΐ:ΐοη8 ΐ£ »11 ρΑββθηςτβΓδ ολπ ΐ3β ΐηβΐ:Γ\ιο£β(ΐ 
£1ιβΓβ »η(3 ρτβρΛΓθοΙ £ο &1>αη<1οη £ΐιβ ογλ£^. 


1.4.32 π Νοη-<ϋβρ1βσβιηβη£ ιηοάβ" πιβΛηβ £1ιβ ηοπηΛΐ ορβΓ«ιί:ΐοηΛΐ Γβςτΐχηβ 
ο£ & ογλ££ νΐιβη ηοη-Ηγ<ΪΓθ8ΐ:8ί:ΐο £θΓσββ βη1>8£8ηί:ΪΛΐ1γ ογ 
ρΓβάοιαΐηΛηϊ:1γ βηρροΓϊ: £1ιβ ντοΐςτΙιΕ ο£ £ΐΐθ ογλ££. 

1.4.33 ”Οΐ1 £ιιβ1 \ιηΐ£” ΐβ £ΐιβ βςταΐρπιβη^ ιιββά £ογ £ΐιβ ρΓβρΛΓ9*:ΐοη ο£ 
οΐΐ £ιιβ1 £ογ <1θ1ΐνβΓγ £ο Λη οΐ1-£ΪΓβ<1 1χ>ΐ1βΓ, ογ βςτηΐρηηβη*: 

νιββά £ογ ί:1ιβ ρΓβρ9ΓΛ£ΐοη £ογ άβΙΐνβΓγ ο£ Κββ.1:6<1 οΐΐ ^ο 9η 
ΐη£θΓη9ΐ οοιη1>\ΐ8£ΐοη βηςτΐηβ, 9ηά ΐηοΐαάββ βηγ οϋ ρΓβββιΐΓβ 
ραττφβ , £ΐ1ί:βΓβ 9η<1 1ΐ69£βΓ8 άβ9ΐΐηςτ νΐ£ΐι οΐΐ 9ί: 9 ρΓβββιΐΓβ ο£ 

χηοΓβ ί:1ΐ9η 0.18 Ν/πηη2. 
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1.4.34 "Ορβη νβΐιΐοΐβ βραοββ" θγθ βραοββ: 

.1 ίο νΐιΐοΐι 4ηγ ραβββηρβΓβ οαΓΓχβά Ιιανβ βοοβββ; 

.2 ΐηξβηάβά £ογ οαπτί ας^α ο£ πιοϊογ νβΐιΐοΐββ νΐί;1ι £\ιβ1 ΐη 
£1 ιθϊγ ΐαη&δ £ογ £ΗβΪΓ ονη ρΓοριιΙβΐοη; 4ηά 

.3 βΐΐΚβΓ ορβη α£ &οί:1ι βηάβ, ογ ορθή α£ οηβ βηά αηά ρΓονΐάβά 
νΐ£1ι βάβοηαΐβ ηαίηίΓαΙ νβη£ΐ1αί:ΐοη β££βοΐ;χνβ ονβΓ ί:1ιβΪΓ 
βηΙΐΓβ ΙβηςτίΗ ΐΙίΓοα^Η ρβπηαηβη£ ορβηΐη^β ΐη £1ιβ βΐάβ 
ρ 1 α£ΐη <7 ογ άβοΉιβαά ογ £γοπι α&ονβ. 

1.4.35 "ΟρβΓβΐχηςτ οοιηρβΓΐϊηθηΙ:" ιηβαηβ £Ηβ βηοΐοββά. 4 ΓΘ 4 £γοπι νΙιΐοΗ ΐΐιβ 
πανίδα£χοη αη<3 οοη£το1 ο£ £1ιβ οτα££ ΐβ βχβΓοΐββοΙ. 

1.4.36 "ΟρβΓβΐΐη^ β£βί:ΐοη" ιηβαηβ α οοη£χηβά βΓβα ο£ £ΐιβ ορβΓαΐχη^ 
οοπιρβΓ£ιηβη£ βςραΐρρβοΐ νχ!:1ι ηβοβββαΓγ ιηβαηβ £ογ ηανΐςτα^ΐοη, 
πΐΑποβυντίηςτ αηά οοπιιηιιηχοαΐΐοη, αη<1 £γοπι νΙιβΓβ £1ιβ £ηηο!:ΐοη8 

ο£ ηανΐςταΐ:ΐη<ϊ, τηαηοβιτνζ-ΐηςτ, οοιηπιιιηΐοαΐΐοη, οσχηχηαηάΐηςτ, 
οοηηχηςτ αηά Ιοο^οτιΙ: αΓβ οαΓΓΧβά οιι£. 

1.4.37 "ΟρβΓαΐχοηαΙ βρββά" ΐβ 90% ο£ £&θ πιαχΐιπαιη βρββιΐ. 

1.4.3 8 "ΟΓσβηΐζαΐΐοη* ιηβαηβ £ΐιβ Ιη£βΓηα£ΐοηα1 ΜαΓΧίζΐπιβ θΓςταηΐζα*:ΐοη. 

1.4.39 "ΡαβββηςτβΓ" ΐβ βνβίγ ρβΓβοη οΐΙιβΓ £Ηαη: 

. 1 £Ηβ ιηαβ^βΓ αηά ιηβχιϋ^βΓβ ο£ £Ηβ ογθτ* ογ ο£1ιθγ ρθΓβοηβ 

βπιρίογβά ογ βηςτθςτθά ΐη αηγ οαραοχΐγ οη £>ολγ< 3 α ογλ££ οπ 
£Ηθ &ιχβχηβ8Β ο£ £Ηα£ θΓα£ΐ;; αηά 

.2 α οΐιΐΐά νιηάβΓ οηβ γβαΓ ο£ αςτβ, 

1.4.40 "ΡαβββηςτβΓ θΓα££" ΐβ α οτα££ νΙιχοΗ οαΓΓΧββ χπογθ £Ηαη ΐνβίνβ 
ραβββηςτβΓβ. 

1.4.41 "Ρΐαοβ ο£ γθ£\ι^θ" ΐβ αηγ ηαΐιιταΐΐγ ογ αΓΐ:ΐ£ΐοχα11γ βΙιβΙΐιβΓβά 
&γθθ νϊιΐοΐι ιηαγ £>β ηββά &β α βΙιβΙίβΓ 1>γ & θΓα£ί: αηάβΓ 

οοηάΐίιΐοηβ ΙΐΚβΙγ ί:ο βηάαη^βΓ ΐ£β βα£β£γ. 

1.4.42 "Ρ\ι£>1ΐο βραοββ” &γθ Ιιΐιοββ βραοββ α11οοα£βά. £ογ £1ιθ ραβββηςτβΓβ 
Ληβ ΐηοίηάβ £)&Γβ, Ηΐοβ^β, βζηοΐΐθ τοοζηβ, χηαΐη ββα£ΐηςτ αΓβαβ, 

Ιοχιη^ββ, άΐηΐηςτ Γοοιηβ, ΓβθΓβαϊ;χοη γοοπι8, ΙοΙΛΐββ, ΙανβΐοΓΐθΒ 
ΘΠ<3 8ΐπιΐ 1 αγ ρβπηαηβηξίγ βηοΐοββά βραοββ αΐΐοοα^βά £ογ 

Ρ&88ΘΠ9ΘΓ8. 


1.4.43 "βθΓνΐοβ βραοθβ" θγθ ^Ιιοββ βηοΐοββά βραοθβ τιββά £ογ ρ&π£γχθ8 
οοη^βΐηΐη 9 £οοά νΛππΐηςτ βςπιΐρπιβηί: 1ηι<: ηο οοοϊεΐηςτ £&οΐ1ΐΙ:χθ8 

νΐ^ΐι θχροββά ΙιβΛ^ΐη^ βαΓ£θοββ / ΙοοΧβΓβ, β&ΐββ βΐιορβ, 
β^οΓβ-Γοοπιβ Λπά βηοΐοβθά £)&90&5Γβ Γοοζηβ. 

1.4.44 ”8χΒηΐ£ΐθΛηί: ν»νβ ΐβ £1ιβ ανβΓαςτβ Ιιβΐ^Ηί: ο£ £ΐιβ οηβ 

ί:1ιΪΓά ΙιΐςτΗββί: ο^ββΓνβά ντ&νβ ΚβΐςτΗ^β ονβΓ α ςτϊνβη ρθΓχοά. 

1.4.45 "Βρβοΐθΐ ο&^βσοΓγ βρ&οββ η λγθ ^Κοββ βηο1οββ<3 βραοββ ΐη^βικΐβοΐ 
£ογ £Ηβ οαΓΓχαςτβ ο£ ιπο^ογ νβΐιΐοΐββ νΐί:1ι £αβ1 ΐη ^Ηθχγ ΐβη^β 

£ογ ϊ:1ιθχγ ονη ρΓοριιΙβΐοη, ΐη£ο αηά £γοοι νΐιΐοΐι βαοΐι νβΐιΐοΐββ 
οαη ΐ3β άΓχνβη αη<1 £ο νΗΐοΙι ραββοη^βΓβ Ιιανβ αοοβββ, ΐηοίτχάΐηςτ 
βραοθβ ΐη^βηάθά. £ογ ΐ:1ιβ οαΓΓχα^ο ο£ οθγ^ο νοίιΐοΐββ. 
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1.4.46 μ 8\ιγ£αο© β££βο£ βΐιχρ (3Ε8) " χβ Αη ΑίΓ-οιιβΙιίοη νβΗίοΙβ νΐιοββ 
οηβΐιίοη ίβ £ο£α11υ ογ ραγ£χα11υ Γβ^Αχηβά 1 ζγ ρβππΑηβη£1γ 

ίιηιιιβΓββά ίίΛτά β£ηιο£ιΐΓ©8. 

1.4.47 "ΤΓΑηβϊ^ϊοηΑΐ ιηοάβ" ζαβαηβ £ΐιβ Γβςτχπι© ϋ©£ντ©©η άχ8ρΐΑθ©χη©η£ Αηά 
ηοη-άίβρΐΑοβιηβη£ χηοάββ. 

1.4.48 μ Νογθ£ ίη£βηοί©ο1 οοηοΐίΐίοηβ" ζηο&ηβ £ΐιβ βρβο1££β<5 βηνΪΓοηιηβη£Αΐ 
οοη<ίί£ίοη8 ντΐ£ΐιίη νΐιχοΐι £1ιβ χη£©η£ίοηΑΐ ορβΓΑίίοη ο£ £1ιβ 

ογλ£ 1 ίβ ρΓονίά©<1 £ογ χη £1ιβ ο©Γ£ί£χοΑ£χοη ο£ £1ιβ ογα££. 

Τΐιχβ βΐιοιιΐά £λΚθ ίη£ο Αθθθ\ιη£ ρΑΓΑΐηβ£βΓ8 βαοΐι &8 £Η© νοΓ8^ 
οοηάί£ίοηβ ο£ τ*χη<1 ίοΓοβ αΙΙούταΙ)!©, βχςτηχ£ χοΑη£ ν&νο ΙιβίςτΗΐ 
(ίηοίικϊίηςϊ υη£ΑνοιΐΓΑΐ>1β οοπι&ίηΑ^χοηβ ο£ 1βηα£ΐι Αη<1 <1ίΓβο£ίοη 
ο£ νΛνββ) , πιχηχπαιχη αϊγ £βιαρ©ΓΑ£\ΐΓ6, νϊβχΐιίΐίΐγ β,ηά άβρ£ΐι ο£ 

™α£θγ £ογ 8α£© ορβΓΑΐχοη &ηά βασίι ο£1ιβΓ ρΑΓΑΐηβ£©Γ8 αβ £1ιβ 
Αάιηίηί3£ΓΑ£ϊοη ιπαυ ΓβςριχΓβ χη οοηβίάβΓχης} £ΐι© £γρβ ο£ ογα££ 
ίη £ΐιβ ΛΓβ& ο£ ορβΓΑΐίοη. 

1 . 5 δαΓνβγβ 

1.5.1 ΕαοΙι ογλ£ 1 βΐιουΐά 1>β βυ^βοί: £ο £1ιβ βιίΓνβγβ Βρβοί£ίβά ]3β1ον: 

.1 »η ίηί£ΪΑΐ βηιτνβγ 1ϊβ£θΓβ £1ι© ογα££ χβ ρη£ ίη ΒβΓνίοβ ογ 
£>©£ογ© £ΐι© ο©Γ£χ£ίοΑ£β ίβ ίββχιβά. £ογ £ΐι© £χΓβ£ £ίπΐ6; 

.2 α Γβηβν&Ι βιίΓνβγ α£ ίη£βΓνΑΐβ 8ρ©οί£ίβά 1>γ £1ιβ 

Αάιηίηί8£ΓΑ£ίοη 1 ηλ£ ηο£ ©χοοούχηςτ 5 γβΑΓβ ©χο©ρ£ νΙιβΓβ 
1.8.5 ογ 1.8.10 χβ αρρ1χο&£»1β; 

.3 λ ρβΓίοάίοΑΐ βιίΓνβγ νχ£ΐιχη £1 ιγ©θ πιοη£ΐΐΒ £>©£ογ© ογ α££©γ 
©αοΙι αηηχνβΓβαΓ γ <1 α£ 6 ο£ £1ι© ο©γ£χ£ιοα£©; Αηά 

.4 αη Αάάχ£χοηΑΐ βχίΓνβγ αβ £ΐιβ οοοΑβίοη ΑΓΧβββ. 

1.5.2 Τΐι© βιίΓνβγβ Γβ£βΓΓβά £ο χη 1.5.1 βΐιοιιΐά &β οαγγχ©< 1 οιι£ Αβ £ο11ονβ: 
.1 £Ηβ ίηί£χΑΐ βιίΓνβγ βΐιοιιΐά χηοΐιιάο: 

.1.1 Αη αρρΓΑΧ8α1 ο£ £Ηβ Αββυχηρ^ίοηβ ζηαάο Αηά 1ίπιχ£Α£ίοη8 
ρΓοροββά ίη ΓβΐΑ£ίοη £ο ΙοΑάίηςτβ, βηνχΓοηχηβηί:, βρββά 
βηά πιβηοβιινΓΑ&ί1ί£γ; 


• 1.2 »η αρρΓαχβαΙ ο£ £ΐιβ <3 α£α βιιρροΓ^ίηςτ £1ιβ βΑ£β£γ ο£ £1ιβ 
άββί^η. οΐ3ΐ:Λίη©ά δ8 αρρΓορΓχαΙ:© £γοπι ΟΑίοιαίΑ^ΐοηβ, 
Ιββ£:8 Αηά ϊ:γχα18; 

.1.3 α £ΑϋιΐΓβ πιοάβ βηά β££βο£ Ληβίγβίβ &8 Γβ<ϊυιχΓβ<3 1>γ 
Ιιΐιίβ Οοάβ; 

.1.4 δη ίηνβ 8 £χ 9 &£χοη ίη£ο £1ιβ αάβς[αΑογ ο£ £1ιβ νβΓΧοαβ 
ιηβηχίΑΐβ £ο 1>β βηρρίϊβά £ο £1ιβ ογα££; βηά 

.1.5 λ οοπ\ρ1β£θ ΐηβρβο£χοη ο£ £1ιβ β£ηια£\ΐΓβ, 8&£©£γ 

β<2αχριη©η£, γ&^χο ΐη8£α11&£χοηβ *ηά ο£ΗβΓ βςπιχρζηβηΐ:, 
£ί££ίηςτβ, ΑΓΓΑηα«ιη©η£8 αηά ιηα£βΓχαΐ8 £ο βηβιΐΓβ £1ι&£ 
£ΐιβγ οοιηρίγ νχ£Η £Κβ ΓβφίχΓβιαβη^β ο£ £1ιβ Οοάβ, αγ© χη 
8 α£χ8£αο£ογυ οοηάί£χοη Αηά αγ© £ΐ£ £ογ £ΐιβ ββΓνχο© 

£ογ νΐιίοίι £1ιβ ογα££ χβ χη£βηά©(1; 
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.2 ίΗβ Γβηβνταί ©ηά ρβΓίοάΐο&Ι ΒΐιιτνβγΒ βίιοαίά ΐηοίηά© & 
οοπιρίβίβ ΐηβρβοίΐοη ο£ ίΐι© βίταοίχΐΓ©, ΐηοίηάΐηςτ ίίιβ 
οηίβΐά© ο£ ίΗβ <ΖΓ©£ί 1 β 1κ>ίίοιη ©ηά Γβΐ&ίβά ΐίβχηβ, β©£βίγ 
βςραΐριηβηί, Γ©άΐο ΐηβίαΐΙαίΐοηβ ©ηά οίίιβτ βςταΐρχηβηί αβ 
Γβ£βΓΓβά 1:ο ΐη 1.5.2.1 ίο βηβιΐΓβ ίίιαί ίίιβγ οοχηρίγ νΐίίι 
ίίιβ Γβ<3\ιΪΓβιηβηί8 ο£ ίΗβ Οοάβ, αγθ ΐη β©ίΐβ£©οίθΓγ 
οοηάΐίΐοη ©ηά ©γ© £ΐί £ογ ίίιβ ββΓνΐοβ £ογ νίιΐοίι 
ίίιβ οΓ©£ί Ϊ8 ΐηίβηάβά. ΤΗ© ΐηβρβοίΐοη ο£ ίΗβ οτ©£ί 1 8 
1>οίίοιη βϊιοιιΐά ί>© οοηάηοίβά νΐίΗ ίίιβ θΓ©£ί οηί ο£ ίίιβ 
ντ©ί©Γ ιιηάβΓ Βΐιΐί©ί>1© οοηάΐίΐοηβ £ογ οΐοββ-ιιρ βχαιηΐηαίΐοη 
ο£ ©ηγ άαπιαςτβά ογ ρζΌ&Ιβπι ©Γβαβ; ©ηά 

. 3 ©η αάάΐίΐοηαΐ βιίΓνβγ, βΐίϊιβΓ ςτβηβΓ©1 ογ ρ©Γίΐ©1 ©οοοΓάΐης* 
ίο ίΗβ οΐΓουπιβί&ηοββ, βΗοιιΙά 1>β ιηαάβ &£ίοτ α τοραχτ 
Γββηΐίίηςτ £γοπι ΐηνββίΐςταίΐοηβ ρΓβΒΟΓΐϋβά ΐη 1.7.3 # ογ 
νΙιβΓβνβΓ ©ηγ χπιροΓίαηί ΓβραχΓβ ογ Γβηβναΐβ λγ© πιαάβ. ΤΗ© 
βιίΓνβγ βΐιουΐά 1>β βηοΐι ©8 ίο ©ηβιΐΓβ ίίιαί ίίιβ ηβοβββαΓγ 
Γβρβΐτβ ογ Γβηβν&ΐβ Ηβνβ ί>ββη β££βοίΐν©1γ ιηαάβ, ίΗ»ί ίΗ© 
ιτίΑίβΓίΛΐ ©ηά νοτίαιιαηβίιΐρ ο£ βηοΗ ΓβραχΓβ ογ Γβηβνταΐβ λγθ 
ΐη ©11 ΓββρβοίΒ β©ίΐβ£©οίθΓγ, ©ηά ίίιαί ίίιβ θΓ©£ί οοχηρίΐθβ 
χη ©11 Γββρβοίβ νΐίΐι ίίιβ ΓθφίΧΓβπίθηίβ ο£ ίίιβ Οοάβ. 

1.5.3 ΤΗ© ρβΓίοάΐοαΙ βιίΓνβγβ Γβ£βΓΓ©ά ίο χη 1.5.1.3 βίιοαίά 1>© 
βηάοΓββά οη ίίιβ Ηΐςτίι 5ρββά θΓ©£ί 8α£βίγ α©Γίΐ£ΐο©ίβ. 

1.5.4 Τϊιβ ΐηβρβοίΐοη ©ηά βαιτνβγ ο£ ίίιβ θΓ©£ί, βο £λγ ©β Γβ^βπτάβ ίίιβ 
βη£θΓθ©πιβηί ο£ ίίιβ ρΓονΐβΐοηβ ο£ ίίιβ Οοάβ, βίιοαίά 1>β οαΓΓΐβά 

οηί &γ ο££χο©Γ8 ο£ ίίιβ ΑάπιΐηΐβίΓαίΐοη. Τϊιβ ΑάπιΐηΐβίΓαίΐοη 
πι©γ, ΗονβνοΓ, βηίΓηβί ίΗβ ΐηβρβοίΐοηβ ©ηά βιίΓνβγ8 βΐίίιβΓ ίό 
βιίΓνβγοΓβ ηοχηΐη&ίβά £ογ ίίιβ ραΓροββ ογ ίο ΟΓςταηΐζαίΐοηβ 
Γβοοςτηχζοά 1>γ ΐί. 

1.5.5 Αη ΑάπιΐηΐβίΓαίΐοη ηοχηΐηαίΐηςτ βαΓνογοΓβ ογ Γβοοςτηΐζΐηςτ 
θΓ9&ηχζαίΐοηβ ίο οοηάαοί ΐηβροοίΐοηβ ©ηά βαΓνβγβ αβ ββί £θΓίίι 
ΐη 1.5.4 βίιοαίά, αβ α πιΐηΐπιαπι, ©χηροντοτ ©ηγ ηοπιΐηαίβά βηΓνβγοΓ 
ογ Γβοο^ηΐζβά οΓ^αηΐζαίΐοη ίο: 

.1 Γ©<ζαχΓ© ΓβραχΓβ ίο © θΓβ£ί; ©ηά 

.2 ο©γγυ οαί ΐηβρβοίΐοηβ ©ηά 8\ΐΓν©γ8 ϊ£ Γβςριββίβά 1>γ ίΐιβ 
©ρρΓορΓΪαί© ©ηίΙιοΓΐίχββ ο£ α ροΓί 8ί©ίβ. 

ΤΗ© Αάπ»ΐηΪ8ίΓ©ίΐοη βΐιοιιΐά ηοίχ£γ ίΐιβ ΟΓςταηίζαίχοη ο£ ίΗβ 
βρβοΐ£ΐο Γβ8ροηβΐ1>ΐ1ΐίίβΒ ©ηά σοηάΐίχοηβ ο£ ίΐι© ©ηίΙιοΓΪίγ 
άβίβς/βίβά ίο ηοχηΐηαίβά βιίΓνβγοΓβ ογ Γβοοςτηχζβά οΓςταηχζαίχοηβ. 

1.5.6 νΟιβη © ηοπιχηαίβά βιίΓνβγοΓ ογ Γβσοςτηΐζβά θΓβ©ηΐζ©ίχοη 
άβίβπηΐηββ ίΗ©ί ίΐι© οοηάχίχοη ο£ ίΚβ θΓ©£ί ογ ίίβ ©^ιιχρζηβηί 
άοββ ηοί οοΓΓββροηά βηϋβίαηίχαΐΐγ νίίΐι ίΐιβ ραΓίχοηΙαΓβ ο£ ίΐι© 
οβτίχ£χοαίβ ογ Ϊ8 βηοϊι ίΗ&ί ίΐιβ σΓ©£ί ΐβ ηοί £ΐί ίο ορ©Γ©ίβ 
νΐίΗοηί άαης^βΓ ίο ίΐιβ θΓ©£ί ογ ρβΓβοηβ οη &ο©Γά, βυοίχ 
βαΓνβγοΓ ογ θΓ9©ηχζαίχοη βΐιοηΐά ίχηζη©άχ&ίθ1γ ©ηβυΐΓ© ίΐιαί 
σοΓΓβοίίνβ ©οίΐοη ΐβ ίαΚβη ©ηά βΐιοιιΐά, χη άηβ οοηΓβ©, 
ηοίΐ£γ ίΐιβ ΑάιηχηΐβίΓαίχοη. Ι£ βιιοΐι οοΓΓβοίχνβ ©οίΐοη ΐβ ηοί 
ία&βη ίΗ© ο©Γίχ£ΐοαί© βΐιοαίά 1>© νΐίΙιάΓαχνη ©ηά ίΐιβ 
ΑάιηχηΐβίΓαίχοη βΐιοηΐά ίβ ηοίΐ£ΐβά χπαηοάΐαίβΐγ; ©ηά, ΐ£ ίΗ© 
οτ©£ί ΐβ χη ©η ©Γβα ηηάβτ ίΐι© ^χΐΓΐβάΐοίχοη ο£ ©ηοί ίίβ γ 
^ ονβΓηιηβηί, ίΗβ αρρΓορΓΧ&ί© ©ηίΙιοΓχίΐθβ ο£ ίΐιβ ροΓί 8ίαί© 
βίιοιιΐά 13© ηοίΐ£ΐοά χχηπιβάΐαίβίγ. ντίιβη ©η ο££ϊο©γ ο£ ίίιβ 
ΑάιηχηΐβίΓαίχοη, © ηοπιχηαίβά βιίΓνβγοΓ ογ Γβοοςτηχζβά 
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θΓςτ&ηΐζ&4±οη Ιιββ ηο4ΐ£ίβ<31 4Ηβ αρρΓορΓΪα4β αιι4Ηογϊ4ϊθ 8 ο£ 4ΐιβ 
ροΓ4 54 α4θ, 4ΐιβ σονβΓηιηβη4 ο£ 4ΐιβ ρογ 4 34&4β οοηοβΓηβά βΐιοαίά 
ς*ίνβ βαοΐι ο££ίοβΓ, βιίΓνβγοΓ ογ θΓ£Τ&η1ζ&4ΐοη β.ηγ ηβοβββΑΓγ 
ΛβδΐδίΛηοβ 4ο οαγγυ ο\ι4 4ΐιβ1τ ο!?11ςτ&4ΐοη8 ηηάβΓ 4Ηΐβ ββο4ΐοη. 

Ηΐιβη βρρίίο&ϋΐβ, 4ΐιβ 6ονβΓηπιβη4 ο£ 41ιβ ρογ4 84α4β οοηοβΓηβά 
βϊιοαίά. βηβιΐΓβ 41ιβ4 4ΐιβ ογα£4 βΐιουΐά ηο4 οοη4ίηιιβ 4ο ορβΓβ4β 
\ιη4ΐ1 14: οβη <3ο βο νϊ41ιοα4 άαηςτβΓ 4ο 4ΐιβ ογα£4 ογ 41ιβ ρβΓβοηβ 
οη 4>ολγ(1. 

1.5.7 Ιη βνβΓγ οαββ, 4Ηβ Α<3ιηίηί84ι:Α4ΐοη βΐιουΐά £ιι11γ <Γχβ.Γβη4ββ 41ιβ 
οοιπρ1β4βηβ88 βηοί β££ίοίβηογ ο£ 4ΐιβ 1ηβρβο4ίοη βηά βυΓνβγ, βηά 
βΐιοαίά αηάβΓ4βΐ£θ 4ο βηβιΐΓβ 4ΐιβ ηβοβββΑΓγ βΓΓΑη3βιαβη4β 4ο 
β&4Ϊ8£γ 1:1ιί8 οΐιΐχ^&ύχοη. 

1.6 ΑρρΓονβΙβ 

Τΐιβ ονπχβΓ ο£ β ογα£4 βΐιοιιΐά βοοβρ4 4Ηβ οΙ>1χσβ4ίοη 4ο βηρρίγ 
Β\ι££ίοΐβη4 1η£οπτΐΑ4ίοη 4:ο βηβ&ΐβ 4ΐιβ Α<3πιίηΐ84Γβ4:ίοη 4ο £α11γ 
&88688 4Ηβ £βΛ4αΓββ ο£ 4ΐιβ άθβί^η. 14 ίβ β4Γοηςτ1γ 
Γβοοππηβηάβά 4 Ηα 4 4Ηβ ονηβΓ ηηβ Α<3χηϊηΪΒ4Γβ4ίοη &ηβ., νΙιβΓβ 
Αρριτορτΐ »4β, 4Ηβ ρθΓ4 84β4β ογ 34α4θ8 # οοιηιηβηοβ άίβοαββΐοηβ 
α4 4ΐιβ βΛΓίίββΙ: ροββχΐιΐβ β4βα© βο 41ια4 4ΐιβ Αάιηίηΐ84ΓΑ4ΐοη πιβγ 
£\ι11γ βνΑΐ\ιβ4β 4Ηβ άββί^η ϊη άβ^βοηίηίηςτ ν1ιβ4 Α<1<3ϊ4ίοηβ1 ογ 
β14βΓηβ.4ίνβ Γβς[ΐιΪΓβιηβη4β βΐιοιιΐά 4>β βρρ1ίβ<1 4ο 4ΐιβ ογα£4 4ο 
Λοίιίβνβ 41ιβ τβςπιΐΓβά Ιβνβΐ ο£ ββ£β4γ. 

1.7 Μβίη4βηΑηοβ ο£ οοη<ϋ4ΐοηβ α£4θγ βιίΓνβγ 

1.7.1 Τΐιβ οοηάΐ4ΐοη ο£ 4Ηβ ογα£4 &ηά ΐ4β βςρι1ρπιβη4 βΐιοηΐά 4>β 
πιαΐη4αΐηβά 4ο οοηίοπη νχ4Η 41ιβ ρΓονΐβχοηβ ο£ 4Η1β ΟοοΙβ 4ο 
βηβ\ΐΓβ 41ιβ4 4ΐιβ ογα£4 ίη &11 Γββρβο48 νΐΐΐ Γβχη&ΐη £ί4 4ο 
ορβΓ&4θ νΐ4ΐιοιι4 ΆαηςτβΓ 4ο 4ΐιβ ογα£4 ογ 4Ηβ ρβΓβοηβ οη 1>ο&γ<1. 

1.7.2 Α£ί:βΓ βηγ βχίΓνβγ ο£ 1:Κβ ογ&£ 4: ιιηάβΓ 1.5 Κββ Ι^ββη οοχΐφ1β1:β<1, 

ηο οΗαηςτβ βΚοηΙά 1>β ιηαοΐβ £ο β4:Γηοί:αΓβ, βςταΐριηβηΐ: # £ϊ^1:ΐηα8, 

βΓΓβη^βπιβη1:β Β.ηά πΐΛΐ:βΓΪβ1β οονβΓβά ΐ3γ 4:1ιβ βιίΓνβγ, νϊ!:1ιοα^ 4:Ηβ 
ββηο1:χοη ο£ £ΐιβ ΑάχηχηχβΙ:Γ&4:χοη. 

1.7.3 νΛιβηβνβΓ βη βοοϊάβηΐ: οοοιίΓβ £ο β θΓβ££ ογ λ άβ£βο£ χβ 
άχβοονβΓβά, βχ£ΐιβΓ ο£ νΐιΐοΐι &££βο£β £ΐιβ 8&£β£γ ο£ £ΐιβ ογ&£1: 
ογ £ΐιβ β££χοχβηογ ογ οοιηρίβ^βηβββ ο£ βΐπιοΙιιΐΓβ, βςριχρζηβη^, 

£ί£4ΐηςτβ # ΛΓΓβηςτβιηβη1:β βη<31 ιη&£βΓχα.ΐ8, £Ηβ ρβΓβοη ϊη οΗβΓςτο ογ 
ονηβΓ ο£ ί:1ιβ ογλ£ 4: βΐιοτιΐά ΓβροΓί: 1:1ιβ ββΓίχββΙ: ορροΓ4αηϊ1:γ 

4ο 4ΐιβ ΑβζηχηΪ84Γα4χοη, 4Ηβ ηοιηίηΛ4β<3 βαΓνβγοΓ ογ Γβοο^ηΐζβά 
οΓ^βηϊζαΐΐοη Γβδροηβίΐϊΐβ, νΐιο βΐιοηΐά ο&ηββ χηνββ4ϊςτ&4χοη8 4ο 
4>β χηχ4χα4βά. 4ο <3β4βηηχηβ ντ!ιβ4ΗβΓ Λ βιίΓνβγ, αβ ΓβςριΪΓβά 1>γ 
1.5, χ8 ηβοβ88ΑΓγ· ΐ£ 4ΐιβ ογ&£ 4 χβ ΐη αη &Γβ& αηάβτ 4Ηβ 

3ΛΐΓΪβάχο4χοη ο£ αηο4ΐΐθΓ βονβπιιηβη4, 4Ηβ ρβΓβοη ΐη οΙιβΓ^β ογ 
4Ηβ ονηβΓ β!ιοιι1<1 βίβο ΓβροΓ4 1ζηζηβ<11α4β1γ 4ο 4Ηβ βρρΓορΓΪβ4β 
α\ι4ΗθΓχ4χβ8 ο£ 4Ηβ ρογ 4 54β4β βη<1 41ιβ ηοπ\ίηβ4βά βιίΓνβγοΓ ογ 
Γ βοοςτηχζβά θΓ9&ηϊζβ4χοη βΐιοαίά. &8θβΓ4βχη 41ια4 βηοΐι & ΓβροΓ4 
Καβ 4»ββη πιαχίθ. 
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1.8 Ηίςτίι δρθβά Ογα££ 3α£θ£υ ΟβΓ£ί£ίθΑΐ:β 

1.8.1 Α οβΓ£ί£ίθΑ£β ΟΑίΙβά. α ΗίςτΗ 3ρββά Ο γα££ 3β.£β£γ ΟβΓ£ί£ίθΑ£β ΐβ 
χ8βαβά α££θΓ οοιηρίβΐίοη ο£ &η ίηίΐίβΐ ο γ ΓβηβντΑί βαΓνβγ £ο α 

ση£^ νΐιχοΐι οοιηρίίββ νί£ΐι £Ηβ ΓβςιαίΓβιηβηΐΒ ο£ £ΐιβ Οοάβ . ΤΗβ 
οβΓ£ί£ίθΑ£β βίιοαίά £>β ίββυβά ογ βηάοΓββά βίΐΙιβΓ 1>γ £Ηβ 
Αάπιίηί βίΓΑ^ίοη ογ &γ Αηγ ρβτβοη ογ θΓ 0 ΑηίζΑ£ίοη Γβοοςτηίζβά 1>γ 
ΐ£. Ιη βνβΓγ ο& 8 θ/ £1 ια£; ΑάιηίηίβΐΓΑΐίοη Αββαπιββ £α11 
Γ6βροη8χ]3χ1χ£γ £ογ £ΐιβ οβΓΐ:χ£ ϊολ£θ . 

1.8.2 Α αοηΐΓΛΟΐίηςτ ΟονβΓΠΐηβηΐ: £ο £1ιθ Οοηνβη£χοη τη&γ , α£ £1ιβ 
Γβ^ββΐ: ο£ £Ηβ ΑάιηχηίβΐΓΑΐίοη, ΟΑαββ λ ογα££ £ο 1>β βαζνβγβά 
οηά, ί£ 8Λ£Ϊ8£ίβά £1 ία£ £ΐιβ ΓβφίΧΓβιηβηΐβ ο£ £1ιβ Οοάβ ΑΓβ 
οοιηρ1ίθ<1 ν 7 ΐ£Η # Βΐιοα1<1 ίββαβ ογ λ\ι£1ιογχζθ £ΐιβ ίββαβ ο£ λ 
οβΓΐ:ί£ΐθΛ£β £ο £Κβ ογα£1: απ< 3, νΙιβΓβ ΑρρΓορΓΪΑ*:β, βηάοΓββ ογ 
Α α*:1ιθΓίζβ Γίιβ βη<1οΓ8βπιβηί: ο£ λ σβΓ£ί£ίθΑ£β οη £ΐιβ ογα££ ϊη 
κοοοΓ<1&ηοθ νί£ΐι £Ηβ ΟοοΙβ . Αηγ οβΓ£ί£ίθΑΐ:β βο ίββαβά 

βΐιοαίοΐ οοη^Αΐη λ β£Αί:βιηβη£ £ο £Ηβ β££βο£ £1 ια£ χ£ Ηαβ £>ββη 
χββαβά α£ ΐΐλβ Γβςταββί: ο£ <:Ηβ ΟονβΓηιηβηί: ο£ £3ιβ 3£α£α £1ιθ £1αογ 
ο£ ν/ΗίοΙι £ΐιβ ογα£ 1 : ίβ βη£ί£ 1 β <1 £ο £1γ, Αηά χϊ: βϊιοαίά Ιιβνβ £ΐιβ 
8 ΑΠΙΘ ίΟΓΟβ ΑΙΐά. ΓβΟβίνβ £Ηβ 8 ΑΙΑβ ΓΑΟΟ^ηί^ΧΟΠ 0.8 & ΟβΓ£Ϊ£ίθΑΓβ 
ϊ 8 βαβά αηοίβΓ 1.8.1. 

1 . 8.3 ΤΗβ οβΓ£ί£ίοΑ£β βΗοαΙά. 1>β £ 1 ια£ ο£ £Ηβ χηοάβΐ αίνβη χη οηηβχ 1 
£ο ΓΗβ Οοάβ. Ι£ £ΐιβ ΙοηοταΑΒβ \ΐΒβά ϊβ ηβχΐΙΐθΓ ΕηαΙχβΗ πογ 

ΓΓβηοΗ, £Ηθ £βχ£ βΐιοαίά χηοΐαάβ α ίζΓΑηβίΑΐϊοη ίη<:ο οηβ ο£ 

£Ηβββ Ιοη^χιο^βΒ. 

1.8.4 Τΐιβ Ηχ^ΐι 8 ρββά Ογα£ 1: 3ο£βΙ:γ αβΓ*:ί£ίθΑΐ:β βΐιοαίά 1>β ίββαβά £ογ 
ο ρβΓίοθ. βρθθί£χβ<3 1>γ £1ιβ Α<3πιίηχ8£ΓΑΐ:χοη νΐιχοΐι βΐιοαίά ηο£ 

βχοββά £χνβ γβΑΓβ. 

1.8.5 ΝοΐνίΐΗβΐΑηάίηςτ £Ηβ ΓβςριίΓβιηβηΐβ ο£ 1.8.4, ν&βη ^Ιιβ Γβηβνοί 
8\αιτνβγ χ8 οοιηρίβ^ββ ντχ£ΐιΐη £ΗΓββ ιηοη^Ηβ 1>β£θΓβ £1ιβ βχρΪΓγ 

άο£β ο£ £Ηβ βχχβ^χη^ οβΓ£ϊ£χοοΙ:β, £Ηθ ηβν οβΓ£χ£ίοο^β βΐιοηΐά 
&β νοίΐβ £γοπι £1ιβ άβ£β ο£ οοιπρ1βϊ:χοη ο£ ΐιΐιβ Γβηβνοί 8\ΐΓνβγ £ο 
ο <1 α£θ ηο£ βχοθβοΐϊηςτ £ΐνβ γβ&Γ8 £γοπι £Κβ άα£θ ο£ βχρχτγ ο£ 

£Ηβ 6ΧΪ8£χηςΓ οβΓ£ί£χοοί:θ. 

1.8.6 νΛιβη £Ηθ Γβηβν7Αΐ βαΓνβγ ίβ σοπιρίβ^βά ο£ί:βΓ βχρΪΓγ <!»£© ο£ 

£1ιβ βχχβ^χηςτ οβΓΐ:ί£ϊοοί:β / £1ιθ ηβν οβΓί:χ£χοα£θ βΐιοαίά 1>β νοίΐά 

£γοπ\ £ϊιβ άο£β ο£ οοιηρ1θί:χοη ο£ £Ηβ Γβηθνοί βαΓνβγ <;ο ο <1ο£β 
ηο£ βχοββάχη^ £ϊνβ γβΛΓβ £γοιπ ί:1ιβ άΑί:β ο£ βχρΪΓγ ο£ £Ηβ 
βχίβΙιΐηςΓ οθγ£ϊ£ϊοα£θ. 

1.8.7 νΛιβη ΓΗβ Γβηβνοί βαχ-νβγ ίβ οοπιρίβίβά χηοΓβ ^Η&η ϊ:1ΐΓβθ ηιοηί:1ΐ8 
&β£οΓβ ί:1ιβ βχρχχγ άοΙ:β ο£ £Ηβ βχχβ^χηςτ οβΓί:ί£ίθΑί:β, *:1ιβ ηβνζ 
οβΓ£χ£ίοο£β βΚοαΙά Ιϊβ ναΐιοί £γοπι £Ηβ <1οΓβ ο£ οοπιρ1βί:ίοη ο£ 

£*ιβ Γβηβντο.1 βαΓνβγ £ο ο <1 α£θ ηο^ βχοββάίηςτ £χνβ γβΑΓβ £γοπι 
<: 1ιβ άο£β ο£ οοπιρ1β1:ίοη ο£ £ΐιβ Γβηβνοί βαχτνβγ. 

1.8.8 ΐ£ α οβΓ£ί£ίοο£β ίβ ΐββαβά. £ογ ο ρβΓΐο<1 ο£ Ιβββ £Ηοη £ίνβ 
γβοΓβ, £ίιβ Αάιηίηί8ΐ:ΓΛ^ίοη πιογ βχ^βηά £1ιβ νβΐϊίΐί^γ ο£ £Ηβ 
οβτί:χ£χοο£θ 1>βγοηά ί:Κβ βχρχΓγ άα£β 1:ο 1:1ιβ ιηΑχίιηαπι ρβΓΧοόΙ 
βρβοχ£χβ(5 ίη 1.8.4, ρΓονίάβά 1:Ηα^ ί:1ιβ βαΓνβγβ νΐιβη & 

ΟβΓ£ί£ίθθ£β ίβ ΧΒΒαβά £θΓ Α ρβΓΧΟά θ£ £ίνβ γβΑΓΒ ΑΓβ ΟΑΓΓΙβά 
οα£. 
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1.8.9 ΐ£ λ Γβηβν&Ι βϋΓνβγ 1**8 13ββη οοιηρίβΐβά βηά α ηβν οβΓ£ί£ίοβ.£β 
οαηηοΐ: £>θ ίΒβηβά ογ ρΐαοβά οη 1>θΑΓά £1ΐθ ογ&££ 1>β£θΓβ £ΐιβ 

βχρίΓγ ά&£β ο£ £ΐιβ βχίβΐιίης; σβΓίιχΕίοΑΐβ, £Ηβ ρβΓβοη ογ 
θΓ 3 »ηΪ 2 »ΐ:ίοη αηίΙιοΓίζβά £>γ £1ιβ Αάχηίηί β£Γ&£ίοη χηβγ βηάοΓββ £ΐιβ 
©χΐβ^ίηςτ οβΓϊ:ΐ£ΐοβΐ:β βηά βιιοΗ α σβΓΐ:ί£ίθΑί:β βΐιοτιΐά £>β 
βοοβρΐβά. β.β ν&ΐΐά £ογ λ £\ιγ£1ιθγ ρβτϊοά ν/ΐιίοΐι βΐιοτιΐά ηο£ 
βχοββά 5 χηοηίΐιβ £γοζπ £ϊιβ βχρχτγ ά&£β. 

1.8.10 ΐ£ α ογα££ &£ £Ηθ ΐίχηβ νίιβη α οβΓ£ί£ίο&£β βχρχΓββ ίβ ηο£ χη 
£Ιιθ ρΐαοβ χη νΐιίοΐι ϊί: ϊβ £ο 1>β βιίΓνβγβά, £1ιβ ΑάχηίηΪ8£Γ&1:ίοη 

ιη&γ βχΓβηά £Ιιβ ρβΓΧοά. ο£ νβΐίάίΐγ ο£ £ϊιβ οβχ±χ£χο&ί:β 1ηι£ £Κχ8 
βκίβηβΐοη βΐιοαίά 1>β 9Γ&η£βά οηΐγ £ογ £1ιβ ρτίΓροββ ο£ Αΐΐονΐης^ 

£Ηβ ογα££ £ο ρΓοοββά ϊ:ο £Ηβ ρΐαοβ ίη νΐιίοΐι χ£ ίβ £ο £>β 
βαΓνβγβοί, αη<1 £ΐιβη οηΐγ χη ο&βββ νΗβτβ ί£ ΑρρβΑΓβ ρτορβτ βηά 
ΓβΑβοη&ϋΙβ £ο άο $ο. Νο οβΓ£ί£ίο&£β βΗοιιΙά. 1)β βχίοηάβά £ογ & 
ρβΓΧοά Ιοη^βτ £1ι&η οηβ πιοηΐζΐι, βηά 8 ογα££ £ο νΗίοΙι αη 
οχ£οη8χοη ίβ ς;ΓΑη£β<ί βΐιοαίά ηο£, οη ίΐ:8 ΑΓΓχνβ1 χη £1ιβ ρΐβοβ 
χη νΐιίοΐι χ£ 1β £ο £>β βαΓνβγβά, 1>β βηϊ:ί£ΐβά &γ ν1χ·£ηβ ο£ βαοΐι 
βχ^βηβΐοη £ο Ιββνβ £Ηα£ ρΐασβ νχ£ΐιο\ι£ ΙΐΑνίη^ λ ηβν 
οβΓ*:χ£χοΑί:β. νΛιβη £1ιβ Γβηβνβΐ βηΓνβγ ϊβ οοπιρ1β£β<3, £1 ιθ ηβν 
οβΓ£ΐ£χοα£β βΐιοαίά £>β νβΐίά £ο & (3 α*: β ηο£ βχοββ(ϋη^ £ίνβ 
γβΛΓβ £γοπ» £Ηβ άβΐβ ο£ βχρίΓγ ο£ £ΐιβ βχίβίίηςτ οβΓ£ί£ίοβ£β 
*5 θ£ογθ £ΐιβ βχ^βηβχοη ν&β ^Γβηΐίθά. 

1.8.11 Ιη βρβοίβΐ οχΓοηιηβύβηοββ, &β <3β£βπηίηθά &γ £1ιβ 
ΑάιηίηίΒΐΓβΐχοη, & ηβν οθΓ£ί£ίθΑ£β ηβθ<3 ηο£ &β άβΐβά £γοπι £Ηβ 
<3 α£θ ο£ βχρίΓγ ο£ ί:1ιβ βχχβ^χη^ οβιτ£ϊ£χοα£θ λβ ΓβφΐΐΓβά 1>γ 
1.8.6 ογ 1.8.10. Ιη ^ϊιββθ οίΓοηιηβ^Αησθβ, £1ιβ ηβν οβΓ£ΐ£ΐθΛΐ:β 
βΐιοηΐά νΛίχά £ο β. άα£ο ηο£ βχοββάίη^ £ίνβ γβαΓβ £γοχπ £1ιβ 
ά&£β ο£ οοπτρίβ^ΐοη ο£ £Ηβ Γβηβναΐ βνίΓνβγ. 

1.8.12 ΐ£ λ ρβΓχοάίοαΙ βιίΓνβγ χβ οοιηρίβίβά £>β£οχβ £1ιβ ρβΓΧοά 
8ρβοχ£ίβά ίη 1.5, £Ηβη: 

.1 1:1ιβ &ηηχνβΓ8&Γγ <1αΐ:β βΐιοντη οη 1:1 ιθ Γβ1οναη£ οβΓ«:χ£χοα£θ 

βΐιοηΐά ]?β απίθηάβά 1>γ βηάοχτββιηβηί £ο α νίιίοΗ βΗοαΙά 

ηοϊ: ΐ3β πιοΓβ £Η&η ^ΙΐΓββ ζηοη£1ΐ8 1&£βΓ ^Η&η £Ηβ άα£ο οη 
νΐιχοΐι 1:1ιβ βιητνβγ ν&β οοζηρ1β£θ<1; 

.2 ^ίιβ βιιϋββφχβη^ ρβΓχοάΐοαΙ βιιιτνβγ ΓβςρχχΓβά Ιογ 1.5 βΐιοτιΐά 
Ιίβ οοπιρ1β£βά 1:1ιβ χηίβχν&ΐβ ρΓββθΓχ1>6(1 £>γ 1.5 ηβχηςτ .£1ιβ 
ηβν βηηΐνβΓΒΛΓγ απ<3 

. 3 Ι:1ιβ βχρίΓγ <ΐΑί:β πΐΑγ ΓβιηΑχη ηησΙίΑηςΓβά ρΓονίάβά οηβ ογ πιοΓβ 
ρβΓίοάίοΑΐ 8ΐΐΓνβγβ βΓβ οβΓΓίβά οη£ 80 ϊ:1ΐΛί: £1ιβ πι&χχχηυιη 
χηϊ:βΓνΑΐ8 £>β£ντββη <:1ιβ βηΓνβγβ ρΓββΟΓί&βά 1>γ 1.5.1.3 αγ© 
ηο£ βχοββάθά. 

1.8.13 Α οβΓ£ϊ£ϊοβ^β χββαβά ιιηάβΓ 1.8.1 ογ 1.8.2 βΗοηΙά οββββ £ο £>β 
νβΐχά ίη βηγ ο£ £ΐιβ £ο11ονίηα σββββ: 

. 1 ί£ £Ηβ Γβίβνβηΐ: βιίΓνβγβ αγθ ηο£ οοιηρ1θ^β<1 νί£1ιίη £1 ιθ 
ρβΓχο<3β 8ρβοί£ίθά ίη 1.5.1; 

ί£ £Ηβ οβΓ£ί£ίο&£β ίβ ηο£ βηάοΓββά ίη &οοθΓά&ηοβ νί^Η 

1.5.3; ογ 


.2 
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.3 \αροη £Γαηβ£βΓ ο£ £ΐιβ οτα££ £ο £ΐιβ £1ασ ο£ αηοΐΙιβΓ 3£α£β. 

Α ηβν ο©Γ£ί£ίσα£β βΐιοτιΐά οηΐγ 1>β ΐ8βαβά νΚβη £1ιβ 
ΟονβΓπιηβηΙ: ίββιιίηα £&β ηβν ο©Γ£ί£ίοα£β ιβ £\ι11γ βα£χΒ£ί©ά 
£1 ιλ£ £1ιθ ογ©££ ιβ ίη οαπιρίχαηοβ νί£ΐι £ϊιβ ΓβςπαΐΓβπιβηϋβ ο£ 

1.7.1 αηά 1.7.2. Χη £ΐιβ οαθθ ο£ λ £Γαηβ£βΓ £>β£νββη 
Οονβ γ ηπιβηΐ: 8 £Ηα£ &γ« Οοη*:Γαο*:ίη 3 ΟονβΓηηιβη^β £ο £ΐχβ 
Οοηνβηΐχοη, ΐ£ Γβ<ιαβ8*:β<3. νχ£1ιίη ΐΙΐΓββ ιηοη^Ηβ α££©Γ £1ιβ 
£Γαηβ£©Γ Ιχαβ ΐαΐίβη ρΐαοβ, £ϊιβ (3ονβΓηιηβη£ ο£ £Ιιβ 8£α£© 
νϊιοββ £1α^ £Ηβ σΓβίί: ναβ £οπηβΓΐγ ©η£ΐί:1β<3 £ο £1γ βϊιοαίοΐ, 
αβ βοοη &β ροββί&ΐβ, ΐ:Γαη8πιί*: £ο £1 ιθ ΑάχηχηχβΐΓαΐίοη α 
σοργ ο£ £Η© ο©Γ£ί£ίοα£β σαπτΐβά 1:>γ £Κβ ογλ££ &©£ογ© £Ηβ 
£Γαηβ£βΓ αηά, ϊ£ αναϋαΒΙβ, οορίββ ο£ £Ηβ Γβίβναηΐ βιητνβγ 
ΓβροΓ^β. 

1.8.14 Τΐιβ ρι:χνχ1β9θ8 ο£ £Ηβ 0ο<3© πιαγ ηο£ &β οΐαίπιβά ΐη £ανοιΐΓ ο£ 
αηγ οτα£ί: ιιηΐβββ !<: Ηο1(Ϊβ α να1χ<ϊ ο©Γ£ί£ίοα1:©. 

1.9 Ρβπηίΐ. £ο ΟρβΓαί:© Ηϊςτίχ δρββά 0Γα££ 

1.9.1 ΤΗ© θΓα£ί: βΐιοηΐά ηο£ ορβΓαΐβ οοιππιβΓΟχαΙΙγ ιιηΐβββ α Ρβπηί£ £ο 
ΟρβΓαΐβ ΗιαΗ δρββά 0Γα££ ΐβ ίββηβά αηά ναΐχά ϊη αάάίΐχοη £ο 

£Ηβ Ηχςτίι Βρββά θΓα££ 8α£β£γ α©Γ£ί£ίαα£β. ΤΓαηβίΐ νογαςτ© 
νί*:Ηοιιϊ: ραθββη^βΓβ ογ οαχςτο ιηαγ ίϊβ υη<3©Γί:αΑβη νί£ΐιοιι£ £1 ιθ 
Ρ βπηίΐ £ο ΟρβΓα£β Ηχ^ϊι 8ρβ©ά. θΓα££. 

1.9.2 Τΐιβ Ρβηηίί: £ο Ορβχαΐ:© Ηί^** 8ρβ©ά θΓα££ βΐιοιιΐά 1>β χββηβά *>γ 
£ΐιβ Αάιηΐηιβ^Γα^χοη £ο ο©Γϊ:ί£γ οοπιρίίαηοθ νί£ΐι 1.2.2 £ο 1.2.7 

αηά β^ίρηίαί:© οοηοίχ^ίοηβ ο£ £ΐιβ ορ©Γαΐ:χοη ο£ ΙΗβ θΓα£ί: αηά. 
άΓανη ηρ οη £*ιβ ϋαβίβ ο£ £1ι© ίη£οππα£χοη οοη£αίη©ά χη £ΐιβ 
γοιι£© ορ©Γα£ίοηα1 πιαηυαΐ 8ρβοί£χ©οΙ ίη οΐιαρΐζβτ 18 ο£ £ΐιίβ 
Οοάβ. 

1.9.3 Βθ£οιγθ ίβΒαίηρ Ρβπηίί: £ο ΟρβΓαΐβ, £ΐιβ Αάιηίηχ8ί:Γα£ίοη 

βΐιοηΐά οοηβυΐΐ: νί£1ι βαοΐι ρογ£ 8£αΙ;β £ο οΒ^αΐη <1©1:αίΐ8 ο£ αηγ 
ορβ^α^xοηα1 σοηβΐ^ΐοηβ αββοοχα^βά. νΐ^ΐι ορ©Γα£χοη ο£ £ΐιβ στα£^ 
ίη ^Ηαΐ: 5£α£θ. Αηγ βιισΗ σοηάχ£ίοηβ ίπιροββίϊ βΗουΙά 15© βΐιονπι 

1>γ ί:1ιβ Αάζηχηχβ^ιταΐιχοη οη £Κβ Ρβηηί£ Ορβταί:© αηά χηοίηάβά. 
ίη ί:Ηβ γοιι£θ ορ©Γα£ίοηα1 ιηαηααΐ. 

1.9.4 Α ροχ*£ 3^α£© πιαγ ίηβρβοΐ: £ΐιβ θΓα££ αηά αηάί£ ϊί:8 
άοοηχηοη£α£ίοη £ογ ί:Ηβ βοΐβ ριίΓροββ ο£ νβΓΐ£γίηςτ ί£β 
οοιηρίίαηοβ νί£Η ί:Η© χηα££βΓβ οβΓ£ί£χβ<1 ϊ>γ αηά οοη<ϋ£ίοη8 
α83θοία£β<5 νχ^Η .Ροπηίϋ ΟρβΓα£β. 

νΤΚβτβ <3β£ίοίβηοί©8 &Γβ βΐιονη Βγ βαοΐι αη αιιάίΐ:, £Ηβ Ρβηηίΐ: £ο 
ΟρβΓαί:© οβαβββ £>© ναΐίά ηηΙ:χ1 βηοΐι <1β£ίοίβηοί©8 α γ© 
αοΓΓβο£β<ί ογ ο^ΙιβΓνίββ Γββοίνβά. 

1.9.5 Τΐιβ ρΓονίβίοηβ ο£ 1.8 βΐιοηΐά αρρίγ <:ο ^Ιιβ χββιιβ αηά £1ιβ 
ρβΓίοά ο£ να1ί<3ί£γ ο£ £1ιβ ΡβΓίηίΙ: £ο ΟρβΓαΙ:© Ηί^ΐι δρββά 0Γα£<:. 

1.9.6 ΤΗ© Ρβπηχϊ: £ο Ορβτα£© Ηί^Η 3ρβ©ά Ογ©£ 1: βΚοιιΙά Β© £ΐιαί: ο£ 1:1ιβ 

πιοά©1 ςτίνβη ίη αηηβχ 2 £ο <:Ηί8 Οοάβ. ΐ£ £1ιβ 1αηςπι»€Γβ ιιββά χβ 
ηβί£Η©Γ Εη^ΐίβΐι πογ ΡΓβηοΙι, ί:©χ£ βΐιοηΐά ίηοΐυάβ α 

^Γαηβία^ίοη ίη£ο οη© ο£ ^Ηββ© Ιαη^αα^ββ· 

1.10 Οοη^ΓοΙ 

ΤΙιβ ρΓονίβίοηβ ο£ Γβ 9 Μΐα£ίοη 1/19 ο£ 1:1 ιθ Οοηνβη£ίοη βΐιοιιΐίί £>© 
αρρίχαά £ο ίηοΐαάβ Ρβπηίΐ ^ο Ορβταί:© ΗίσΗ 3ρββά 0 γ©££ ίη 

αάάί£ίοη £ο 1:1ιβ οβΓ£ί£ίοαΙ:β ίββηβά ιιηάβΓ 1.8. 



ΦΕΚ 726 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7997 


1.11 ΕςριίνΑίβηΐβ 

1.11.1 ΝΐιβΓβ £Ηίβ Οοάβ Γβςταΐτββ £1ια£ λ ραγ£ϊοιι1αγ £ϊ££ίηςτ, ιτίΑΐβΓΧΑΐ, 
ΛρρΙίΑηοβ ογ αρραγα£ιιβ, οχ £γρβ £1ιβΓβο£, βΐιουΐά 1>β £ί££β(1 ογ 
οαγγϊαοΙ ΐη & ογα££, ογ £1ια£ Αηγ ραγ^ϊοιιΙαγ ρΓονχβίοη βΗοαΙά 

&β πιβάβ, £ΐιβ Α<3τηίηίβ£ΓΑ£ίοη πιαυ Λΐΐον Αηγ ο£ΗβΓ £ί££ίη9ι 
πΐΑΐβΓίΑΐ, ΛρρΙίΑηοβ ογ αρραγλ£\ 18 , ογ £γρβ £1ιβΓβο£, Εο 1>β 
£ί££β<3 ογ θΑΓΓΐβ<1, ογ Αηγ οΕΐιβτ ρΓονίβίοη ίο 1>β πΐΑάβ ίη ΕΙιαΕ 
ογα£Ε, ί£ ί£ χβ 8ΑΕί8£χβοΙ 1>γ ΕγιαΙ ΕΗβΓβο£ ογ οΕΗβΓνχββ ΕΙιαΕ 
βηοΐι £ί£Εΐηςί, πΐΑΕθΓίΑΐ, αρρίχ&ηοο ογ ΑρρΑΓΑίαβ, ογ Εγρβ 
ΕΐΐθΓβο£, ογ ρΓονίβίοη, χβ α£ ΙθλβΕ &8 β££βοΕχνβ Αβ ΕΙιαΕ 
ΓβςμιΐΓβά 1>γ Εϊιίβ ΟοοΙβ. 

1.11.2 ν/ΙιβΓβ οοπιρίχ&ηοο νίΕΐι Αηγ ο£ Εΐιβ ΓβφΐΐΓβιηβηΕΒ ο£ Εϊιίβ Οοάβ 
νοαίά Ε>β χιηρΓΑοΕΐοΑΐ £ογ ΕΗβ ραγΕϊοχιΙαγ άββίςτηβ ο£ Εϊιβ ογα£Ε, 

ΕΗβ ΑάπιίηίβΕΓΑΕίοη πιαυ βιχΗβΕίΕιιΕβ Εΐιοββ νίΕΐι ΑίΕβΓΠΑΕίνβ 
ΓβςριίΓβιηβηΕβ ρΓονίάβοΙ ΕΗαΕ βςριίνΑίβηΕ ββ£βΕγ χβ Αοίιίβνβοΐ. 

ΤΗβ Αάιηί ηί βΕ γ αΕ ίοη ντίιίοΐι Αΐΐονβ Ληγ βιιοΐι βιιΗβΕίΕυΕίοη Βΐιοιιΐά 
οοπσηυηίοΑΕβ Εο ΕΗβ ΟΓξϊΑηίζβΕίοη ραγΕ ίοιιΐ ΑΓβ ο£ ΕΗβββ 
βηΗβΕχΕιιΕίοηβ Αηά ΕΗβ ΓβΑβοηβ ΕΗβΓβ£θΓ, νΗίοΗ ΕΗβ 
ΟΓςτΑηίζΑΕίοη βΗοιιΙά οίΓοηίΑΕβ Εο ίΕβ ΜβιηΗβΓ ΟονβπιιηβηΕβ £ογ 
ΕΗβίτ ίη£οπηΑΕίοη. 

1.12 Ιη£οπηβΕίοη Εο Ηβ πΐΑάβ ΑνΑίΙβΗΙβ 

1.12.1 ΤΗβ ΑβιηίηίβΕΓΑΕίοη βΗοηΙά βηβιΐΓβ ΕΗαΕ ΕΗβ χηΑηΑςτβιηβηΕ ο£ ΕΗβ 
οοτηρΑηγ ορβΓΑΕίηςτ ΕΗβ ογα£Ε Ηββ ρΓονί<ίβ<ϊ ΕΗβ ογα£ 1 νίΕΗ 

Α<ίβςριβΕβ ίη£οπηΑΕίοη Αηά ςτιιίάΑηοβ χη ΕΗβ £ογτπ ο£ ηΐΑηαΑΐβ Εο 
βηβΗΙβ ΕΗβ ογα£Ε Εο Ηβ ορβΓΑΕβά απ<1 πΐΑίηΕβίηβά βΑ£β1γ. ΤΗβββ 
πΐΑηιιβΙβ 8Ηοα1<1 ίηοίικίβ α γοιιΕθ ορβΓΑΕίοηΑΐ πίΛηαΑΐ, ογα£1 
ορβΓΑΕίηςϊ πΐΑηνιβΙ, πιβίηΕβηΑηοβ χηΑηιίΑΐ Αηά, ββΓνίοχης* βοΗβάιιΙβ. 

5\ιοΗ χηίοπηβΕχοη βΗοιιΙά Ηβ υράΑΕβά Α8 ηβοβββΑΓγ. 

1.12.2 ΤΗβ πΐΑη-αΑΐβ βΗοιιΙά οοηϋΑχη α^ Ιθαβ^ Εΐιβ χη£οπηΑϊ:ΐοη 8ρβοχ£χβά 
ίη ο1ΐΑρϊ:βΓ 18 Αηά βΐιοηΐά Ιοβ χη α ΐΑηςτιίΑςτβ ηηάβΓβΐοοίϊ 1>γ ί:1ΐθ 

ΟΓβν. νΠιβΓβ £1118 ίΛηςρίΑςτβ χβ ηο£ Εηςτίχβΐι, α £ΓΑΠβΐΑ£χοη ΐη£ο 
Εηςτίχβΐι βΗοιιΙά. £>β ρΓονΙάβά ο£ α£ 1οαβ£ £1ιθ γοιι£ο ορβΓΑ£χοηΔΐ 
χηΑηιίΑΐ Αηά £1 ιθ ογα££ ορβΓΑ^χηςτ πΐΑηιχΑΐ. 

1.13 ΓνΐΓ£ΐιβΓ άβνβ1οριηβη£8 

1.13.1 Ι£ χβ ΓβσοςτηΐζβοΙ £Κα1: £ΗβΓβ χβ πιιιοΐι οηςτοίηςτ ΓβββΑΓοΙι Αη<1 
<1βνβ1οριηβη£ ίη £Ηβ άββί^η ο£ Ιιχ^ΐι βροβά ογα££ απ<3 £1ια£ ηβν 
£γρββ ιϊϊαυ βιηβΓ^β νΐιϊοΐι ΙΐΑνβ (ίϊ££βΓβη£ ^βοιηβ^Γγ £ο £Ηα£ 
θηνίβΑςτβά οΙιΐΓίη^ £ΐιβ £οηηιιΐΔ£ΐοη ο£ £1ιϊβ 0ο<5β. Ι£ ίβ 
ίπιροΓ£Αη£ £Κα£ £1ιΪ 8 Οοάβ άοοβ ηο£ Γββ£Γίο£ £ΐιΐ8 ρΓΟφΓβββ λποΙ 
£ΐιβ άβνβ1οριηβη£ ο£ ηβν άββχ^ηβ. 

1.13.2 Α άθβχ^η πΐΑγ 1>β ρΓοάαοβά νΐιχοΐι θΑηηο£ οοιηρίγ νί£ΐι £ΐιβ 
ρΓονίβχοηβ ο£ £ΐιχβ Οοάβ . Ιη βηοΐι α οαβθ £Ηβ Αάζαχηχ8£ΓΑ£χοη 
βΐιοιιΐά άβ£βηηχηβ £ϊιβ βχ£βη£ £ο νΐιίοΐι £Ηβ ρΓονΐβίοηβ ο£ £Ηβ 
Οοάβ ΑΓβ Αρρ1χοΑΐ)1β £ο £ΐιβ όΐββχ^π Αηά, ΐ£ ηβοβββΑΓγ, <1βνβ1ορ 
Α<5άχ£χοηΑΐ ογ Αΐ£βΓηΑ£ίνβ Γβ<2αχΓβιηβη£8 £ο ρΓονίάβ Αη 
βς[ΐιχνΑΐβη£ Ιβνβΐ ο£ 8Α£β£γ £ογ £Ηβ ογα££. 

1.13.3 Τΐιβ £θΓβ 3 θίηςτ βΚοηΙά Ιϊβ οοη8Χ<1βΓβά 1>γ £1ιβ ΑάχηχηχβίΓΑ^χοη νΐιβη 
Αβββββχη^ £Ηθ ςτΓΑη£χη9 ο£ βςταΐνΑΐβη£β ιιηάβτ £Ηβ Οοάβ. 
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1.14 ΟίιτσηΐΛΐίοη ο£ 88£β£γ ίη£οππΛΐ:ΐοη 

1.14.1 Ιη £ΐιβ βνβηί: £1ιαΐ: *η ΑάιηϊηϊβΐΓΛξϊοη Ιιββ ο&ιιββ £ο χηνββίχςι&ίβ 
αη Λσσίάβηί: ίηνοίνΐηςτ λ οιγα£ϊ: £ο ντίιΐσίι £ίι1β Οο<1β αρρίχββ, 

Αάιηχηχβ^Γαίχοη βΗοχιΙά ρΓονϊάβ λ σοργ ο£ £Ηβ ο££χ<τί&1 
ΓβροΓ^ £ο £1ιβ θΓ 5 ΛπίζΛ£ϊοη, νΐιίσΐι νϊΐΐ ϊηνίΐβ Μβπ±>βΓ 8£&£θβ 
£ο ηο^β βχίβΐβησβ ο£ £Ηβ Γβροιτΐ: »ηά £ο ο&£&χη η σοργ. 

1.14.2 Ιη £1ιβ βνβηί: £ΐΐ8£ ορβΓΛξίοη&Ι βχρβτχβησβ Γβνββ.1δ β£πισ£αχτ&1 
ογ βςριίρπιβηΐ: £&χ1ηΓββ 8££βο£χη9 £ΐιβ βα£β£γ ο£ β. άββΐ^η, σΓ».££ 
ο> 7 ηβΓ 8 βΐιοαίίΐ ίη£οηη £1ι« ΑάιηίηίθΐΓΛΐχοη. 

1.15 Κβνχβν ο£ Οοοίβ 

1.15.1 Τΐιβ Οοάβ βΐιοαίά Ιοβ Γβνχβνβά &γ £1ιβ 0Γ9β.ηίζβ£ΐοη «.£ ίη^βχνΛΐβ 
ρΓβ£βΓβ£»1γ ηοϊ: βχσββάχη^ £οτιγ γβΛΓβ £ο σοηβχάβΓ Γβνχβίοη ο£ 
θχχβ£χπ9 ΓβςπιΐΓβιηβηΙ:β £ο £&Κβ Λσσοτιηΐ: ο£ ηβν (Ιβνβίοριηβη^β ΐη 
άββίςτη Ληά ΐβοΗηοΙοςτγ. 

1.15.2 νΛιβΓβ β ηβν άβνβίορπιβη*: χη άββίςτη &ηά ΐβσΗηοΙο^γ Ιι&β Βββη 
£οηηά 8σσβρί:βΐ3ΐβ ϊ:ο »η ΑοΙιιιίηϊβΐΓ&Ιιχοη, £1ι&ί: Α<3ιηχηί8ΐ:Γβ£ίοη 

ιηβγ βιιΐχηχ^ ρβχτΐίσηΐΛΓβ ο£ βιισΗ «1βνβ1ορχηβη£ £ο £Ηβ 
θΓ9«ηίζ8£ΐοη £ογ σοηβϊάβΓΛΐΐοη ±οτ ϊησοΓροιτβΐΙοη ίη£ο £ΐιβ 
Οοάβ άαΓχηςί ρβΓΐο<ϊίσ8.1 Γβνΐβν. 
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ΟΙιαρΐβΓ 2 - Βαογβησγ, 8£&1>1111:γ &ηά διιΜχνϊβΙοη 
ΡλγΙ: Α - ΟβηβΓβ.1 


2.1 ΟβηβΓ&Ι 

2.1.1 Α ογλ££ βΐιοηΐά. Ββ ρΓονΙάβά τ*ΐ£Η: 

.1 βΐΛΒϋΐΒγ σΙι&Γ&σΐβιτχβΐχσβ &η<1 βϊλΒΙΙΙζλϊΙοπ βγβΐβιηβ 
Λάβ<3\ι&£β £ογ 8»£β£γ νΗβη £Ηβ ογλ££ χβ ορβΓηΐβά. ίη 
<:1ιβ ηοη-άϊβρίΛΟβπίθη*: πιο<3β ηη<3 άηΓίηα £Ββ ^ΓΛηβΙβηΐ: 
ικιοάο; 

.2 Βαογηηογ Ληά βΐ&ΒϋΙΐγ οΗ&ΓΛΟΐβΓίβΒΐοβ Λάβφίβ^β £ογ 
8*χ£β£γ νΙιβΓβ £ΐιβ ογλ££ ίβ ορβΓβ.£β<1 1η 
(ϋβρίβσβπιβηΐ: πιοάβ, Βο£ΐι 1η £1ιβ 1ηί:αο£ οοη<ϋ£ίοη »ηά 
£1 ιθ <ΐΛΐηβ.3β<1 οοη<ϋ£ΐοη; β.η<3. 

.3 βΐΛ&ϋχΐγ οΙΐΛΓΛΟΐβΓίβΙιΙοΒ ίη £1ιβ ηοη-άχθρίΛοβιτιβη!: 

»ηά ί:χΛη8Χβη£ πιοάββ &άβςρι&1:β £ο ί:Γβηβ£βΓ £1ιβ ογλ££ 
β»£β1γ £ο άΐβρίΛΟβπιβηΐ ιηοάβ ίη ΟΛββ ο£ *ηγ βγβΐβπι 
ιπΑΐ£αησ£:χοη. 

2.1.2 Ασσοιιηί: βΐιοηΐά 1>β £»*βη ο£ «ιβ β££βσΙ: ο£ χσΐηα ΐη £ΐιβ β«:»ΐ3Ϊ1ΐ1:γ 
σΛίσηΙβΐίοηβ . Αη βχβηρίβ £ογ ββ£»1>1ΐβ1ϊβ<3 ρΓβσΐΐοβ £ογ ΐσβ 
ασοΓβ&χοη »11ο»βησβ8 1β αίνβη 1η βηηβχ 5 £ογ £ΐιβ ςπιΐάαηοβ ο£ 
ΑάχηΙηΙβξΓηΐΙοηβ. 

2.1.3 Γογ £Ηβ ριίΓροββ ο£ ΐΗΐβ βη<3 οΒΗθγ οΗηρΐβΓβ, ηηΐβββ βχρΓβββΙγ 
άβ£1ηο6 ο^ΙιβΓνχΒβ, £Ββ £ο 11 ονΐη 0 <3β£χηΐ£ΐοηβ Λρρίγ: 

.1 "Όσνη £1οο<ϋηςτ ροιηΐ;" κιβΛηβ ηηγ ορβηΐησ £Ηγο\ 101 ι 

νΚιοΙι £1οο<3χηςτ ο£ £Ηβ βρΛΟββ νΐιχοΐι οοπιρΓΐββ £1ιβ 
Γβ86Γνβ Βυογβηογ οουΐά £&1ϊβ ρΐβ,οβ νΗιΙβ £1ιο ογλ££ 
χβ ϊη £Ηβ χη^Λοί: ογ άβιη&σβά οοηάΐΐΐοη, *η<3 Κββΐβ £ο 
λπ »ησ1β ρΑβ£ £Ηβ &η?1β ο£ βςηι111£>Γχηιη. 

.2 "Ριιΐΐγ βαΒπιβΓαβά £ο 11 " πίθ&ηΒ β. £οχ 1 Ββ.νιη 0 ηο 1ι££ 
οοιηροηβη£β ρχβΓοΙηςί £ΐιβ βιΐΓ£βοβ ο£ £Ββ νταΐ;βΓ χη 
£οϋ ΒοΓηβ πιο<3β. 

.3 "Μ\ι1£ΐ1να11 ογλ££" χηβηηβ λ σΓ»£ί: νΗΐοΙι ίη &ηγ 

ηοηηΛίΙγ ΛοΒΙβνηΒΙβ ορβΓΛΐϊηςτ £γ!πι ογ Ηββΐ ηηςτίβ, 

Ιιββ λ Γΐαίά Ηηΐΐ β^ΓηοΙιιΐΓβ νΐιχοΐι ρβηβ£Γ»£ββ £Βθ 
8 \ 2 γ£λο© ο£ £ΐιβ 8βα ονβΓ πιογθ £Η&η οηβ άΐΒοτβ^β 

&ΓβΛ. 

.4 "ΡβππβΛΒΙΙιΐγ" ο£ λ βρηοβ ιηβηηβ £ΐιβ ρβΓθβη*: 80 β ο£ 

£}ιβ νοίηχηβ ο£ £1 ιλ£ βρηοβ νΐιΐοΐι οηη 1>β οσοηρίβά *>γ 
ντα£βΓ. 

.5 π 8Κ1γ^ Μ ιηβΛηβ λ οΙον7ηνΑΓ<11γ-βχ£βη<ϋη0, £1βχχΒ1β 

8£ΓΧΐο£ιΐΓβ ηββ<3 ^ο οοη^ηιη ογ άχνχάβ »η λχγ οιιβίιΐοη. 

.6 π ΝΛ£βΓ£χςτΗί: η 1η Γβ1ηί:χοη £ο η βΐηιοΐιΐΓβ ζηβηηβ 

οαραΒΙβ ο£ ρΓβνβη£χη0 ρΛβΒβσβ ο£ ν&ί:βΓ ^ΙίΓοη^Ιι 

£Ηβ β£ηιο^ηΓβ 1η Ληγ άΐΓβοϊ:1οη αηάβΓ ^Ιιβ 1ιβΛ<3 ο£ 
να^βτ Ιχίεβίγ £ο οοοιιγ 1η £Κβ 1η£*ο£ ογ (1αιπα0β<5 
οοη<ϋΙ:1οη. 

.7 η νϊβ&£ΐιβΓ£ΐ 0 ΐιΙ:" χηβ&ηβ £Ηηί: ν»ί:βΓ νχΐΐ ηο£ ρβηβ£Γη£β 
χη£ο £ΐιβ ογλ£ϊ: 1η ηηγ νχηά Ληά νηνβ οοηάΐΐΐοηβ ιιρ 
1 :ο £ΐιοββ βρβοχ£ΐβ <1 &β ογχ£χολ1 άββΐ 0 η οοηάϋιΐοηβ . 
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2.2.1 Α11 οτβίί εΐιοιιΐά Ιιβνβ 3 ευίίχοίβηί Γβεβτνβ οί 1>ιιογ3ηογ βί ίΗβ ά 6 δΐ 9 η 
ντβίβΓίχηβ ίο ιηββί ίίιβ χηίβοί βηά άβιηβ9 6 δίβ&ιΐΐίγ Γβ9ηχΓ6ΐτιβηί8 οί 
ίΐιΐβ οΙίΒρίβτ. ΤΙχθ ΑάτηΙηΙδίΓβίΙοη πιβγ Γβ^ΐτβ & 1 βγ9€γ Γβεβτνβ οί 
ϊ>αογβηογ ίο ρβπηίί ίίιβ ΟΓΒίί ίο ορβτβίβ ΐη βηγ οί ίΙ$ άηίβηάβά 
πιοάβε. ΤΙχίε Γβεβτνβ οί ϊχυογβηογ εΐιουΐά ί>β οβίοαίβίβά 1>γ ίηα1υάίη9 
οηΐγ ίΐιοδβ οοιηρΒΓίϊηθηίδ κΠΐοΙι βγθ: 

• 1 νβίβΓί^Ηί; 

• 2 βοοβρίβά βε Ηβνιη9 δθβηί 1 χη 9 δ βηά βτΓβη 9 βπιβηί 8 βάβςιηβίβ ίο 

ιτίΒΐηίβΙη ίΙχβΐΓ νβίβτί ΐ 9 ΐ*ί χηίβ9ΓΧίγ; βηά 

• 3 δΐίυβίβά 1η Ιοοβίιοηδ ββίον β άβίιιπι, νάιχοΐι Γηβγ 1>β β 

κΒίβΓί^ίιί άβοίε ογ Θ9«χν3ΐβηί δίταοίιΐΓβ οί β ηοη-νβίβτί ΐ9*ιί 
άβοΚ οονβτβά 1)γ β ντββίΗβΓ ίΐ9*ι^ δίτηοίυΓβ Βε άβίχηβά ίη 2.2.3.1. 

2.2.2 Αγ Γβη 9 βιηβηί ε εΐιουΐά ί»β ρτονίάβά ίοτ ο1ιβο)ε1η9 ίίιβ ντβίβΓί^Ηί 
ΐηίβ9Γχίγ οί ίΐιοεβ οοπχρβΓίιτιβηίδ ίβΚβη ίηίο βοοουηί ΐη 2.2.1. 

2.2.3 ΚΙιθγθ βηίτγ οί ντΒίβΓ Ιηίο δίπχοίαΓβε β&ονβ ίίιβ άβίυπι βε άβίίηβά ΐη 

2.2.1.3 κουΐά δΐ9η1ίχοβηίΐγ Ιηίΐυβηοβ ί*ιβ δίΒ&ΙΙιίγ βηά βαογβηογ οί 
ίίιβ ΟΓΒίί, εαοΐι είπιοίυΓβδ είχουΐά 5ο: 

.1 οί 3άβ9ηβίβ είΓβη9ί*ι ίο πιβίηίβΐη ίΗβ νββίϊιβΓί 19*^ ιηίβ9Γΐ£γ 
Βηά ίιίίβά νΐίίι νβΒίίΐθΓίΐ 9 *ιί ο1οείη9 Βρρϋβηοβε; ογ 

.2 ρτονχάβά ντίίίι βάβ9η3ίβ άΓβ 1 ηβ 9 β 3ΓΓ3η9βΓηβηί6; ογ 

.3 βη βςηΐνβίβηί οοιη&ΐηβί χοη οί 1>οίΙι ιπββδίΐΓβε. 

2.2.4 Τΐιβ πχββηε οί ο1οδ1η9 ορβηίη 9 δ 1η ίίιβ ^οαηάβΓίθδ οί νββίϊιβΓίΐ 9 Ηί 
δίΓυοίιΐΓβδ ε&ουΐά ί>β ειιοΐι βε ίο ιηβΐηίβΐη νθβίΙΐΘΓί 19^£ ιηίβ9Γΐ£γ 1η 
βΐΐ ορβΓβίΙοηβΙ οοηάΐίίοηε. 


2.3.1 Ηγάτοίοϋ οτβίί ίιίίβά νχίΐχ εαΓίβθ6--ρ1βΓθ1η9 ίοϋδ Βηά/οτ ίαΐΐγ 

εα!)πιβΓ9β<3 ίοϋε δίιοαίά ίιηνβ εαίίχοΐβηί δίΒ&ΐΙίίγ αηάβτ βΐΐ ρβηηΐίίβά 
ΟΒδβδ οί 1οβά1η9 Ιο οοπιρίγ νιίΗ ίίιβ Γβίβνβηί ρτονίδίοηδ οί βηηβχ 6 
βηά ερβοΐίιοβίΐγ ϊϊΐΒΐηίβΙη β Ιιββΐ 3Π9ΐβ οί Ιβδδ ίΗΒη 10° νΐχβη 
Βαίί^οοίιβά ίο ίΗθ 9 Γβ3ί:6Γ Ηββ1χη9 πιοιτϊβηίε 1η 1.1.2 βηά 1.1.4 

οί ίΐιβί βηηθχ. 


2.3.2 Μαΐίΐΐιιιΐΐ οΓβίί βΐιοαίά ιηββί ίϊιβ Γβίβνβηί Γβ9η1 ΓβΓηβηίε οί βηηβχ 7 ίοτ 
β 11 ρβηηχίίθά ΟΒδβδ οί 1οβάχη9· 

2.3.3 5α1>3Θ0ί ίο 2.3.4, βΙΙ οίΐιβτ οτβίί δίιοαίά πιββί ίΐΐθ ίο11ονχη9 ΟΓΧίβΓίΒ 
1η βΙΙ ρβΓΓηιίίβά οοηάχίιοηε οί 1οβά1η9* 


.1 


Γβδοΐαίΐοη Λ.562( 14) (ντβΒίΗβΓ ΟΓΐίβΓίοη); 
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.2 £1ιβ θΓββ αηάβτ £ΐιβ Γΐ9ΐιί:ΐη9 ΙβνβΓ οαΓνβ (ΟΖ οατνβ) είιοαίά 
ηο£ ί)β Ιβεε £1ιβη 0.07 πη.Γβά αρ ίο θ = 15® νάιβη £1ιβ ιηβχΐΓηυιη 
ΓΪ9ΗΙ:1η9 ΙβνβΓ (0Ζ) οοοαΓε β£ θ = 15° βηά 0.055 πι.Γβά υρ £ο 
θ = 30° νΐιβη £ΐιβ πιβχΐιηαιη ΓΪ9Ηί:ΐη9 ΙβνβΓ οοοατε βί; θ = 30® 
ογ β!»ονβ. ΗΙϊβτβ £1ιβ πιβχΐιηαιη ΓΪ9&1;ΐη9 ΙβνβΓ οοοατε 3ί βη 9 ΐβε 
ο£ 1»β£.*τββη θ = 15® βηά θ = 30®, ίΛθ οοΓΓβεροηά1η9 βΓββ 
αηάβτ £1ιβ ΓΪ9&ί:1η9 ΙβνβΓ οαΓνβ β&οαίά ίοβ: 

Α = 0.055 + 0.001 (30® - θ |ηΒΚ ) (ιη.Γβά) 

νΚβτβ: 

Θ Π1ΒΧ 1β £1ιβ &η 9 ΐβ ο£ Ηββΐ 1η άβ 9 Γββε βί: νΐιΐοΐι £1ιβ Γΐ9&ί:1η9 
ΙβνβΓ οαΓνβ Γβ&οϊιβδ ίΐδ ιηβχίϊηαιη; 

.3 <;1ιβ βΓββ αηάβτ »:1ιβ Γΐ9ΐ»£χη9 ΙβνβΓ οαΓνβ 1>β£.νββη θ = 30® βηά 

θ = 40® ογ Ιιβΐνββη θ = 30® βηά £1ιβ βη 9 ΐβ ο£ £1οοάιη9 
0£*, ι£ £Ηϊε 3 Π 9 ΐβ 1ε Ιβεε £1ιβη 40®, εΗοαΙά ηο£ 1>β Ιβεε 
£Κβη 0.03 ιη.Γβά; 

.4 £Ηβ Γΐ9&£ΐη9 ΙβνβΓ 0Ζ εΐιοαίά 1>β β£ Ιββεί: 0.20 ιη β£ βη βηςίβ ο£ 
Ιιββΐ βςηβΐ £ο ογ 9 Γββ,:βΓ ^ βη 30®; 

.5 «ιβ η»βχίιηαιη Γΐ9»ι£ΐη9 ΙβνβΓ είκηιΐά οοοαΓ βί: βη βη 9 ΐβ ο£ Ιιββΐ 
ηοί: Ιβεε £ϊιβη 15®; βηά 

.6 (Λβ Ιηΐΐ,ΐβΐ π»β£βοβηί:Γΐο Ηβΐ9&£ 0Μ ο ε&οαίά ηο£. £>β Ιβεε 
ί,ΐιβη 0.15 ιη. 

2.3.4 Μΐιβτβ £1ιβ οΗβΓβο£βΓ 1ε£ΐοε ο£ ΙΗβ οτβ££ βΓβ αηεα!ί:βΙ>1β £ογ 
βρρίΐοβίΐοη ο£ 2.3.3, £&β ΑάιηΙηιεΐΓβΐΙοη πιβγ βοοβρί: βΐΐβτηβΐΐνβ 
οΓΐί,βΓχβ βςαΐνβίβη^ £ο ίΛοεβ βΐΐραΐβΐβά ίη 2.3.3, βρρΓορΓίβΐβ £ο 
£}ΐθ £γρβ ο£ οτβίΐ; βηά βτββ ο£ ορβτβΐΐοη* 

2.4 ΤηΚηο£ εΕβΜΙΙίιν 1η ΕΗβ ηοη-άΐ 6Ρ ΐ 8 06Μβη£ 

2.4.1 ΤΗβ Γβ< 3 θΐΓβιηβη£ε ο£ £Η1ε εβοΐΐοη βηά εβοί:ίοη 2.12 εΐιοαίά &β βρρίίβά 
οη ΙΛβ βεεαιηρΐΐοη ίΛβί: βηγ εΐβ&ΐΐΐχβίιΐοη εγείβιηε £ΐ£ί:βά βΓβ £α11γ 
ορβΓβΐΐοηβΙ♦ 

2.4.2 8αΐ£βΙ>1β οβίοαίβΐΐοηε ε&οαίά 1>β οβΓΓίβά οαί: βηά/οΓ £ββΙ:ε οοηάαοΐβά 
£ο άβιηοηείΓβίβ £1»β£, νΗβη ορβΓβ£ΐη9 ΐη £1ιβ ηοη-άϊερίβοβπιβηί: βηά 
ΐΓβηείβηΙ: ιηοάβε ντΐίιίιΐη βρρΓονβά ορβΓβ£ϊοηβ1 1ΐιηί1:βί:ΐοηε, £Ηβ οτβ££ 
νχΐΐ, β££βτ β ά1εί:αΓΐ)βηοβ οβαείη9 γοΙΙ, ρί£.ο1ι, Ιιββνβ ογ Ιιββΐ άαβ £ο 
£αΓη1η9 ογ βηγ οοπ»1»1ηβ»:ίοη £ΐιβΓβο£, Γβ£αΓη £ο £(ιβ οΓΪ9Ϊηβ1 β££ΐ£αάβ. 

2.4.3 ΤΗβ γοΙΙ βηά Ρ ί£ο1ι ε£βΜ1ΐ£γ οη £ϋβ £ΪΓεί: βηά/ΟΓ βηγ ο»:ΗβΓ 0 Γβ££ ο£ 
β εβΓίβε εΐιοαίά ί)β 9«β1ΐ£βί:1νβ1γ βεεβεεβά άαΓΐη9 ορβτβ«:ιοηβ1 εβ£β£γ 
ί:Γΐβ1ε βε Γβ 9 αίΓβά 1>γ οΚβρΙ,βΓ 18 βηά βηηβχ 8. Τΐιβ Γβεα1Ι:5 ο£ εαοΗ 
(ιτίβίε ιηβγ 1ηάίοβ£β £Ηβ ηββά £ο Ιιηροεβ ορβΓβ»:1οη3ΐ ΙΐιηιΐβίιιοηΒ. 


* Ιη βρρ1γ1η9 «ιΐε θΓΐ£βΓΪοη, ειηβΐΐ ορβηΐη 9 ε £ΐΐΓοα9ΐι "ΜοΙι ρΓθ9Γβ5εΐνβ 
£1οοάΐη9 οβηηοί: £β)εβ ρΐβοβ ηββά ηο£ 1)β οοηεΐάβτβά βε ορβη. 
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2.4.4 ΗΙιθγθ ογ3£1: βγθ £χ£1:βά *τχΙ;1ι ευτίβοθ ρ1θΓθχη9 8£πιο£υΓβ ογ 
βρρβηάβ 9 θδ, ρΓβοβαΙιιοηδ εΐιοιιΐά £>β £β)ςβη ΒςτβίηεΙ: άβη 96 Γθαδ 3£.£ΐ£ϋάβδ 
ογ χηοίχηβΐιχοηδ βηά Ιοεδ ο£ δ^β&ΐΐχΐιγ δυ&εβ^βηΐ: £ο 3 οοΐΐΐείοη νχ£ΐι 
β ευβπΊβΓ9βά ογ £1θΒ£ίη9 ο&ίβοΐ:. 

2.4.5 Ιη άβ8Χ9ηε νάιβΓθ ρβΓίοάχο υδβ ο£ οαδίιΐοη άβ£οπτΐΒΐ:ίοη ΐδ βπιρίογβά 3δ 
3 ίηββηδ ο£ 3δδίδϊ:χη9 0Γβ££ οοη£.Γο1, ογ ρβΓχοάΐα ηεβ ο£ οαδίιΐοη βίτ 
βχΗ3\ίδίχη9 £ο β^ιηοδρΗβΓβ £ογ ρατροεβδ ο£ αΓ3££ ιηβηοβιινΓ ΐη9, £1ιβ 
θ££βο£.δ ηροη αυε1ιχοη-£>θΓηβ β£β£>ΐ1ΐ1:γ εΐιοαίά £>β άβΐβπτιΐηβά, βηά £Ηβ 
1ιπιι£3£ίοη5 οη £1ιβ αδβ £>γ νΐτΐιυθ ο£ 0 Γβ££ ερββά ογ 3 ££ΐ£αάβ δΐιοαίά 
£>β βδΐΐβ&ΐΐδίΐβά. 

2.4.6 Ιη £1ιβ οβδβ ο£ βη βΐΓ-οαεΙιΐοη νβΐιΐοΐβ £χΙ:£βά νίΐ£1ι £1βχΐ1>1β ε^ΐΓΐΐΒ, 
ΐ£ εΐιοιιΐά 1>β άβπιοηδ£Γ3ΐ:0ά £1 ιβ 1: £ΐιβ 5 ^ϊγ£ 5 Γβπϊβιη βΐβΐιΐβ ηηάβτ 
ορβΓ3£χοη3ΐ οοηάΐΐιχοηδ. 

2 · 5 ΙηΕβοϊ. ΒΕ&ΜΙΐΕγ χη_ ΕΙιο ^ΓΒΠδΧβηί πράο 

2.5.1 ϋηάβτ νβ3ΐΐ:1ιβΓ οοηάΐΐιΐοηδ αρ £ο 1:1ιβ νοτδ£ χη£βηάβά αοηάΐΐιΐοηδ, £1ιθ 
£ίπ\θ £ο ρ3δδ £γοπι £1ιβ άΐερίβοθπιβηΐ: πιοάβ £ο £,1ιβ ηοη-άΐερΐ 3 αβΓηβη£ ιηοάθ 
βηά νχοβ νβ γ 83 δΐιοηΐά £»β ιηχηχπιχζβά ιιηίβδδ ί£. ΐε άβπιοηδΙίΓβΙιβά £1 ιβΙ: ηο 
βαϋβίβηίί&Ι Γβάαοΐιοη ο£ ε£βΜ1χ<:γ οοαατδ άαΓχη9 £*ιΐε. ΐΓβηδϋ,ΐοη. 

2.5.2 ΗγάΓθ£οΐ1 οτβΐΐ: εΐιοαίά αοπιρίγ νΐΐάι 1:1ιβ Γβίβνβηΐ: ρΓονΐεΐοηδ ο£ 
βηηβχ 6. 

2.6 Βαον&ηογ βηά εΕβίΠίΕγ 1&ϋΐ£ άΙερΙβΟΕίηοηΕ Γηοάο £ο1Ιοκχης ι ά&ηζςε 

2.6.1 Τΐιβ Γβ9 α ^ Γβπ,βηί:δ £1ιΐε ββοΐχοη βρρίγ ί:ο 311 ρβΓΐηΐ1;1:βά οοηάΐΙιΐοηΒ 
ο£ Ιοβάίης. 

2.6.2 Γογ £ΐιβ ριίΓροεβ ο£ ιη3)είη9 άβιηΒ9β εΐβΜΙΐΙιγ οβίααΐβΐΐοηδ £ϊιθ νοίωηθ 
βηά δυΓ£βα6 ρβπηβΒ&ΐΙΐΐΐβδ δΐιοαίά £>β χη 9 βηβΓβ 1 &δ £ο!1οκδ: 


δρβοβε 

ΡβΓΐηβ3ΐ>11ί<:γ 

ΑρρΓορΓΧβ£βά £ο οβΓ 9 θ ογ εΙιοΓβε 

60 

Οοοαριβά 1 )γ βαοοπνηοάβ^ιοη 

95 

Οοοαρίβά 1>γ πΐΒοίιΐηβΓγ 

85 

Ιη£βηάβά £ογ Ιΐςίλίάδ 

0 ογ 95* 

ΑρρΓΟρΓΧβΙ-θά £θΓ 03Γ90 νβ^ιοΐβδ 

90 

Υοχά δρβοβε 

95 


* νΙιχοΙιβνβΓ Γβδΐιΐΐ.6 ΐη £1ιβ ιηοτβ δβνβτβ Γβ9^ίΓβιηβη£ε. 


2.6.3 Νο£. ηχ£. 1151:βηάιη9 2.6.2, ρβηηββΐιχίίΐιγ άβΐβπτϊίηβά &γ άΐΓθαΙ: ΟΒίοιιΙβΙιΐοη 

δΐιοαίά 1>β ιΐδβά κΐιβτβ β πιογθ οηβΓοαε οοηάΐΐΐοη Γβδίιΐίε, 3ηά πιβγ 1)β 
αδβά ντΙιβΓβ β Ιβδβ οηβΓοαε οοηάΐΐιχοη Γβεαίΐΐδ £γογπ £Ηβ1: ρτονχάβά 
&οοοΓάΐη9 Ι^ο 2.6.2. 
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2.6.4 Αάιηίηίδ^Γβΐίοηε ιηβγ ρβππίί. αεβ ο£ Ιον άβηείΐγ £οβιη ογ ο£Ηθγ 

ιηβάχΒ £ο ρτονίάβ Βαογβηογ ίη νοίά ερβοβε, ρτονίάβά £Ιιβϊ: ε3£ίε£3θ£θΓγ 
βνίάβηοβ ίε ρτονίάβά £1ιβ£ βηγ εαοΒ ρτοροεβά πιβάίαιη ίε πιοεί: 

εαίίΒΜβ ΒΐΐβτηΒΐίνβ βηά ίε: 

.1 ο£ οΐοββά οβίΐ £οπη ί£ £οβιη, ογ οΐΗβΓνίεβ ίπ\ρβΓνίοηε £ο κβ£βτ 
&£>εοΓρ£ίοη; 

• 2 εΐηιοΐϋΓβΙΙγ ε£η£>1β αηάβτ εβτνίαβ οοηάίΐίοηε; 

.3 οΐιβιηίοβίΐγ ίηβΓ£ ίη Γβίβΐίοη £ο εΐΓαοΐιΐΓβΙ ιηΒΐβΓίβΙε νί£1ι 
κΐιίοΐι ί£ ίε ίη οοη£βο£ ογ οΐίιβτ εαβε^Βηοβε νί£1ι νιΐιίοϊι ΙΙιβ 
ΐϊΐβάίηιη ίε Ιίίεβίγ £ο 1>β ίη οοη£3θ£ (τβίβΓβηοβ ίε ιηβάβ £ο 
7.4.3.7); βηά 

.4 ρΓορβ γ 1 γ εβοαΓβά ίη ρΐηοβ βηά ββείΐγ ΓβπιονΒ&Ιβ £ογ ίηερβοΐίοη 

ο£ £1 ιθ νοιά ερβοβε. 

2.6.5 Αηγ άηπιβςβ οί β Ιβεεβτ βχ£βη£ ί&βη £&*£ ροε£α1β£βά ίη 2.6.6 £ο 
2.6.8, 3.ε βρρίίοβ&ΐβ, νίιίοΐι νοαίά Γβειιΐΐ: ίη 3 πίογθ εβνβΓθ οοηάίΐίοη, 
εΐιοαίά 3 ΐεο 1>β ίηνβε£χ9»*:βύ· Τ*ιβ ε!ΐ3ρθ·ο£ £ϊιβ άβιηβ^β εΐαοαίά 5β 
βεευπιβά £ο 1>β β ρβΓΒΐΙβΙβρίρβά. 

2.6.6 ΤΗβ ίοΐΐοντίηςτ είάβ άβιηΒ 9 βΒ ε&οαίά 1>β &εειιπ>βά βηγνΗβτβ οη £Ηβ 
ρβτίρΙιβΓγ ο£ £.1ιβ θΓβ££: 

.1 1 οη 9 ί^ηάίηβ 1 βχ£βη£ ο£ άβπϊ39β εϊιουΐά &β 0.11., ογ 

3 ιη + 0.03Ε ογ 11 τη, νάιίαίιβνβΓ ίε £*ιβ 1ββε£; 

.2 £1ιβ ^ΓβηενβΓεβ βχ£βη*: ο£ ρβηβ£Γ3£ίοη χη£ο £Ηβ ογβ££ εΐιοαίά 1>β 
0.2Β ογ 0.051. ογ 5 πι, ν&ίοΙιβνβΓ ίε Ιθββϊ:. Ηοντβνβτ, ντΙιβΓβ 

£!ιβ ογβ£ϊ: ίε £ί££βά νί£ΐι ίη£ΐ3£βά ε^ίτΐε ογ ντί£Β ηοη-ΒυογβηΙ: 
είάβ εΐπιοΐιΐΓβε, ίϊιβ ΐΓβηενβΓεβ βχ£βη£ ο£ ρβηβίΓΒΐίοη είιοαίά 
Ββ β£ 1ββε£ 0.12 ο£ £Ηβ νίά£Η ο£ £ΐιβ ιηηίη Βαογβηογ Ηαΐΐ ογ 
£ βηΚ ε£Γηο£αΓβ; 3ηά 


.3 £&β νβτΐίοβΐ βχ£βη£ ο£ άβιη39β εΐιοαίά 1>β ΐβΚβη £ογ £1ιβ £ιι11 

άβρ£ίι ο£ £ίιβ ογβ££. 

5α£>;}βο*: £ο 2.6.8, 1>ο££οιη άβιη39ββ β&οαίά *>β βεεαπιβά βηγν&βΓβ οη £&β 
Βοΐΐοπι ο£ £1ιβ ογβ££ 3ε £ο11οντε; 

.1 £ϊιβ 1 οη 9 ί£ηάίη 3 ΐ βχίβηί ο£ άΒΐη39β είχοαίά 1>β 0.11· ογ 
3 ίη + 0.03Ε ογ 11 τη, νΙιίαΗβνβΓ ίε £Ηβ 1β3ε£; 

.2 £1ιβ ^ΓβηενβΓεβ βχ£βη£ ο£ ά3ΐτ»39β εΐιοαίά £>β £Ηβ £α11 1>Γβ3ά£ίι ο£ 
£1ιβ Βο££οπι ο£ £Ηβ ογ 3 ££ ογ 7 ιώ, νίιίοΙιβνβΓ ίε £1ιβ Ιβεε, 38 
εΐιονη ίη £ί 9 ^Γβ 2.6.7. 2; βηά 

,3 £1ιβ νβΓ£ίθ3ΐ βχ£βη£ ο£ ρβηβΙ:Γ3£ίοη χη£ο £1ιβ ογβ£1: εΗοαΙά 5β 
0.02Β ογ 0.5 ιη, νϊιίαίιβνβΓ ίε Οιθ Ιβεε. 

Ιη £1ιβ 0386 ο£ 3 03 £β 90 Γγ ί Β ογβ££, £Ηβ 1βη9^ ο£ £1ιβ βεεαιηβά ά3ΐηβ9β 
ερβοχ£ίβά ίη 2.6.7 βίιοαίά &β ίηοΓββεβά ί>γ 50% ίη ϊ:1ιβ οβεβ ο£ άβηΐ39β 
ίη £1ιβ £οΓνβτά 0.5Ε ο£ £ίιβ ογβ£1:. 
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2.7 Ιηοΐίηίηα βηά .ϋί£θΓΐ.η&.ίΐρη 

2.7.1 Ενβτγ οτβ£6 οη οοιηρ1β6ΐοη ο£ Ιχαίΐά είχοαίά £»β ίηοΐΐηβά βηά 6Ηβ 
βΙβΓηβηΙιε ο£ ί6ε ε6β£>11ΐ6γ άβ6βπη1ηβά. Ηΐιβη βη βοουΓβ6β ΐηοΐϊηίη^ 

1ε ηο6 ρΓβο6ίοβ1 6Ηβ 1Ϊ9ΐχ6ε1ι1ρ άίερΐ3θβπιβη6 βηά οβη6τβ ο£ 9 Γ3ν ΐ£Υ 
εΗοαΙά 1)β άβ6βΓΠ>ΐηβά 6»γ β Ιΐςφ^βίςφΐ εατνβγ βηά βοοαΓβ6β 
οβ1οα1β6ίοη. 

2.7.2 ΤΗβ η\βε6βΓ εΐιοαίά 1>β εαρρίΐβά 1>γ 6 ΐιβ ονίηβτ νΐ6ΐι Γβΐΐβ&ΐβ ΐη£οπτΐ36ΐοη 
Γβ1β6ΐη9 £ο 6Ηβ ε6β1χΐ1ΐ6γ ο£ Εΐιβ οτβ£6 ΐη βοοοτάβηοβ νϊ6Η 6ίιβ 
£ο11ονία9 ρΓονΙεΐοηε ο£ 61ι1ε ρβΓβ9Γβρ1ι. ΤΙιβ ΐη£οπηβ6ΐοη Γβ1β6ιη9 £ο 
ε6β!>11ΐ6γ εΗοαΙά, 1>β£θΓβ Ιεεαβ 6ο 6ΐιβ ΐϊ»βε6βΓ, 1>β εα£>ιηΐ66θά 6ο 6Ηβ 
Αάπ*ΐηϊδ6Γβ6ΐοη £ογ βρρτονβΐ, 6θ9β6ΐιβΓ νΐ61ι β οοργ 6ΚβΓβο£ £ογ ΙΗβίΓ 
Γβ6βη6ΐοη βηά εΐιοαίά ίηοοΓροΓβ6β εαοΐι βάάϊΕΐοηε βηά βιηβηάιηβη6ε 38 
6Ηβ Λάπ»1η1δ6Γ86ΐοη ιηβγ ΐη βηγ ρβΓ6ΐοα1βΓ οβεβ Γβ9αΐΓβ. 

2.7.3 Η&βΓβ βηγ β16βΓβ6ίοηε βτβ ιηβάβ 6ο β οτβ£6 εο 3δ π»36βΓΪβ11γ 6ο β££βο6 
6ΐιβ ε6β£>11ΐ6γ 1η£οΓΠ»86ΐοη εαρρίΐβά 6ο 61ιβ ιηβεΕβΓ, βηιβηάβά ε6βΙ)11ΐ6γ 
1η£οππβ6ΐοη εΗοαΙά 1>β ρΓονίάβά. Ι£ ηβοβεεβΓγ, 6Ηβ θΓβ£6 «Ηοαίά Ηβ 
Γβ-ΐηοΐίηβά. 

2.7.4 Α ΓβροΓ6 ο£ ββοΗ ίηο1ΐη1η9 ογ εατνβγ οβΓΓίβά οα6 1η 

βοοΟΓάβηοβ νΐ6Η 6Η1ε οΗβρ6βΓ βηά ο£ 61ιβ οβ1οα1β6ΐοη 61χβΓβ£Γθΐη ο£ 

61ιβ 1ΐ9ΐχ^ε1ι1ρ οοηάΐ6ΐοη ρβΓΗΐοαΙβΓδ εΗοαΙά Ηβ εαΗ(ηί66βά 6ο 6Ηβ 
Αάη>1ηΐδ6Γβ6ίοη £ογ βρρτονβΐ, 6 ο 9 β 6 ΗβΓ »»ΐ6Η 3 οοργ £ογ 6Ηβ1τ 
Γβ 6 βη 6 ΐοη. ΤΗβ βρρτονβά Γβροτ 6 εΗοαΙά Ηβ ρΐβοβά οη Ηοβτά 6 Κβ 0 Γβ £6 
1>γ 6Ηβ ονηβτ 1η 6Ηβ οαε6οάγ ο£ 6Ηβ π»βε6βΓ βηά εΗοαΙά ιηοοΓροΓβ6β 
εοοΗ βάάΐ6ίοηδ βηά βιηβηάιηβηΗε βε 6Ηβ Αάπ»ΐη1δ6Γβ6ΐοη ιηβγ ΐη βηγ 
ρβΓίϊειιΙβΓ οβδβ Γβ 9 αΪΓβ. 1'Ηβ βτηβηάβά Ιΐήΐιϊϊΐιϊρ οοηάΐ6ΐοη 
ρβΓ6ΐοα1βΓδ εο οΗ6β1ηβά £γοπ» 6ΐη»β 6ο 6ΐιηβ εΗοαΙά Ηβ αεβά Ηγ 6Ηβ 
ΙΗ3866Γ ΐη εαΗε6ΐ6α6ΐοη £ογ δαοΗ ρΓβνιοαεΙγ βρρΓονβά ρβΓ6ΐοα1βΓ8 νΗβη 
οβ1οα1β6ΐη9 6Ηβ θΓβ£6'ε 86βΗΐ1ί6γ. 

2.7.5 Γ·ο11ονΐη9 βηγ 1ηο11η1η9 ογ 1ΐ9Η6»*βΐ9Η6 εαΓνβγ 6ΐιβ πιβεΗβΓ εΗοαΙά Ηβ 
εηρρίχβά νΐ6Η βιτιβηάβά β6β1>11ΐ£γ ιη£οηηβ6ΐοη ϊ£ 6Ηβ Αάηι1ηΐ56Γβ6ιοη βο 
ΓβςαΪΓβδ. Τΐιβ 1η£οηηβ6ΐοη εο εαρρίΐβά εΐιοαίά 5β εα1χιηΐ66βά 6ο 61ιβ 
Αάη>1ηίε6Γβ6ΐοη £ογ βρρΓονβΙ, 6θ9β6ΗβΓ νΐ6Η β οοργ 61χβτβο£ £ογ 6Ηθιγ 
Γ β6βη6ϊοη βηά εΐιοαίά 1ηοοΓροΓβ6β εαοίχ βάάΐ6ΐοηδ βηά βπ>βηάιηβη6ε βε 
6Ηβ Αάικΐηίδ6Γ36ΐοη π«βγ 1η βηγ ρβΓ6ΐοαΐ3Γ οβεβ Γβ9αΐΓβ. 

2.7.6 56β£>11ΐ6γ 1η£οηη36ΐοη άβπιοηδ6Γ36ΐη9 οοιηρίίβηοβ κι61ι 6Ηιε οΗβρ6βΓ 
εΐιοαίά 1>β £αΓηίδΗβά ΐη 6Ηβ £οηη ο£ β ε636»ΐ1ί6γ ίη£οηηβ6ΐοη ϋοοίί 
νΗΙοΙι εΗοαΙά 1)β λβρ6 οη ΙχοβΓά 6ΐιβ βΓβ£6 β6 βΐΐ 6ΐπ>βε ΐη 6Εβ οαε6οάγ 
ο£ 6Ηβ Γηβε6β γ . Τΐιβ ίη£οηηβ6ΐοη εΐιοαίά ϊηοΐαάβ ρβΓ6ΐααΐ3Γδ 
3 Ρ ρΓθ Ρ Γΐ36β 6ο 61»β οχβ£6 βηά είχοαίά Γβ£1βα6 6Ηβ οΓ3£6’δ 1οβάϊη9 
οοηάΐ6ίοηε βηά ιηοάβ ο£ ορβΓβ6ΐοη. Αηγ βηαίοεβά εαρβΓδ6Γαα6αΓβε ογ 
άβοΐίΐίοαδβε ίηοΐαάβά 1η 6Ηβ οΓοεε οαΓνβε ο£ ε6β6>ϋΐ6γ βηά 6ΐχβ 
θΓΐ6ΐοβ1 άοντη£1οοάιη9 ρο!η6ε βηά βη9ΐβε εΐιοαίά 1>β 1άβη6ι£ιβά. 

2 7.7 ΕνβΓγ θΓβ£6 εΐιοαίά Ιχβνβ εοβίββ ο£ άΓβα 9 £»£β ιηβΓλβά οΙββΓίγ β6 61ιβ 

Ι,οκ βηά ε6βΓη. Ιη 61χβ οβεβ κΙιβΓβ 61ιβ άΓβα9ΐι6 «ηβΓίιε θγθ ηο6 1οοβ6βά 
νΙχβΓβ 6Ηβγ βΓβ ββεΐΐγ Γββάβΐχΐβ, ογ ορβΓβ6χοηβ1 οοηε6Γβιη6ε £ογ β 
ρβΓ6ΐοα1βΓ 6Γβάβ πιβλβ 16 ά!££1οα16 6ο Γββά. 6ΐχβ άΓβα9ϋ6 ιηβΓ^ε, 6»ιβη 
6ΐιβ θΓβ£6 εΐιοαίά βίεο &β £ΐ66βά κΐ6ΐχ β Γβ1χβ1.1β άΓ8α9*ι6 ιηάχοβ6ιη9 
εγδ6βπ» ίχγ νίΐιϊοΐι 61ιβ 1>ον βηά ε6βΓη 0 Γβα 9 ΐι 6 ε οβη 1>β άβ6βηηιηβά. 
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2*7.8 Τΐιβ οντηβΓ ογ 1>ιιί1άβΓ βε βρρΓορΓίβΐβ είχουΐά βηεαΓβ £ίιβ£ £1ιβ ροείΐίοηε 

ο£ άΓβιΐ9&£. πιβΓ^ε βτβ βοοιΐΓβ£β1γ άβΐβΓΓηίηβά βηά £1ιβ{; £ΐχβ η&Γ)εε 

βτβ Ισοβΐβά οη £&β Καΐΐ ίη 3 ρβΓίηβηβηί: ιηβηηβΓ. ΑοοιίΓβογ ο£ 
άΓβιη^Ηΐ: πιβΓ^ε είιοιιΐά 1>β άβπιοηεΐΓβΐθά £ο ΙζΗ© ΑάιηίηίεΐΓβΐίοη ρτίοτ £ο 
ίηο1ίη1η9 βχρβΓίιηβηΙ;. 

2 · 8 Ι*ρ&ά1η<?--&Ώά εΕβΜΙίΕγ βεεοεεϊηθηΐ: 

Οη οοπφίβίιΐοη ο£ Ιοβάίης ο£ £ϊιβ οτβ£1: βηά ρτίοτ £ο ί£ε άβρβΠιιΐΓβ οη β 
νογ39β, 1:Ηβ πιβδ^θΓ εΗοαΙά άβ£βπηίηβ £1ιβ θΓβ££'ε ίιτχιη βηά ε£β£>ί1ί£γ βηά 
βίεο βεοβΓίιβΐη βηά Γβοοτά £&β£ £1ιβ ογβ££ ίε ίη οοιηρΙίΒηοβ ντί£1ι ε£βΜΐί£γ 
ο γ ί £β γ 1 β ο£ £1ιβ Γβ1βνβη£ Γβ9υΐΓ6Γηβη£ε. Τίιβ Αάιηίηίε£ΓβΙ;ίοη πιβγ βοοβρί: £Ηβ 
αεο ο£ βη βίβοΐιτοηχο 1οβάίη9 βηά εΐιβ&ίΐίίιγ οοιηρυ(:6ΐ' ογ βς[ηίνΒΐβη£; πιββηε 
£ογ ΐΐιίε ρατροεβ. 

2 ·9 ΜβΓΚίηςτ βηά η? ο ο£ άί ηα ρ£ .ΕΙιο άοείοη κβ^ΕΓίΐηθ 

ΤΚθ άβείςη κβΐβΓίίηβ εΐιουΐά οΐββτΐγ 1 >θ πιβΓίίβά βπιίάεΐιχρε οη £1ιβ οτβ^’ε 
οα£θΓ βίάβε βηά βΗοαΙά 1>β Γβοοτάβά ίη £1 ιθ Η 19 Ι 1 δρββά ΟτβίΙ: 5β£β£γ 
0θΓ£ί£χαβ£β. ΤΗχε ντβ£βΓΐίηβ εΐιοαίά £)β ά1ε£ίη9ηίείιβά βγ £ίιβ ηο£β£ίοη Η. 

ΡΑΚΤ Β - ΗΕΟϋΙΚΕΜΕΝΤδ ΕΟΚ ΡΑ55ΕΝ0ΕΚ ΟΗΑΕΤ 


2.10 ΟβηβΓ&Ι 

ΜΗβΓβ οοϊηρΙίβηοΘ νχ£1ι £1ιίε αϊιβρ^βΓ Γβ9ηΐΓθε οοηεχάβΓβ£ίοη ο£ β££6θ£ε 

ο£ ρβεεβη9βΓ νβΐ9ΐι*:/ £1ιβ £ο11οκχη9 ίη£θΓπιβϊ:ίοη εΐιοαίά ϊ>β αεβά: 

.1 ΤΊιβ άίεΙ:Γί5ιι£ίοη ο£ ρβεεοηςθτε χε 4 ρβτεοηε ρβτ ε^ΒΓβ π>β£Γβ. 

.2 Εβοΐι ρβεεθη9βΓ Ιιβε β πιβεε ο£ 75 ^9* 

.3 νβτΐίοβΐ οβη^Γβ ο£ 9 Γβν ^^7 °£ βββ£βά ρβεεβη 9 βΓε ίε 0.3 ιη β£>ονβ βββ£. 

.4 νβτΐιχοβΐ οβηΐΓβ ο£ 9 Γβν ^^Υ ο£ ε£βηάχη9 ρβεεβη 9 βΓΒ χε 1.0 ιη β*>ονβ 

άβα^. 

.5 Ρβεεβη9βΓε βηά 1α99 β 9 β εΐιοαίά £>β αοηείάβΓβά £ο £>β ίη £ΐιβ ερβοβ 
ηοηηβΐΐγ β£ £1 ιθ1γ άίεροεβί. 

.6 Ρβεεβπ9βΓ5 εΐιοιιΐά £ϊθ άίε£Γχ1>\ιΙ:βά οη βνβϋβΐιΐβ άβοίε βτββε ίιονιβΓάε οηβ 

είάβ ο£ £1χβ οτβ££ οη £1ιβ άβοΐεε νΐιβτβ ιη\χεΙ:βΓ εΐιβίιίοηδ βτβ Ιοοβίβά βηά 

ίη εαοΐι β νβγ £1ΐ3£ £Ηβγ ρΓοάιιοβ ίιΐΐθ ιηοεί: βάνβτεβ 1ιββ1ίη9 πιοιηβηΐ:. 

2.11 Ιχ&&£ί._£ίβίά1ΐ£γ 1η 1^6 άί&ρ1 βς ο> η€ ηί 

Τίιβ οτβ£(: είιοαίά ίιβνβ εα££ίαίβη£ χη£βοΙ: 8<:βΐ3χ1χί:γ £1ΐ3£, νΐιοη ίη ε£ί11 
νβ£βτ οοηάχ£χοηε, £ίιβ ίηοΐίηβΐιχοη ο£ £1 ιθ θΓβ££ £τοιη £ϊιβ ΙιογιζοπϊβΙ νοαίά 
ηοϊ: βχοββά 10° αηάβτ βΐΐ ρβΓπιίί:^βά οβεβε ο£ 1οβάχη9 βηά αηοοη^τοΐίβά 
ρβεεβη 9 βΓ π\ονβιηβη£δ βε πιβγ οοοατ. 

2.12 Ιη^βο^: ε£βί>χ1ί£γ ίη ίΚο ηοη-άίερΙβοοΓηοη^ ιηοάο 

2.12.1 Τΐιβ 1:ο£β1 ίιββΐ βη 9 ΐβ ίη εΐίΐΐ κ3£θγ άαβ £ο £ΐιβ ο££βο£ ο£ ρβεεβη 9 βΓ 
ιηονβπιβηί:ε βηά άαβ £ο Ιχββηι νίηά ρτθδειίΓβ βε ρβτ 1.1.4 ο£ βηηβχ 6 
είιοαίά ηο£ βχοββά 10°. 
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2.12.2 Ιη βΐΐ 1οβάίη9 οοηάίΐίοηδ, £Ηβ οηίιν&Γά Ιιββΐ άυβ £ο £αΓηίη9 είιοαίά 
ηο£ βχοββά 8°, βηά £1ιβ £ο£β1 Ιιββΐ άαβ £ο Ιχββιη ντίηά ρτβδδατβ βδ ρβτ 
1.1.4 ο£ βηηβχ 6 βηά άαβ £ο £αΓηίη9 δΐιοαίά ηο£ βχοββά 12° οαΙν/βΓά. 

2.13 Βαογοηογ οηά Βΐ&βϊϋΕγ ίη Ιΐιβ <Η6ρΐ8θοη6ηί ιηοόο ^ο ΐΐ ονίης <3^9016 

Γο11ο*τΐης[ βηγ οί £1ιβ ροβίαΐ&ίβά άβτηβ^βδ άβ£βί1βά ΐη 2.6.5 £ο 2.6.8, ΙΒβ 

ογβ££ ίη ε£ί11 νδίβτ εΐιοαίά Ηβνβ εα££ίοίβη£ ϊ>υογβηογ βηά ροείΐίνβ 

ε£β&ί1ί£γ £ο είιηαΐΐβηβοηδίγ βηβιΐΓβ £ΐιβ£: 

.1 β££βτ £1οοάίης[ Ηβε οββεβά βηά β δ£β£β ο£ β^αίΐίί)Γίυιη Ηβδ ί>ββη 
Γββοίιβά, £ίιβ £ίηβ1 νβ£βΓΐίηβ ί)β 300 ιηπι ββίον £1ιβ Ιβνβΐ ο£ βηγ 
ορβηίη9 £1ΐΓθα9^ ντίιίοΐι £ιιτ£ίιβΓ £1οοάίη9 οουΐά £βΚβ ρΐβοβ; 

.2 £1ιβ &η 9 ΐβ ο£ ίηοΐίηβΐίοη ο£ £&β οτβ££ £γοπι £1ιβ Ιιοτΐζοηΐβΐ άοβε ηο£ 
ηοπηβΐΐγ βχοββά 10° ίη βηγ άχΓβοίιχοη. ΗοντβνβΓ/ νίιβτβ £.ϊιίδ ίε 
οΐθβτΐγ ίπψΓβοΐίοβΙ / βη9ΐββ ο£ ίηοΐίηβΐίοη αρ £ο 15° χιηΐϊίθάίΒίιβΙγ 
β££βΓ άβιηβ9β ί>η£ Γβάαοίη9 £θ 10° ντίΟιίη 15 πιίη ιπβγ ί>β ρβπτ\ί££βά 
ρτονίάβά £1ιβ£ β££ίοχβη£ ηοη-εΐίρ άβοίε εατ£βοβδ βηά εαί£βϊ)1β ίιοΐάίη 
ροίη£ε, β-9·' ίιοΐββ, &ΒΓΒ, β£ο., βτβ ρτονίάβά; 

.3 ΐϊιβτβ ίε β ροδί£ίνβ £τββ&οβτά £γοπι £&β άβπΐ£9 β νβ£βΓΐίηβ £ο δαΓνχνβ 1 
οτβ££ βπι&βΓλβΐίοη ροεχΐίοηε; 

.4 βηγ £1οοάχη9 ο£ ρβδεβη9βτ αοπιρΒΓ£ιηβη<:ε ογ βδοβρβ τοαΐβε νάιχοΐι ιπί^ίχ^. 
οαονίΓ κίΐΐ ηο£ εί9ηί£ίοβη£1γ ίπ\ρβάβ £Ηβ βνβοαβ£ίοη ο£ ρβδδβη 9 βΓε; 

.5 βεεβηίιίηΐ βΓηβΓ 9 βηογ β^ίροιβη*:, βπιβΓ 9 βηογ Γβάίοβ, ροντβτ εαρρίίβε βηά 
ρα&ίχο βάάΓβεδ εγβ£βπΐδ ηββάβά £ογ θΓ9βηίζίη9 £Ηβ βνβοαβΐίοη τβπιβίη 
βοοβεείί>1β βηά ορβΓβΐίοηβΙ; 

.6 £&β Γβείάαβί ε£β£>ί1ί£γ ο£ πιαίΐίΐιαίΐ ογβ£*: οοπιρίίβε νί£1ι £ΐιβ 

βρρτορΓχβ£β ογ ί £βτ ίβ &κ Ιβίά οα£ ίη βηηβχ 7; βηά 

.7 Γβείάαβί ε£β£>ί1ί£γ ο£ βηγ ο£ΗβΓ οτβ££ πιββίιε £&β Γβ 9 «ίΓβ^βη £8 ο£ 
Γβ 9 ΊΐβΙ:ίοη ΙΙ-1/8 ο£ £1 ιθ 0οηνβη£ίοη. 

2.14 Ιηοΐίηίηοτ βηά ε^β^ ϋίΐν ίη£θΠΡά ^1 οη 

2.14.1 Α£ ρβτίοάίοβΐ ίηΙιβΓνβΙε ηο£ βχοββάχη9 £ίνβ γββτε, β 1ΐ9^£^βί9^^ 
εαΓνβγ δϊιοαίά Ιχβ οβΓτίβά οαί: οη βΐΐ ρβ55βη9βΓ οτβ££ £ο νβτχ£γ βηγ 
οΗβη 968 ίη 1ί9^£· νί β^9^ 1 ^ <ϋερ1βοβηβη£ βηά 1 οη 9 Χ^ηάίηβ 1 οβη^τβ ο£ 
9Γβνχ£γ. Τΐιβ ρβεεβη9βΓ οτβ££ εΐιοαίά 1>β Γβ-ίηοΐίηβά νίιβηβνβΓ, χη 
οοιηρβΓίεοη κί£1ι £1ιβ βρρτονβά ε£β5χ1ί1:γ ίη^ηηβ^ίοη, β άβνίβΐίοη 
£γοπ ί:1ιβ 1ί9^£^« Α 9 ίι1: άίερίβοβιηβηί: βχοββάχη9 2% ογ β άβνιβ£χοη ο£ 

£1ιβ 1 οη 9 ί£νιάίηβ 1 οβη£τβ ο£ 9 ΓΛν **Τ βχοββάίη9 1^» ο£ I, ίε £οαηά ογ 
βη£ίοχρβί:βά. 

2.14.2 Α Γβροτΐ ο£ ββοίχ ίηο1ίηίη9 ογ 1ί9^^> )Γ βί9^^ εατνβγ οεττίβά οα£ 

ίη βοοοΓάβηοβ νί£ΐι 2.7.1 βηά ο£ οβ1οα1β£χοη £ΗβΓβ£Γθΐη ο£ 

£1ιβ 1ί9^^βί9 ΐ1 ^ οοηάί£ίοη ρβΓ^ίοαΙβτε εΗοαΙά &β εα£>ιηί££βά £ο 
£ΐιβ Αάχηίηχε1:Γβί:χοη £ογ βρρτονβΐ, £θ9β£ίχβτ ντί^ΐι β οοργ £ογ £ΙιβχΓ 
Γβ£βη£χοη. Τΐιβ βρρτονβά ΓβροτΙ: εΐιοαίά 1>β ρΐβοβά οη 1>οβΓά £Ηβ οτβ££ 
Ιχγ £Ηβ οκηβτ ίη £ίιβ οαείιοάγ ο£ £&β ιηβδ1:βΓ βηά είιοαίά ίηαοτροΓβΙιβ 
εαοΗ βάάί£ίοηε βηά βιηβηάιηβπ£6 ββ ΐίιβ Αάτηίηίδϊ:Γβ£ίοη πιβγ ίη βηγ 
ρβΓ^ίοαΙβΓ οβεβ Γβ9^ίτβ. ΤΗβ βιηβηάβά 1ί9Ϊι^ νβ ^9 ΐ1 ^ οοηάί£ίοη 
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2,14. 


2.15 


2.16 


ρΒΓΐίοιιΙβΓδ εο ο&^Βΐηβά £γοπι £ίπιβ £ο ΐίΐϊϊβ εϊιοαίά 1)β αεβά £>γ £ΐιβ 
ιηβδ^βτ ίη εα&ε1:ί£α£ίοη £ογ εηοΐι ρτβνίοιιείγ βρρτονβά ρβΓ^ίουΙβΓε 
νΐιβη αβ1οα1&£.ιη9 £ΐιβ ΟΓδί^'ε εΙ:Βΐ>ί1ίί:γ. 

3 Γο11οντίη9 βη γ ίηα1ίηίη9 ογ δνχτνβ^ £1ιβ ιηβεΐβΓ είιουΐά ϊ>β 

εαρρίίβά νίΐίι βιηβηάβά ε£β1»ί1ί*:γ ίη£οπηβί:ίοη ί£ £1ιβ Αάιηίηίδ£ΓΒ£ίοη 
εο Γβς^ίτβε. ΤΊιβ ίη£οπηβ£ίοη εο εαρρίίβά εΐιοαίά 1>β ειι&ϊηίΐΐβά £ο £Ηβ 
Αάτηίηίε*:Γβ(:ίοη £ογ βρρΓονβΙ, £096^6^ ντϊ(:1ι β βορ γ £ΗβΓβο£ £ογ ΐίιβίτ 
Γβ£βη1;ίοη βηά είιουΐά ίηοοΓροΓβΙιβ εαοΐι βάάίΐίοηε βηά βηιβηάιηβη£ε βε 
£1ιβ Αάπ^ίηιείΐΓβ^ιοη πιβγ ίη βηγ ρβΓ^ίοαΙβΓ οβεβ γθ 9 «ϊγθ. 


ΡΑΚΤ 0 - ΚΕ0υΐΚΕΜΕΝΤ8 ΓΟΚ ΟΑΚΟΟ ΟΚΑΕΤ 


Βυογβηογ βηά είβΜΙίΕγ ίη <Ηερΐ3££[η&η£ π)θάβ £ρ11ρνίη<3άβπΐ3·3 £ 

Γο11οκιη9 βηγ ο£ £1ιβ ροεΐαΐβίίθά ά3χηβ9βε άβΐβίίβά χη 2.6.5 £ο 2.6.7, 

£Ηβ οτβ£*: ΐη είϋΐ νβ£βι είιοαίά Ηβνβ εα££ίοίβηΙ: βηογβηογ βηά ροεϋιίνβ 
ε£β1>ί1ί£γ 4:ο είιηηΐΐβηθοιιείγ βηεατβ ΐΐιβί:: 

,1 β££βτ £1οοάχη9 Ιιββ οββεβά βηά β εΐβΐβ ο£ βς[ηί1ί1>Γίυυττ Ιιβε Βββη 

τββοΐιβά £ΐιβ £ίηβ1 νβΐβτΐίηθ ίε 150 π\ιη &β1οντ ΐΐιβ Ιβνβΐ ο£ βηγ ορβηίη9 
£.Ιιγοιχ 9^ νΐιίσΐι £ιΐΓ4:1ιβΓ £1οοάίη9 οοαίά ΐβΚβ ρΐβοβ; 

.2 £ΐιβ &η9ΐβ ο£ ίηοΐίηβΐιίοη ο£ £*ιβ 0 Γβ£ΐ: £γοπϊ £1ιβ Ιιοτίζοπΐβΐ άοβε 

ηο£ ηοπηβΐΐγ βχοββά 15* ίη βηγ άίτβοΙ:ίοη. Ηονβνβτ, κΗθγθ *:Ηίε ίε 
οΙββιΊγ χπιρΓ&οίιίοβΙ/βη9ΐβ5 ο£ ίηβΐίηβίιίοη ηρ Ι:ο 20° ίπυηβάίβΐΐθΐγ 
3£4:βΓ ά3Π)39β 1>ϋ4; Γβάαοίη9 £ο 15° νί£1ιίη 15 π*ίη ιηβγ 1>β ρβπηίΐΐβά 
ρτονίάβά ΙΛβ4: β££ίαίβη£ ηοη-εΐίρ άβο*: ευτΕΒΟβε βηά εαίΙι&ΒΙβ 1ιο1άίη9 
ροίηΐε, β·9·/ ϊιοίβε, ί>βΓε, βίο,, βτβ ρτονίάβά; 

.3 ΐίιβΓβ ίε 3 ροείΐίνβ £Γββ1>θ3Γά Εγοπν £ίιβ άβιηβ9β νβξβιΊίηβ Εο εατνίνβΐ 
ογ&£Ε βιη&ΒΓλβΕίοη ροείΕίοηε; 

.4 βεεβηΕίβΙ βιηβΓ9β η ^Υ βςηίριηβηΐ:, βπιβΓ96ηογ τβάίοε, ρονΐβτ εηρρίίβε βηά 
ρα!>1ίο βάάΓβεε εγε^βιηε ηββάβά £ογ θΓ9βηίζίη9 <:Ηβ βναοηα^ίοη τβιηβίη 
βοοβεεΐΜβ βηά ορβΓ3ί:ίοη3ΐ; 

.5 £1ΐθ τβείάαβί ε£3ΐ)ί1 ί£γ ο£ ιηα14:ί1ιη11 ογβ££. οοιηρίίβε νί£1ι ί\ιβ 
3ρρτορΓΧ3ΐ:β οτί^βΓίΒ 3δ Ιβίά οα£ ίη 3ηηβχ 7; 3ηά 

.6 4:Ηβ Γβείάαβί εΐιβΒίΙίΙιγ ο£ βηγ ο1:1ιβΓ οτβ£1: η\ββ£ε £Ηβ ΓβςαίΓβπιβηΙιε ο£ 
Γβ 9 ν 1 βΙ:ίοη ΙΙ-1/8 ο£ 4:Ηβ 0οηνβη4:ίοη. 

Ιηο1ίηΐρ<3 

ΚΗβτβ ί£. ίε εβ£.ίε£ίθά 1>γ 1ί9^^· ν βΐ9^^ εατνβγ, νβί9^ίπ9 ΟΓ ο^Κβτ 
άβιηοηδ^Γβίιίοη, 4:1134: £1ιβ 1ί9^4:νίβί9ΐι^ ο£ 3 €Γβ£4: χε οΐοεβίγ είπιίΙβΓ £ο 
£Ηβ4: ο£ βηο£.1ιβΓ ογβ£*ι ο£ 1:Ηβ εοτίβε ί:ο η^ιοΙι 2.7.1 Ιιβε 1?ββη βρρίχβά, 
Αάτηίηίε£:Γ3^ίοη πΐΒγ ν/Βίνβ £ΐιβ ΓΘ^ίΓβπιβη*: ο£ 2.7.1 £ογ αΓ3£ί: £ο 5β 
ίηοΐίηβά. Ιη <:ϊιχε Γβ9»^<ί< & ογβ£ 1: ντίιίοΐι Ιίβε νίΐΐιίη £1ιβ ρβτβπϊθ^βΓδ ο£ 
2.14.1, κΐΐθη οοπιρ3ΓΘά νίΐιΐι β ογβ£ 1: ο£ <:1ιβ εβΓίβε νΐαίοΐι Ιίβε ϊ)ββη ίηοΐίηβά, 
εΚοαΙά 1>β ιβ9& Γ< 3 β< ^ 215 1>βίη9 οΐοεβίγ είιηΐΙβΓ £.ο £.1ΐ3£ ογβΙΙι. 
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οηαρτεκ 3 - δτκυςτυκΕδ 


3.1 ΰβηβΓΒΐ 

ΤΗΙε οΙιβρ^βΓ. οονβτβ £1ιο&6 βίβπιβηϊιε ο£ 1ι<ι11 βη<3 ΒυρβΓείΓαοΙιΐΓβ νΐιΐοΐι 
ρτονίάβ 1οη9ΐ£υά1ηβ1 βηά οΐΙιβΓ ρΓΐιηβΓγ βηά Ιοαβί ε£Γβη9*:Η ο£ £Ηβ ΟΓ&Γ4: βε 
» ντίιοΐβ βηά βίεο ο£Ϊιθγ ΙιηροΓΐβη*: οοπιροηβηΐε εαοΐι βδ £ο11ε βηά ε^ΐΓίε 
ντίιίοΗ βΓβ άΐΓβοΙιΙγ βεεοαίβΐβά *τί£1ι αιβ Ηαΐΐ βηά δαρβΓδ£ηΐϋ*:αΓβ. 

3.2 ΜβΕβΓίβΙε 

Μβΐβτίβίε ιιεβά £ογ £1ιβ &α11 βηά ΒαρθΓδ£ηιοί:αΓβ βηά £ΐιβ ο£ϊιθγ £ββ£αΓβδ 
ΓβίβΓΓβά £ο ίη 3,1 εΚοαΙά 1>β βάβςαβίβ £ογ £&β χηΐβηάβά αεβ ο£ £&β οΓβ££. 

3 · 3 5Ε Γυο£»ΓβΙ_ εΕΓβηρ ΕΙι 

ΤΗβ ε£πιο£ΐλΓβ εΐιονιΐά 1>β οβρβ&ΐβ ο£ νΐ£*ιε£βηά1η9 £ίιβ βιβλίο βηά άγηβιηΐο 
Ιοβάε νΗιοΙι οβη βο£. οη £1ιβ 0 Γβ££. υιηάβχ βΐΐ ορβΓβΙ:1η9 οοηάί^ίοηε ίη νΐιιοΐι 
θΓβ££ ΐε ρβπηχ£.£βά £ο ορβτβΐβ, ντι^Ιιουί: ειιαΐι Ιοβάίη^ Γβεαΐ£ΐη 9 1η 
Ιηβάπιχεδχ&ΐβ άβ£οπηβΙ:χοη βηά Ιοεε ο£ νβ£βΓί:1αΙιΙ:ηβεε ογ χη£βΓ£βΓίη9 κΐ£& 
£ίιβ εβ£β ορβΓβ£ΐοη ο£ ΐ,ίιβ 0 Γβ££, 

3·4 £γ£ϋ ς 1ς >βά5 

Ογοίΐο Ιοβάε, 1ηο1ιιάίη9 £1ιοεβ £γοπι νΐ&Γβΐΐοηδ νΐιίοίι οβη οοοιιγ οη 
^Ιιβ οΓβ£ί: εΗοαΙά ηο£: 

.1 ΧΓηρβχ γ £1ιβ 1η1;β9Γΐ£γ ο£ εΐΓαοΙιαΓβ άαΓΐη9 βηΐΐοΐρβΐιβά ββΓνίοβ 

11£β ο£ £ίιβ ατβ£(: ογ ΐίιβ εβΓνίοβ 1ΐ£β β 9 Γ«βά ντχ*;η £1 ιθ ΑάτηΙηΙδΐΓΒΐΐοη; 

• 2 Ιιΐηάβτ ηοΓΓηβΙ £\ιηο£.χοη1η9 ο£ πιβοΙιχηβΓγ βηά β9ηϊρπιβη£.; βηά 

.3 Ιπιρβίτ β5ί1ί£γ ο£ £1ιβ ΟΓβν £ο οβττγ οαΐ: χ£ε άιι£ΐβε. 

3.5 ΡβΒίςη 

Τϊιβ Αάιπ1ηχε*:Γβΐ;1οη εΐιοαίά &β εβ£ΐδ£1βά £1ιβ£ £Ηβ ο&οχοβ ο£ άβε^η 
οοηάΐίιΐοηε, άβεΐ 9 η Ιοβάε βηά βοοβρ£βά εβ£β<:γ £βοΐ:θΓε οοΓΓβεροηάε £ο £Ηβ 
Ιηίβηάβά ορβτβ£ΐη9 οοηάχΐιΐοηε £ογ ντΗχοΙι οβΓ£ί£ΐοβ£.ιοη χε εοιΐ9^£· 

3.6 ΙγΙ&Ιβ 

Ι£ £Ηβ Αάπιχη1εΙ:ΓβΙ;1οη οοηείάβτ ΐ£ ηβοβεεβΓγ, ΐί: ε&οαίά Γβςαίτβ £υ11-εαβ1β 
£ι:1β1ε 1:ο 1>β υηάβΓ£βλβη 1η κΐιιοΐι 1οβάχη95 βΓβ άβ^βοηΐηβά. ζϋοφηΐζβηοβ 
εΐιοαίά 1>β ξ,βΚθη ο£ ΙΙιβ Γβεα1£ε νίιβτβ ϋιβδβ χηάιοβίιβ 1:1ιβ£ 1οβάχη9 
βεεηπιρ£χοηε ο£ ε£Γαο£αΓβ1 οβίουΐβ^ΐοηε ϊιβνβ 1>ββη ιηβάβ 9 ηβ£β* 
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(ΖΗΑΡΤΕΚ 4 - ΑΟαΟΜΜΟΟΑΤΙΟΝ ΑΝϋ Ε5<:ΑΡΕ ΜΕΑ51ΙΗΕ5 


4.1 


4.1.1 


4.1.2 


4.1.3 


4.1.4 


4.1.5 


ΡβδδθΠ9βΓ βηά οτβν ααοοηπΓηοάβίιΐοη εϊιοαίά Εβ άβδ^ηβά 3ηά 3ΓΓβη9β<3 
βο 35 £ο ρΓΟίιβοΙ. Ι-Ηθ οοοιιρΒηΐε £γοιίί ΐΑη£3νοαΓ3ΐ>1β βηνίΓοηιηβη^βΐ 
οοηάίίιίοηε βηά Ιο ιηίηίιηΐζβ Ι.Ιιθ Γΐδ)< ο£ ιη^ιΐΓγ Εο οοοαρβηΕδ <3ιΐΓίη9 
ηοΓΓΠ3ΐ βη<3 θΐηβΓ 9 «ηογ αοηάίΕίοηε. 

δρβοθε 300βδ3Ϊ5ΐ6 Ιο ρ3δεβη9βΓ3 δΐιοαίά ηοΕ οοηΐβΐη οοηΕτοΙδ, 
βΙβοΕτίοΒΐ β^υ ί ρπιβηΕ , 1ι 1 ^ 1ι ΙβΓηρβΓ βΕιιγθ ρ3ΓΕ5 βηά ρίρβίίηβδ, ΓθΕ3Είη9 
35 5θΐτί1)1 ίβδ ογ οΙίιβΓ ίΕβπΐδ, £γοπι νίϊιίοΗ ίη;)αΓγ Εο ρ358βη9βΓ5 οοαίά 
ΓθδΐιΐΕ, αηΐθδδ εαοΐι ίΕβηηδ βγθ Β<3Θ9ηΒΕβ1γ δΐιίβΐάβά, ίδοΙβΕβά, ογ 
ΟΕ ίΐθΓν/ίδθ ρΓΟΕθΟΕθά. 

Ρ355ΘΠ96Γ ΒΟΟΟΓΠΓηοάΒΕίοη εΐιοαίά ηοΕ οοηΕΒίη ορθΓ3Είη9 οοηΕτοΙδ 
αηίβδδ Είχβ ορβΓ3Είη9 οοπΕτοΙε βγθ εο ρτοΕβοΕβά βηά ΙοοβΕθά ΕΙιβΕ 
Είιβίτ ορβΓΒΕίοη Εγ & ογθ*γ ιηβΓηΕθΓ δϊιοαίά ηοΕ Εβ ίίηρβάβά Εγ ρ35δβη9θΓδ 
άαΓΐη9 πογπιβΙ 3ηά θΓηβΓ 9 βηογ αοηάίΕίοηδ. 

Νίηάον/δ ίη ρβδδβι^β^ Βηά οιβντ ΒΟΟοπυτιοάΒΕίοη εΗοιιΙά Εθ ο£ ΒάβςηΒΕβ 
εΕΓβη 9 ΕΕ βηά ευίΕΒΕΙθ £ογ ΕΒθ ν/οτδΕ ίηΕβηάβά οοηάίΕίοηδ δρβοίίίβά ίη 
ΕΕθ ΡβπηίΕ Εο ΟρβΓβΕβ βηά Εθ πιβάβ ο£ πιβΕβΓίΒΐ νΕίοΕ ντ 111 ηοΕ ΕγθβΚ 
ίηΕο άβη 9 βΓουδ £γ3Γ^θπ1.8 ΐ£ ίΓβοΕιίΓθά . 

ΤΕβ ραΕΙίο δ ρ 30 β 8 / ΟΓθν/ βοοοηηΓηοάΒΕίοη Βηά ΕΕθ βςιηίρίηβηΕ ΕΕβτβίη 
δΕοαΙά Εθ άβε^ηβά εο ΕΗβΕ ββοΕ ρβτδοη ηΊ3Ϊε1η9 ρτορβτ ηεβ ο£ ΕΗβδβ 
ΕβοίΙίΕίβε ντίΐΐ ηοΕ βια££θγ ίη^ατγ άατίη9 ογβ£Ε'β πογιτιβΙ βηά 
βπιβ Γ 9 β ηογ δ ΕβγΕ , δ Εορ Βηά ππΒηοβηνΓ^ Π9 ίη ηοητϊβΐ οηιίδβ βηά ίη 
£βί!αΓβ ογ ιτιβίορθΓβΐίοη οοηάίΕίοηε . 


4.2 ' ΡιιΕΙίο 3<1άΓ€5 δ ,.^ί1_ί^·θΧίΐΐ&11οη-··5Υ&1«£ΐη 

4.2.1 Α ς[βη§χ4 ί 6π ΐ£Γ$6.ρ£γ.-^ΒίβΓίη...5γεΕβην δΕοιιΙά Εθ ρτονίάβά. ΤΕβ βΙβγγπ 
δΕοηΙά Εβ βαάίΕΙθ ΕΕτοαςΕοαΕ βΐΐ ΕΕθ βοοοίηχηοάβΕίοη βηά ηοηηβΐ οτβν/ 
ν/οΓ^ίη9 5 ρβο θ 5 βηά ορβη όθα^δ, 3ηά ΙΗβ εοαηά ρτββδαΓβ Ιονβΐ εΗοαΙό 
5β β£ Ιββεί: 1.0_^Β(Α}_3ΐ)ονβ Βπιΐοίβηΐ- ηοΐεβ Ιβνβίε ιιηάθτνίβγ ίη ηοΓΓηβΙ 
ΟΓηίδθ ορθΓ3£ίοη. ΤΗβ βΙβγπι δ^οαίά οοηΕίηαβ £ο Ιιιηοί,ίοη β£1βΓ ίΐ 
Ηβδ &θθη ΐΓΪ99 βι:βί ^ αηΐ,ίΐ ίΐ ίε ηοιπιβίΐγ Ι,αΓΠβά ο££ ογ ίδ ΙβΓηροιβι ί 1 γ 
ίηΐ,ο γ ταρίθά 1>γ 3 ίηο5539β οι) ΙΗθ ρυΜίο ΒάάΓβεε δγείθΐη. 

4.2.2 ΤΙιβΓβ δίιουΐά 3 ρυΒΙίο Βόάιβδδ εγείοιη οονβΓίη9 β! 1 3Γβ35 κΙιθγθ 
ρ385θη.96£5 βη<1 ατθν/ Ιιβνβ βοοβδε, 05Ρ3ρβ Γουί:θδ, 3ηά ρΐ3θβδ_ο£ 

0Π153ΓΙίθίιίοη ίηΐο δάΓνίνΒΐ ογ 3£1. Τΐιβ δγδΕβπι εΐιοαίά ί>θ εαοΐι ΙΗβΙ 
£Ϊοοάΐη9 ογ £ ί τβ ίη 3ηγ οοη^ρβΓ ΕιτιβηΕ άο_05^ - ηοί.,χβ.η(1βΓ· οΕίιβτ ρβτΐε ο£ 
ΐ'Κβ δγείβϊη Γηορβ γ βΐ/Γβ , 

4.2.3 Α11 ρ 35 δβη 9 βΓ 0 Γβ£ΐ: βϊιοαίά 1)β βςαίρρβά ν/ίΙιΐι ί 11ητηίπΒΐβά ογ Ιιυηχηοαδ 
ηοΐιίοθδ ^~'~ρτ νίάβο ίη£οηη3ί:ίοη εγδίΐθϊτϊίδ) νίδί51β Ιο 311 δίΕΕίη9 
ρ 3 δδβη 9 βΓ δ , ίη ο γ <3 ο γ £ο ηοί:ί£γ 1:Ηβπι ο£ 5β£β1:γ ιτϊβΒεαΓβε. 

ΤΒβ ιπ351:θγ δίιοιιΐά, 1>γ ίτιβ 3 Πδ ο£ 4.2.3, 5β 31>1 θ <:ο ΓβςηβδΙ: ρ338βη9θΓ5 
"ρΐθβδθ Βθ δβΒίθά" κίιοη Βθ £ίηάδ ΐϊιίδ ΒρρΓορτίβΙθ Ιο ΒζίβςχχΆτά 
ρβδ 5 θη 9 βΐ^δ 3 η <3 & 1ν/3γ 5 ν/Ηθη 1:]ηθ 5&£βίιγ Ιθνβΐ 2 βοοοΓάίη9 Ιδίοΐβ 1 
θ£ 3 ηηβχ 3, ίδ θχοΘβάθά. 


4.2.4 
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4.2.5 


4.3 

4.3.1 Γογ ρβδδβικ^βΓ ογβΓΓ, ευροτΙηροεβά νβΓΐίοβΙ ΒΟοβΙβΓΒΐίοηε Β&ονβ 1.0 9 
βΓ 1οη9ίΓαάίηβ1 οβηΓΓβ οΓ 9 Γβν ^^Υ δΐιουΐά 1)6 Βνοίάβά υηίθεε ερβοίβΐ 
ρΓβΟΒίΛΐ-Ιοηε βγθ ΐΒΪίβη νίΐΐι Γθερθοί Ιο ρΒ55βη9βΓ εβΓθΓγ. 

4.3.2 ΡΒ35βη9θΓ ογβΓΙ είιουΐά 1 >θ άβδίφηβά Γογ ΓΗβ οοΐΐίείοη ΙοΒά νίΓΙι 
Γθερβοΐ. Ιο Γΐΐθ εΒίβΙγ ίη, βηά βεοβρθ Γγογπ, Γϊιβ ρυ&ΐίο ερβοβε, ογθμ 
ΒΟΟΟΓ ηπχοάΒΓιοη βηά θεοβρβ ιουίβε, ίηο1υάίη9 ίη νίΒγ οΓ ΙίΓβ-εΒνίης 
ΒρρΙίΒηοθδ βηά θπ\ 6 Γ 9 βηογ εοατοθ οΓ ρον^θΐ*. ΤΗβ είζβ βηά Ιγρβ οΓ 
ογβΓΓ Γθ9β11^βΓ ν/ίΓ1ι ερβθά, άί ερί βοβίτιβηΓ βηά 1>αί1άίη9 γπβΙθγιβΙ εΗοιιΙά 
1>θ Γ. β)( βη ίηΓο οοηείάβΓΒΐίοη νάιβη Γάβ οοΐΐίείοη Ιοβά ίε άθ Γθ ππίηβά. 
Τάθ οοΐΐίείοη άθ5Ϊ9η οοηάΐΐίοη εΐιοαίά 1)β 1)386(3 οη Ιΐθβά-οη οοΐΐίείοη 
βΓ ορθΓΒΐχοηΒΐ ερβθά κίΐΐι β νβΓί.ίοβΙ τοα)( νιίΓΐ) Γηβχίιηαπϊ 2 γτ\ ΗθΪ9^1 
β!>ο ν6 Γάθ κβΓθΓΐίηβ. 

4.3.3 Τ3^1η9 ίπΓο οοηείάθΓΒΐίοη ΓΗθ ρτονίεχοπε οΓ 4.3.2, ΙΗβ οοΐΐίείοη 
Ιοβά δΗουΙά 1)β άβΓβΓίτιίηβά 1>γ: 

9<:ο11 = 1 · ^ 

ντΗβτθ ΓΙιθ Ιοβά Ρ εϊιοαίά 1>β ΐ3)<θη Βε ΓΙιθ ΙβεεβΓ οΓ: 

Ρ = 460 (Μ.ο^)2/3 (Ε.οη)-*·^^ βηά 
Ρ = 9000.Μ.ο^ <ο Η (Τ + 2) ) 1/2 

ν/ΐιβ γ6 £1ί 6 Ιιυΐΐ πΐΒίβΓίΒΐ ΓβοΙογ Μ εΐιοαίά 1)6 ΙβΚθπ βε ϊ 

Μ = 1.3 Γογ Μ9^ Γβηεχίβ εΓθβΙ 
Μ = 1.00 Γογ βΐιυηί ηχαπι β! Ιογ 
Μ = 0.95 Γογ Γηίΐά εΐββΐ 
Μ = 0.8 Γογ Π1)γθ ΓβίηΓοτοθά ρίβείίοε 

νίΐιβ γ β ΓΙχθ 1θη9ΐ^ι ΓβοΙογ οΓ Γϊιθ ογβΓΙ. ίε: 

θ£, = /ΐΛ °· 4 

245 V, 80 / 

νΗθτβ ΓΗθ ΙιβίφΗΙ- ΓβοΙογ ο η οΓ Γϊιθ ογβΓΓ ίε: 


ΕρηβΓ 9 βπογ ίηεΐπιοΓΐοηε ίηο1αάίη9 3 9 θηβΓ3 1 (1 ίΒ9 γβπ\ οΓ ΓΙιθ ογβΓΙ 
ε1ιον/χη9 11ιβ ΙοοβΓίοη οΓ β! 1 θχίΐε, χοαΓβε οΓ βνθουθίίοη, θπιβ^βηογ 
θςιηίριηβηΐ: , 1ίΓΘ-83νίη9 β^ηίρπιβηΓ Βηά ΐ1 ΙυεΓίΒΐίοη οΓ ΙίΓθ^Βο^βΙ 
άοηηίη9 είιοαίά 1 >θ Βνβίΐβΐϊΐβ Γο ββοΐι ρβεεθη 9 βΓ &ηά ρΐβοβά ηββτ ββοΐι 

ρβδ5θη9βΓ , ε εθΒΓ. 
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Γβο^ογ ο η 

03£θίη3Γ&η/8\ΐΓ £βοβ 

β££βο£ κΐιΐρ 

Μοηοΐιιιΐΐ/ 

ΗγάΓθ£ο11 

ΑίΓ-οιίδΙιίοη 

νβΐιιοΐθ 

°Η 

Τ + 2 + £(Ρ/2) 

Τ -χ 2 + £(Ρ72) 

£ 

4 

20 

2Ρ 

νίΗβΓθί £=0 £ογ 
νίιβΓβ: £ = 1 £ογ 
ν^ιΟΓβ: £ = 2 £ογ 

Τ + 2 < ϋ - Η τ 
ϋ > Τ * 2 ^ ϋ - Η τ 

Τ + 2 2 ϋ 

Τ + 2 < 0 

Τ + 2 £ Ρ 

Η«^ 2 

Η'ρ 2 


ΗΪιβΓβ £Ηβ Κϊηβΐϊο βηβτς/ ο£ ίΛβ θΓβ££. β£ ερββά V ϊε: 


Ε = 1 Δ. V 2 {ΚΝπι) 

2 

νάιοτε £Ηβ Γηβΐη ρβτΙιΐοαΙβΓε ο£ £ΐϊβ θΓβ££ βτβ: 

Ε = οΓβ££ 1βη9^1ι βε άβ£ϊηβά ϊη οΗβρ£βΓ 1 (π>) 

ϋ = 0 Γ 3 ί £ άβρίΛ £γοπι £&β αηάβτεϊάβ ο£ Κββΐ βπιϊάβΐιϊρε £ο £Ηβ £ορ 

ο£ ΙΛβ β££βο£.ΐνβ Ιηιΐΐ 9Ϊ Γ<1βΓ ί”») 

Τ = £>αογβηογ £ε.η!ο οΐββτβηοβ £ο ε&ϊτΐ: £ϊρ (π>, (ηβ 9 β£ϊνβ)) £ογ 
βΪΓ-οηεΙιϊοη νβ&ϊοίβε; 1ϊ£«:βά οΙββΓβηοβ £γοπ> *ββ1 £ο ντβΐβτ 
ειΐΓ£βοβ (π», (ηβ93£ίνβ)) £ογ 3ιγάΓθ£οϊ1β> βηά <:Γβ££ άΓβιφιΐ 

£.ο £1χβ «ηάβΓβίάβ ο£ λββΐ βιηϊάεΐιϊρε £ογ βΐΐ οΙΛβτ οτβ££ (πι) 

Η·ρ = ηιίηΐιηιιιτι ΙιβΪ9ΐ>£ £γοπ» ξ,υηηβΐ ογ νβ£-άβοΙ( 1)θ£Ιοιη £ο <;1ιβ £ορ ο£ 

£ϊιβ β££βο£ϊνβ Ιιαίΐ 9^ Γ< ^ βΓ οη οβ^βπιβΓβηε βηά ε»υ:£βοβ β££βο£ 
εΐιίρε βηά Ρ £ογ βΐΓ-οαεΙιϊοη νβίιίοΐβ (π») 

Δ = θΓβ££ άϊερίβοβιηβηί., £>βίη9 £ϊιβ ιηββη ο£ ££ιβ 1Ϊ9ΐι£*βΪ9ΐι£· βηά 
ηβχϊιηυπι ορβτβΐϊοηβΐ νβΪ9^^ (£·) 

V = ορθΓβΐίοηβΙ ερββά ο£ ΰΓβ££ (π»/ε) 

ς = 9Γβνΐ£β£.ΐοηβ1 βοοβΙβΓβΐιοη = 9.806 (ιη/ε 2 ) 

Γογ ΗγάτοΓοΐΙε, ϊ£ «Λβ Γβεαίϊ. ίε 9 Γβ3,:βΓ ^βη £Ηβ άβοβΙβΓβΐϊοη, 

9 εο ιι εΐιοιιΐά £>β £β)(βη βε: - 

9 αο 11 = 

9·Δ 

κΐιβτβ: 

Γ = £βΐ1«Γβ Ιοβά ο£ 1>οη £οϊ1 βεεβιηϋΐγ βρρίϊβά 3»; £Ηβ 

ορβΓβ£ϊοηβ1 νβίβΓίϊηβ ()ιΝ)» 

4.3.4 Αε βη 3 ΐ£θΓηβ£ϊνβ £ο ϊ,Ιιβ Γβ 9 ΜΪΓβη>βηΙ;ε ο£ 4.3.3, οοΐΐϊεϊοη 

άβοβίβτβΐϊοη π» 3 γ &β άβΐβπηϊηβά Ργ οβΓΓγϊη9 οηί: οοΐΐϊεϊοη Ιοβά 
βηβίγεϊε ο£ £1 ιθ οΓβίΙ ϊη βοοοτάβηοο νϊΐΛ £1ιβ βεεαιηρξϊοηε ο£ 4.3.2. 

Ι£ £1ιβ οοΐΐΐεΐοη βοοβΙβΓβΙιϊοηε βΓβ άβ£βπηϊηβά 1>γ 6ο£1ι «εβ ο£ £Ηθ 
£οηηαΐ3 Γβ£θΓΓβά £ο ϊη 4.3.3 βηά (Λβ οοΐΐϊεϊοη ϊοβά βηβίγεϊε, £Ηθ 
ΙονίβΓ Γθ5Ηΐ£ϊη9 νβίαβ πιβγ Ρβ «εθά βε ΙΛβ οοΐΐϊεϊοη άβοβ1βΓβ£ϊοη. 
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4.3.5 Οοπφΐίβηοβ νίΐίι £1ιβ ρΓονίείοηε ο£ 4.1.5 βηά 4.3.1 εΐιοαίά £>β δίιονη 

ίοΓ βοΙιιβΙ £γρβ ο£ ογβ££, βε άβεοΓίΙϊβά ίη βηηβχ 8. 

4.3.6 1»ίτηίΙ:1η9 ε«3 εΐβίβε £ογ ορβτβίζίοη ο£ ογβ£ 1 είιοαίά £»β 9^ νθη ί η 

ηοπηβΐ ορθΐ:&£ίοη οοηάίΐίοη &ηά ίη £1 ϊθ νοτεΐ ίηίβηάβά οοηάίΐίοηε, 

β£ ορβΓβΐίοηβΙ ερββά βηά β£ Γβάυοβά ερβθά βδ ηβοβεεβΓγ. ΟρβΓβΙίοηβΙ 
ίη£οπηΒ£ίοη είιοαίά &β βνβίΐΒΐϊΙβ οη £>οβτά £ογ ααίάβηοθ, ογ £ΐιβ ογβ££ 
είιοαίά ίιβνβ βη ίηεΙ:Γ\ιιηΘη£ εγεΐβιη £ογ οη-ΐίηβ οίιβαΚ ο£ ορβΓβΙίοηβ! 
ρβΓίοΓπίδηαβ. Αβ β πιίηίπιαπι, ϋιβ εγεΐζβπι εΐιοαίά πιβΒδίΐΓθ βοοβΙβΓ&ΐίοηε 
ίη ΐΙΐΓθβ βχθδ οΐοεβ £ο Ιϊιθ 1οη9ί£ηάίηβ1 ογβ££ οβηΐτβ ο£ 9 Γ 3 ν ^^ 7 * 

4.4 ΑοοοπίίηοάΒΕίοη άοε^π 


4.4.1 


4.4.2 


4.4.3 


4.4.4 


4.4.5 


4.4.6 


ΤΙιθ ρη&ΐίο ερβοβε βηά ογθη βαοοιηχηοάβ^ίοη ο£ Ι 119 ΙΧ ερββά ογβ££ εϊιοαίά 
1>β 1θ(:β£βά βηά άβε^ηβά £ο ρΓΟίζβοΐ: ρβεεβη9βΓε βηά οΓβνί αηάβτ £Ηβ 
οοΐΐίδίοη <1θβί9η οοηάί£ίοη. Ιη ίιίιίε ΓβερβοΙ:, ΙΗβεβ ερβοβε είιοιιΐά 
ηο*: 1>β Ιοοβίβά ντίΙΗίη β άίείβηαβ ο£: 



ο£ £Ηθ βχ^Γβπιβ £οτνβΓά βηά ο£ ίιίιβ £ορ ο£ £Ηβ β££βα£ίνβ Ηαΐΐ 9 ^ Γ< ^ ΘΓ 
ο£ £ 1 ιβ 0 Γβ££, ν/Ιιβτβ Ιίιβ £θγπί 5 V βηά 9 αο 11 βΓβ 38 ί η 

4 . 3 . 3 . Γογ ΙΗίε ρυτροεβ 9 αο 11 ηΘΘ< ^ ηοί: βε Ιβεε Ιίι&η 3 / 

βηά είιοαίά ηο£ £>β Ιβ^βη Βδ 9 Γβ&ί:βΓ 12 . 

ΤΗβ βαοοπυηοάβ£ίοη εΗοαΙά 1 >β άβε^ηβά ΒαοοΓάίη 9 £ο £ 1 ιβ 9 υ 1 άβ 1 ίηβδ 
9 ίνβη ίη £β!» 1 β 4 . 4.2 βηά £ο ρβΓ£οπη&ηοβ τβςιιίΓβιηοη^ε 9 ΐ νβη 1 η 
βηηβχ 9 , ογ &γ οΙΙιθγ ιηβΐΐιοάδ ντίιίοΗ ίιβνβ £>ββη ριονβη £ο 9 * νβ 0 < 3 υ& 1 
ρτο^βοΐιίνβ * 

Ες^ίριηβη*: βηά £>399 3ι 9® 1 η ριΛΙίο ερβαβε βηά ίη £1ιβ ορβΓΒίοτ'ε 
οοπιρΒΓΙχηβηϊ: εΐιοιιΐά £>β ροείΐίοηβά &ηά εβαιΐΓβά εο £Ηβ£ £ίιβγ ΓβπίΒίη 
ίη Ιϊιβ δ£ο*/βά ροείΐιίοη νΐιβη βχροδβά £ο £1ιβ οοΐΐίείοη άβεΐ9η 
βοαβΙβΓΒ^ίοη ΒθθθΓάίη9 £ο 4 . 3.3 Βηά 4 . 3 . 4 ^ ^-- 

Μουηΐ:ίη 95 ο£ 1 βΓ 9 β ιηΒεββε εαοΗ βε πΐΒίη βη 9 ίηβε, βηχϋίΒΓγ βη 9 ίηβε, 
1 ί££ £βηε, ΐΓβηεπιχεείοηε βηά βΙβοίΓίοβΙ βςηίρπίθηί: βΐιοαίά 1 >β ρτονβά 
£>γ οΒίοηΐΒΐιίοηδ £ο νί£ίιε£&ηά £Ηβ αοίΐίείοη άβδί 9 Π βαοθΙβΓΒΐίοη 
& 0 € 0 Γάίη 9 4 . 3.3 βηά 4 . 3.4 νί£ 1 ιοα£ £Γβο(:αΓίη 9 - — 

δθβίιε, 1 ί£β-εβνίη 9 Βρρίίβηοθδ βηά ίίβιηε ο£ ειι 1 >δ£βηΙ:ίΒΐ πιβεε βηά 
£ΙιβίΓ εαρροΓΐίη 9 εΙπΑΟΐατο εϊιοιιΐά ηο£ άβ£οηη ογ άχε 1 οά 9 β αηάβτ βηγ 
Ιοβάε ιιρ £ο £Ηθ 5 θ ερθοί£ίβά ίη 4 . 3.3 &ηά 4 . 3.4 ίη βηγ πιβληογ ΙΙιβΙ 
νοαίά ίιηρβάβ εα£> 5 θ 9 ηβη£ Γβρίά βνβοαΒίίοη ο£ ρΒ 5 δβη 9 βΓ 6 . 

ΤΙιβΓβ εΐιοαίά 6 β Βάβςηβ^β ΗΒηάίιοΙάε οη ΙορίΙ^ & Αάοδ ο£ βηγ ρβεδΒ 9 β £ο 
βη 3 Ϊ> 1 β ρ β εε θ η 9 β γ ε £ο είθβάγ £ 1 ιβΓηεβ 1 νΘ 5 νίιίΐθ ιτιονίη 9 βίϊοηΐ:. 
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4 · 5 

4 ·5.1 Α εββΐ: ε ϊιουΐά 5β ρτονίάθά Γογ ββοΐι ρΒεεβη 9 βΓ βηά οτβν πιθηϊ&θγ Γογ 

νΗΤοΤΓΠΕΈιβ ογβ ΓΓ ίδ ΟθΓΓΐΓίβά Γο ο βγ γ γ · 

4 *5·2 5βΒΓ.ε ΓίΓΓθά ίη ΒάάίΓίοη Γο ΓΜοεβ Γθ 9 υ ί*"βά ιιηάβτ 4·5·1 βηά νΗίοίι ηγθ 

ηοΓ ρβπτιίΓΓβά Γο 1»β αεβά ίη ΙιβζβΓάοαε ηβνίςίΒΓιοηΒΐ είΓυβΓίοηε ογ 
ροΓβηΓίβΙΙγ άβη9βΓοαε ντββΓΗβΓ ογ εββ αοηάίΓίοηε, ηβθά ηοΓ οοπιρίγ 
νίΓΙι 4,5 ογ 4.6. διιοΐι εοβΓε είιοιιΐά Γ>β εβοιίΓβά βοαοΓάίη9 Γο 4.4.5 
βαά οΙββΓίγ ίάβηΓίΓίβά βε ηοΓ 1>βίη9 β1>1β Γο Γϊβ αεβά ίη ίιβζΒΓάοαε 
είΓιΐΒΓίοηε . 

4.5.3 Τΐιβ ίηεΓ.β11 βΓίοη οί εββΓε είιουΐά 5β εαοΐι βε Γο βΙΙοη &άβ 9 ΐ* 3 Γβ βοοβεε 
Γο βηγ Ρ&γΓ οΓ Πιθ βοοοιηπΐοάβΓίοη ερβοβ. Ιη ρΒΓΓίουΙβΓ, Γΐΐθγ είιοιιΐά 
ηοΓ ο&εΓπιοΓ βααβεε Γο, ογ ηεβ οΓ, βηγ βεεβηΓί&Ι βιτιβ^βηογ θςαίριηβηΓ 
ογ πιββηε ο£ βεοβρβ. 

4.5.4 δθβΐε &ηά Γίιβίτ βΓΓβοίΐϊηβηΓε , Βηά ΓΙιθ εΐπιοΓιΐΓβ ίη Γ&β ρτοχΐπήΓγ ο£ 
Γΐιβ εββΓε, εΐιοιιΐά Ιιθ οΓ β Γογπι Βηά άθεΐ 9 η, βηά εο ΒΓΓβη 9 βά, ευοΓι 
βε Γο πιίηίιηίζβ Γϊιθ ροεείβϋίΓγ οΓ ίη^υτγ Βηά Γο βνοίά ΓτΒρρίη9 οΓ 
Γίιβ ρ β εεβη9β γ ε βΓΓθγ ΓΗθ Βδεαιηβά άΒΐη39β ίη Γΐιβ οοΐΐίείοη άβεΐ 9 η 
οοηάίΐίοη βοαοτάίης Γο 4,4.1. 0βη9βΓοαε ρΓο^βοΓίοηε βηά ίΐΒΓά βά 9 βε 
είιοαίά Γ>β β1ίιηίηΒί.βά ογ ρβάάθά. 

4.5.5 5ββΓ, βθβΓ Γ>β1Γε, εββΓ βγΓ βη 9 βπιβηί: βηά βά^βοβηΓ ρβτΓβ εαο2ι βε Γβ&ίβε 
είιοαίά 1>β άβεΐ 9 ηβά Γογ ΓΗβ βοΓιιβΙ οοΐΐίείοη άβεί 9 η βοοβΙθΓβΓίοη βε 
ερβοίΓίβά ίη 4,3.3. 


4.5.6 Α11 εββΓε, Γϊιβίτ επρροτΓε βηά Πιβίτ άβολ; βΓΓΒοΗπιβηΓε είιοαίά ίιβνβ 

900 ά βηβΓ 9 Υ β!)5θΓΓ)ίη9 οΙΐΒΓβοΓβΓίΒΓίοε βηά είιοαίά ιηββΓ ΓΓιβ 
Γβ 9 ΐΑίΓβπ^ΘηΓ.ε οΓ βηηβχ 9. 
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ΤβΒΙθ 4.4.2 - ΟνβΓνίβν 9 βη0Γ &1 άθεΐ 9 η 9 ^ίάβ 1 ίηθε* 


ϋθδί 9 π Ιβνβΐ 1: 9αο11 * βδδ £ϊΐ 3 η 3 


1 5ββ*:/5ββ£ 1>β1£ε 

1.1 1>ον ογ 1119*1 δββΐ&βαΚ 

1.2 Νο ΓβεΐΓίο£ίοη8 οη 8θβ£ίη9 άίΓβοΐίοη 

1.3 8ο£38 βΐΐοντβά 

1.4 Νο 8β3ί: Ιχβΐΐδ Γ 69 ηίΓβπΐ 6 η£ 

2 Τβ&ίβε ίη 9 βηθΓ£| 1 βΐΐονβά 

3 Ρβάά1η9 ο£ ρΓθ 3 βοΙ:ίη 9 οΐ^βοΐε 

4 ΚίοεΚε , £>3Γβ, βίο . , ηο ερβοίβΐ γθβ£γ ίοΐίοηδ 

5 Ββ99&9 β ' ηο δρβοΐβΐ Γβ9 υ ^ Γβίηβη ^ 8 

6 1·ΒΓ9β Γη&δδβε, Γβδ£ΓΒίηιηβη£ ηηά ροεί£ίοηίη9 


0 βδΪ 9 π Ιβνβΐ 2 : 9 οο 11 3 12 


1 56β£/56β£ ϊ>β1£β 

1.1 Ηΐ9^ 8β3ί;*>3οΚ νί£*ι ρΓΟΐβοΐίνβ άβίοΓΓηβίιχοη βηά ρΒάάίη9 

1.2 ΓοτνβΓά ογ Ββολνβτά 5θβ£ίη9 άΐΓθο^ίοη 

1.3 Νο &ο£ 35 βΐΐονβά &ε ε©3£ 

1.4 Ββρ 1>β1ί: ίη ΒβαίΒ νϊιβη ηο ρτοΙ:βοΙ;ίνβ βΐΓαοΙίϋΓβ ίοτνβτά 

2 Τβ1>1βδ νί£1ι ρΓΟΐβοΐίνβ £θΒ£αΓβε βΐΐοκβά. Ργη&ιηία £θβ1:ίη9 

3 Ρ3άάίη9 ο£ ρτο;}βο£ίη9 οΙ>;}6θ£δ 

4 Κίοδλ, 1>3Γ6, βίο., οη β££ είάβ ο£ 1>α1ΚΗββάε, ογ ο£Ηθγ ερβοίβΐΐγ 

βρρτονβά βΓΓβη 9 βπϊ 6 η£ε 

5 Ββ99 3ί 9 β ρΐ&οβ^ νί£Β ρΓθ£βα£ίοη £θΓ>τΒΓά 

6 1»βΓ9β ΤΠ38868 , τβείΓ βιηιηβηί βηά ρο8ΐ£χοηΐη9 


ϋβ 619 η Ιβνβΐ 3: 9οο11 & βονβ I 2 


1 5β3ΐ:/5β3*: £>β1£δ 

1.1 Ηί9^ι 8β3ϊ:&3θΚ ντί£*ι ρΓο£βο£ίνβ άθ£οπη3£ΐοη βηά ρβάάίη9 

1.2 ΤοΓντβΓά ογ 5αο)εκ3Γά 6ββ£ίη9 άίΓβοΐίοη 

1.3 Νο εο£3δ 3 ΐ 1 ον*βά 

1.4 8θ3£ 1>β1£ νΐιβη ηβαβδββΓγ £ο οΒ£βίη Γβ^ΧΓβά ρτοΐβοΐζίοη 
Νο Ιϊβΐίΐδ ίη Ββα1ν3Γά £3θίη9 8Θ3 £β 

3 ροίηί: £>β1<: ογ ββΐί: κχ£Η εΙιοαΙάβΓ ΗβΓηββε ίη £οτκ3Γά £3θίη9 εββΐε 

2 Νο £3ΐ>1β8 &11οκβά 

3 Ρβάάίη9 ο£ ρτο;)θαϊ:ίη9 οί>^βοί5, βρβοίβΐΐγ Βρρτονβά 

4 ΚίοβΚ, 1>ΒΓε, βίο., ερβοίβΐΐγ βρρτονβά 

5 Β399 2ι 9 β ρ1&οβ<3 νχ£*ι ρτοΐβοΐίοη £ογη3γ< 1, δρθοίΒΐΙγ βρρτονβά 

6 Ι^3Γ9β πιβδεβε, Γβε£ΓΒίηιηΘη£ βηά ρο8ΐ£ίοηίη9/ ερβαχβΐΐγ βρρτονβά 


* 0£*ιθγ βΓΓ 3 η 9 βιηβη£δ ιηβγ 1 >β βπιρίογβά ί£ 3 η β 9 ηίν 3 ΐβη£ Ιβνβΐ ο£ δβ£β£γ ίδ 
βοΗίβνθά. 
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4.6 


4.6.1 0ηβ-1ΐ3ηά--Γθ1β3ββ Κ3ίβ5γ 1>θ15δ οί 3 ροίη5 5γρβ ογ ντί5ίι εΐιοαίάβτ 
ΙιβΓηβεε δίιοαίά 5β ρτονίάοά £ογ β 11 86353 ίτοιη ν/ΐιΐαίι 55β ογβ£ 5 πΐΒγ 1>β 
ορβτβ5βά ίΟΓ &11 ογβ£ 5 νί5ίι 51ιβ 9 οο 11 3^£βίβΓβ5ίοη ίτοηι 55β 
οοΐΐίείοη άβεί9π Β00β1βΓΒ5ίοη βχοββάΐη^ 39/ βε ρΓββ0Γί5θά ίη 4.3.3. 

4.6.2 8β£β5γ 5θ15ε είχοαίά 56 ρτονίάθά οη ραεδβη 9 βΓ Γ6Β56 &ηά οΓβντ 6βΒ5ε, 
ΐ£ ηθββεεΒίγ, 5ο ο553ίη 5ΐιβ ρΓθ5βο5ίνβ ρβΓίοπτιβηαβ ιηββειίΓβε 
άβεοΓίββά ίη Βηηβχ 9. 


4.7 


4.7.1 Γογ 55θ εβπιβ Γβ38οη, Θ38γ, εβίβ βηά 9^^°^ βοοβεε ίτοιη 51ιβ ορβΓβ5ίη9 

οοιηρ3Γ5™θη5 Ιο 55β ρβεεβι^βΓ Βθοοιτ\πιοά35ίοη εΐιοαίά 5β ρτονίάβά. Ιη 
οτάθΓ 5ο θηειίΓβ ίίηιηθάΐΒ5β βεείδ^Βηοβ £γογπ 55β οιβντ ιη βη βπίθ^θηαγ 
εί5ιΐ35ίοη, 55β ατβκ 3θοοιτίΓηοά35ίοη, ίηο1ιιάίη9 βηγ οβ&ίηε, εΐιοαίά 1>β 
1 οο35βά ντϊΙ^ΐι άνιβ ι 69 β^ά 5ο ββεγ, εβίβ βηά 5ο 51ιβ ραβίίς 

ερβοβε ίτοπι ίηείάβ 5Ηθ θΓβί5. 

4.7.2 ΤΗθ άβεί 9 η ο£ 55β ογβ£ 5 εΐιουΐά 1>β εαοϊχ 5ίχβ5 βΐΐ οοουρΒηΙΐδ ηΐΒγ 
εβίβΐγ βν3θα35β 5ίιβ οιβ£ 5 ίη5ο εατνίνΒΐ ογβ£ 5 υηάβτ βΐΐ βπχβ^βηογ 
αοηάί5ίοηε, 1>γ άβγ ογ 5γ ηί^ιΐ:. Τ5β ροδί5ίοηε ο£ βΐΐ βχί5ε ν5ίο5 
ιηβγ 56 αεθά ίη βπ 6ΓηβΓ9βηαγ, βηά ο£ β 11 1ί£β-ε3νίη9 Βρρϋβηαβε, 55β 
ρΓ3α5ίθ35ί1ί5γ οΓ 51 ιθ βνΒοαΒ^ίοη ρτοοβάιΐΓβ, βηά 51ιβ βν3οαβ5ίοη 5ίπχβ 
5ο βν30ΐΐ35β β 11 ρΒεεβη9βΓΒ Βηά. ογθκ εΐιοαίά 5β άβΓηοηε5Γβ5βά. 


4.7.3 Ρα51ία ερβοβε, βν3οα35ίοη Γου^βε, βχί5β, 1ί£β;)3θΚβ5 ε5οντΒ9β, 

εαΓνίνβΙ ογ 3£5 ε5ονΒ9β/ βηά 5ίΐθ βπι5>βΓ*:&5ίοη ε5&5ίοηε εΐιοαίά 5β 
οΙθβγΙυ Βηά ρβ γπχβ η θ η 5 1γ πχβΓΚβά βηά ί 11ηιηίη35βά βε γθ^ ηί γ βάίη 
οίΐ3ρ5βΓ 12. 


4.7.4 Εβο5 βηοΐοεβά ραβίίο ερΒΟβ βηά είπχϋ&Γ ρβΓπΐ3ηβη5ΐγ βηοΐοεβά ερβοβ 

Βΐ1οο35βά 5ο ρΒδ36Π9βΓΒ ογ ΟΓβν είιοαίά 5β ρτονίάβά κΐ51ι β5 1ββε5 5νο 
βχί5ε ΒΓΓΒη9β<1 ΐη 55β ορροει5β βηάε ο£ 55β ερβοβ. Εχι5ε εΐιοαίά 5β 
εηίβΐγ Βοοβεεί^ΐβ βηά εΐιοαίά ρτονιάβ β Γοη5β 5ο β πογιώβΙ ροιη5 ο£ 
5θΒΓάίη9 ογ ά1εβ!Ώ5ηΓ*ΐη9 ίτοιη 55 θ ογβ£5. 


4.7.5 3νι5άίν1δ1οη ο£ ρη511ο ερβοβε 5ο ρτονιάβ Γθ£ϋ9 θ Εβεβ οί ίίτβ ίηβγ 
5β Γβ^νΑΐΓβά ιη οοΓηρΙίΒηοβ κι5Ιι 7.4.4.1 βηά 7.11,1. 

4.7.6 Εχι5 άοοτε εΐιοηΐά 5 θ οβρη^ΐβ οΓ 5βιη9 Γββάΐΐγ ορβΓβ5βά Γγοπ ιπεΐάθ 
&ηά οα5ειάβ 5Ηθ ογβ£5 χη άΒγ1ΐ955 Βηά ϊη άβΓίεηβεε. Τίιβ ιηθΒηε ο£ 
ορβΓ&5ΐοη εΐιοαίά 5β ο5ν1οηε, Γ&ρίά Βηά οί &άβ9^θί56 ε5Γβη955. 

4.7.7 Τϊιθ ο1οείη9/ 1&5ο5ΐη9 βηά 1οο^ιη9 &γ Γβη9βιπβη5ε £ογ θχί5ε εΐιοαίά 5β 
ειιοΐι 55 β 5 ΐ5 ΐε ΓβΒάϋγ ΒρρΒΓβη5 5ο 55β ΒρρΓθρΓΐΒ5θ οτβν ιηβπι^βΓ ν5θη 
51ΐ6 άοοτε ΒΓβ οΐοεθά βηά ίη β εβίβ ορβΓ35ίοηβ1 οοηάί5ίοη / βί556Γ ίη 
άΐΓβα5 νίβντ ογ 5γ βπ ίηάίθΒ5θΓ. Ίΐιβ άβεί9η ο£ βχ5βΓηΒΐ άοοτε ε5οαίά 
5β ενιοΐι Βδ 5ο βΙίηίιΐΒΐβ 5ΐιβ ροεεί5ί1ί5γ ο£ 3βτηηχίη9 5γ ίαθ ογ άβ^τίε. 


4.7.8 ΤΗβ ογβ£5 εΐιοιιΐά ίΐΒνβ Β εα£ίίοίβη5 ποιπ^θγ ο£ βχί5β νάιίοίχ ΒΓβ 

ειιί5Β51β 5ο £Βθί1ί5Β5β 5ϊΐθ &η< ^ αηίιτϊρβάθά βεοΒρβ ο£ ρβΓεοηε 

κθβγ ίη9 βρρτονβά β^Ώθ^96ϋ^Υ οοηάί5ίοηε, ειιοίχ Βδ 

οοΐΐίείοη ά3ηΐΒ9β ογ £ΪΓβ. 
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4.7.9 5α££ίοίβη£ ερβοβ £ογ β οτβντ ιηβιη&βΓ είχουΐά 1>β ρΓονίάβά βά^βαβηξ. £ο 
βχΐ£ε £ογ βηειίΓΐης £Ηβ ΓβρίΟ ονοοηβ^ίοη ο£ ρβεεβηςβΓβ. 

4.7.10 Α11 βχίΐε, ΙοςβΙΙιβΓ κίΐΐι ΙΙιβίΓ πιββηε ο£ ορβηίη9, εΐιονιΐά 5β 
βάβςα&£β1γ ΛβΓΤιβά-ίοΓ £1ιβ 9Ί*<ϊ βηεβ ο£ ρβ38βη9βΓε. Αάβςηβΐβ π\βΓ*ίη9 
εΐιοαίά βίεο 5β ρτονίάβά £ογ £ΐχβ 9«*<3 3ηεβ ο£ Γβεοαβ ρβτεοηηβΐ ου£είάβ 
£1χβ ΟΓβί£. 


4.7.11 Γοο£1ιο1<ϊε, Ιηάάβτε, βίο., ρτονίάθά Ιο 9Ϊ νθ βοοβεε ίτοιη Ιιίιβ ίηείάβ 
£ο βχί£ε, βίιοαίά &β ο£ ΓΪ 9 ί<ϊ οοηβ^Γαο^Ιοη βη<3 ρβπηβηβηΐΐγ £ίχβά ΐη 
ροεί£ΐοη. ΡβΓχηβηβηί: Ιιβηάΐχοΐάβ βΐιοαίά 1>β ρτονΐάθά νΐιβηβνβτ ηβοβεεβΓγ 
1 ;ο &βείε£. ρβτεοηε ιχείη 9 βχί£β, βη<5 είιοαίά 1 >β βιιί£.β 1 > 1 β £ογ οοηάίΐίοηε 
νΐιβη £ΐιβ ογβ££ 1 »βε άβνβίορβά βηγ ροεείΐχΐβ βη9ΐβε ο£ 1 ίε£ ογ £γ!πι. 


4.7.12 


4.7.13 


4.7.14 


4.7.15 


Α£ Ιββεί: £ντο_αηοΙ)ε?:Γαοϊ.Ε!ΐ1^.νβθΜβί:1οη ρβίίχε εΐιοηΐά 1 »β βνβίΐβϋΐβ £ογ 
£Η β αεβ ό£ ββοί» ρβτεοη. Ενβοι»β(:ίοη ρβΐιίιβ είχοαίά &β άίεροεβά εαοΐι 
£)ια£ βνβου 3 £ΐοη £ 8 αΐ 1 ί£ίβε κϊΐΐ 1 >θ βνβίΐβΐϊΐβ ίη £ϊιβ βνβηΐ 

ο£ βηγ Ιίΐτβΐγ άβηΐ 39 β ογ βπιβΓ9β«εγ οοηάίΐιίοηε, ηηά βνβοαβ£ίοη ρβ£Ηε 
εΐιοαίά Ιιβνβ βάβςηβΐβ 1ί9>ιΕΐη9 Βηρρίίβά £γοπ» £ 1 χβ πιβίη βηά βιρβ^βηογ — 
εοαχοβε ο£ ροκβτ. 


ΤΙχβ «Ιίιηβηβίοηβ ο£ ρβεεβ9 βδ · άοοοτβγε βηά εΐβίΓνηγε νΙιΐοΗ £ογπ\ ρβτ£ 
ο£ βνβοχ»βί.ίοη ρβ£ 1 χβ είιοιιΐά 1 >β εαοΐι βε £ο βΐΐοκ ββεγ «ηονβιηβηΐ. ο£ 
ρβτεοηε νΐιβη νββΓίη9 ΙίΙβίβοΙίβΐε. Τΐιβτβ είχουΐά 1>β ηο ρτοΐΓαείοηβ ίη 
βνβοχίΒΐίοη ρβ£Ηε νΗίοΙχ οοαίά οβχιεβ ίη^αΓγ, βηεηβΓβ ο1ο£1ιίη9, <Ϊ8ΐτ>89β 
ΙΙΐβ^βοίβ^Ε ογ Γβε£Γίο£ βνθοηβ£.ίοη ο£ άίεβ 1 ) 1 β <1 ρβτεοηε. 

Αάβςαβίβ ηο£ίοβε εΐιοαίά &β ρτονίάβά £ο άίΓβσ*. ρβεεβη9βΓ8 £ο βχί£β. 

ΡΓονίείοη εΗουΙά 1>β ιηβίΐβ οη 1>οβΓά £ογ βπιΙιβΓίιβίίοη βίβΐίοπβ ί^ο Ιχβ 
ρτορβτΐγ β 9 θίρρβά £ογ βνβοαβί,ίοη ο£ ρβεεβη 9 βΓε ίη£ο 1 ί£β-εβνίη 9 ^ 
Βρρίΐ&ηοβε. 5 αοΚ ρτονίείοη εΗοαΙά ίηο 1 αάβ^ 1 ϊ&οά 1 χο. 1 < 1 β* βη£ί-Β*ίθ 
^τ ββ£π ιβη(: ο£ £Ηβ βπιΙχβΓΚβίιίοη άβο^, Βηά Βάβ 9 θ&£β „§ρ,ΒθΒ—ΜίΐίχΙΐ-^Β —> 

ο£~ο 1β 3 Έ?^ί? 6 Τ ΐ8Γ<36βη<1' έ ΙιήΤΙ 5 Γ~£ΤΕεΓή 9 ε. _ 


4 .8 ΕνηοαΒΕίοη ^.ίιηΒ 


4.8.1 ΤΗβ ρΓονίείοηε £ογ βνβοαβίίοη εΐιοαίά 1>β <1βεί9ηβά εαοίχ £1χβ£ £ίιβ 

ογβ££ οβη 1>β θνηοηβ^βά αηάβτ οοη£Γθ11β<3 οοηάί£.ΐοηε ίη β £ίιηβ ο£ 
οηβ £1ιίΓ(ϊ ο£ £1ιβ εΐπιοΐιΐΓβΙ £ίτβ ρΓθ£βο£ίοη £ίη»β (ΒΓΡ) ρτονίάβά ίη 
7.4.2 £ογ πιβϊογ £χγθ 1ιβζβγ( 3 βΓββε β££βΓ 8αί)£Γ»α£ίη9 * ρβτίοά ο£ 

7 ιηίη £ογ ίηί£ίβ1 άβίθοίίοη βηά βχ£ίη9«ΐ βΙι ^ η 9 βοΐϊοη. 


ΕνβοαβΙ:ίοη ^ίιπβ 


(5ΓΡ - .11 
3 


(ιηίη) 


νίιβτβ: 


8 ΓΡ = Β^ταοΙιιΐΓΒΐ ίΐτβ ρΓθί:βαΙ:ίοη ίιπιβ (πιΐπ) 



Αη βνβααβΙ:ίοη ρτοοβάιΐΓβ/ 1πα1α<3ίχΐ9 β ογΙ^ΙοβΙ ρβ!:Η βηβίγδίδ/ Βϊιοαίά 
5 β άβνβίορβά ίοΓ ί: 1 ιβ 1 η£οηηβΙ: 1 οη ο£ 1 :Κβ ΑάπιίηίβΙ:ΓΛί:ίοη ίη οοηηβοΐίοη 
κί 1 : 1 ι Ι:Ηβ βρρτονβΐ ο£ £ 1 τβ ΙηΒυΙβ^Ιοη ρίβηβ &ηά £ογ & 86 ΪδΙ:ίη 9 
ονηβΓΒ &ηά 1?αί1άβτε ίη ρ1βηηίη9 βνβοιι&^ίοη άβΓηοηΒΐ:Γβ<:ίοη 

Γβ^ηίτβά ίη 4.8.3· 
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ΤΗβ βνβοαβίίοη ρτοοβάατβε εΐιουΐά χηοΐαάβ: 


4.8,3 


4.8.4 


.1 ί5β βπΐ€Γ 9 βησγ βηηοαηοβίηβηί ιηβάβ 5γ ί5β πιβείβτ; 


.2 


. 3 
.4 
. 5 


.7 


.8 


.9 


.10 


.11 


. 12 


οοηίβοί ν#ίί1ι ίαεβ ροτί; 
ί5θ άοηηίη <3 οί Ιίίβ ^βοΐίβίε; 

Π)βηηίη9 οί εατνχνβΐ ογβ£ 1: βηά βιτιβΓ^βηογ είηίχοηε; 

δ5αίίίη9 άοντη οί π\βο5ίηβτγ βηά οίΐ ίυβί ευρρίγ Ιίπβε; 
ί.5β οτάβτ ίο βνβοαβίβ; 

άβρίογιηβηί οί εατνίνβΐ οτβίί βηά ιηβτίηβ βεοβρβ εγβίβΓηε 
βηά τβεοαβ 5οβίε; 

ί5β 5ονβίη9 1η οί δατνχνβΐ οτβίί; 
ί5β εαρβτνχείοη οί ρβεεθί^βΓε; 

ί5β ο γ άβ γ 1γ βνβοαβίίοη οί ρβ 66 βη 96 Γδ αηάβτ εαρβτνίείοη; 
ΟΓθντ ο1ιβοίίίη9 ί5βί βΐΐ ρβ 8 δβη 9 βτε Ιιβνβ Ιβίί ί5β οτβίί; 
ίίιβ βνβοαβίίοη οί οτβντ; 


.13 Γβ1ββε1η9 ίίιβ εατνχνβΐ οτβίί ίτοηη ί5β οτβίί; βηά 

.14 ίΗβ ιηβΓδΗβ11ίη9 οί εατνίνβΐ οτβίί 5γ ίίιβ τβεοαβ 5οβί νΐιβτβ 
ρτονίάβά, 

ΑοΗχβνβπίΘηί οί ί5β τβ9ηχτβά βνβοαβίχοη ίίπιβ (βε βδοβτίβίηβά ίη 
βοοοτάβηοβ νίίΗ 4.8.1) εΐιοαίά 5β νβτίίίβά 1>γ β ρτβοίιοβΐ 
άθΓηοηεί γ βίίοη οοηάαοίβά αηάβτ οοηίτοΐίβά οοηάίίίοηε ίη ί5β ρτβεβηοβ 
οί ίίιβ Αάηηίηίδίτβίίοη, βηά είχοαίά 5β ίαΐΐγ άοοαπιβηίβά βηά νβτίίίβά 
ίθΓ ρβεεθη 9 βΓ οτβίί 5γ ί5β Αάπ*ίηίείτβί ίοη. 



Ενβοαβίχοη άβπιοηδί τ βίχοηβ εΐιοαίά 5β οβττίβά οαί νίίΐι άαβ οοηοβτη ίοτ 
ί5β ρτοβίβιηε οί πιβεε ιηονβΓηβηί ογ ρβηίο βοοβίβτβίίοη Ιίλβίγ ίο βτίεβ 
ΐη βη 6 ΓηβΓ 9 βηογ εχίαβίιοη ν5βη τβρίά βνβοαβίίοη ίβ ηβοβεεβτγ. Τ5β 
βνβοαβίίοη άβιηοηείτβίχοηε εΐιοαίά 5β άτγ εϊιοά νίί5 ί5β εητνχνβΐ οτβίί 
ίηίίίβΐΐγ ιη ίΗβίτ δίονβά ροεχίίοηε βηά 5β οοηάαοίβά βε ίοΐΐον/ε: 

.1 Τ5β βνβοαβίίοη ίίιηβ οη β οβίβ 9 θτγ Α οτβίί είιοαίά 5β ίίιβ ίίιτιβ 
βίβρεβά ίτοπι ίΗβ ιηοπιβηί ίίιβ ίίτεί β5βηάοη οτβίί βηηοαηοβίηβηί 
χε 9ΐ νβη / νίί5 βηγ ρβεεβη 9 βτε άίδίτίβαίβά ίη β ηοππβΐ νογβ9β 
οοηίΪ 9 ΐΐΓβίχοη / αηίΐΐ ί5β Ιβδί ρβτεοη Ιιβδ βητ»5θΓΐιβι3 ίη β ειίΓνίνβΙ 
οτβίί, βη<3 β5ου1ά ίηοΐιιάβ ί5θ ίίηηθ ίοτ ρβδεθη9βΓ8 βηά οτβν ίο 
άοη 1χίβ^βολβίδ. 


.2 Τ5β βνβοαβίίοη ίΐίηθ οη β οβί69 ΟΓ Υ Β οτβίί βηά οβΓ 9 θ οτβίί 

δίιοαίά 5β ί5β ίίπΐθ βίβρδθά ίτοπι ί5β ιηοιηβηί ίΐιβ οτάβτ ίο β6βηάοη 
ίίιβ οτβίί χε 9ΐ νβη ' ηηίχΐ ί5β Ιβεί ρβτεοη 5βε θΐη5βτλβά ίη β 
εατνίνβΐ οτβίί. Ρβεεβη9βΓ5 βηά οτβν Γηβγ 5β νββτίη9 Ιίίβ^βοίεβίε 
βηά ρτορβτβά ίοτ βνβοαβίίοη, βηά ί5βγ ιτιβγ 5β άΐδίτί5αίβά βπιοη9 
ιηαδίβτ βίβίίοηε. 
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.3 Γογ βΐΐ <:Γβίί; ΓΗβ βνβοιιβίίοη Γίπΐθ δΐιοαίά ίηοΐαάβ Γϊιβ Γίπηθ 
ηβοβΗεβΓγ Γο Ιβαηοΐι, ίηΓΙβΓβ βηά εβοαΓβ Γίιβ ειίΓνίνβΙ ογβΓΓ 
β1οη9είάβ Γββάγ Γογ βίηΓϊΒΓλΒΓίοη. 


4.8.5 Τίιβ βνβοαβΓίοη Γίιηβ εΗοαΙά &β νβΓίίίβά 5γ βη βνββιιβΓίοη 

άβιηοηεΓΓβΓίοη ντίιίοϊι εΐιοαίά 1)β ρβΓίοπηβά αείη9 Γίιβ εατνίνβΐ ογβΓΓ βηά 
βχίΓε οη οηβ είάβ, Γογ νάιίοϊι Γΐΐθ ογ ίΓίθΒ^ρΒ&ι^ηηΧγ«1β--ίηάίο8Γββ 
Γίΐθ 9 Γββ ^ βι5 ^ βνβου&Γίοη Γίιηβ, κίΤΙι ϊ:Ηβ ρ&εεβη^βΓρ^Βηά οτβντ βΙΙοοβΓβά 
Γο Γΐιβιη. " .* 


4.Θ.6 



/ 


Οη ογβΓΓ νΙιβΓθ β ΙϊβΙΓ ΓγΙβΙ 1ε ίπιρΓβοΓίοΒ&Ιθ, Γΐιβ Αάπιί ηίδΓΓβΓίοη Γηβγ 
οοηείάβτ β ρβΓΓίβΙ βνβοαβΓίοη Γτίβΐ αείη9 & γοιαΓθ νΐιίοίι ΓΗβ οτίΓίοβΙ 
ρβΓϊι βηβίγείε ε&ονε Γο ίϊβ Γ&β ηιοεΓ ογιΓιοβΙ. 


4.8.7 Τίιβ άβιηοηεΓΓβΓίοη εϊιονιΐά &β οβΓΓίβά οαΓ ίη οοηΓτοΙΙβά οοηάίίίοηε ίη 

Γίΐθ Γο11ον/ΐη9 πίΒηηβΓ ίη οοπψΐίβηαθ ν/ίΓίι Γΐιβ βνβοαβΓίοη ρίβη. 

.1 Τΐιβ άβπιοηδΓΓβΓίοη εϊιοαίά οοιηπιβηαθ κίΓΐι Γΐιβ ογβΓΓ βΓΙοβΓ ίη 

ίΐΒΓ&οατ, ίη Γββεοηβ&ΐγ οβίπι οοηάίΓίοηε, νίΓΙι βΐΐ ιηβοϊιίηβΓγ βηό 
β 9 ηίριηβηΓ ορβτ&Γίη9 ίη ΓΗθ ηο γγπβΙ εββ9θίη9 οοηάίΓίοη. 

.2 Α11 βχίΓε Βηά άοοτε ίηείάβ Γίιβ ογβΓΓ είιοιιΐά Γ>β ίη ΓΗβ εβτηβ 

ροείΓίοη βε Γϊιβγ βγθ αηάβτ ηοππβΐ εββ9θίη9 οοηάίϋοη. 

.3 5βΓβΓγ Γ>βΪΓε, ίί ΓβςιηίΓβά, εΐιοηΐά Γ>β ΓβεΓβηβά. 

.4 Τίχβ βνΒβηβΓίοη ΓοαΓβε Γογ β 11 ρβεεβη 9 βΓε βηά βΓβν είιοαίά 5© 

εαοίι ΓΗβΓ ηο ρβτεοη ηββά βηΓβτ Γ&β νβίβΓ άατίη9 Γίιβ βνβοαΒίίοη. 


4.8.8 Γογ ρΒεεβπ 9 βΓ ογβΓΓ, β ΓβρΓβεβηΓβίίνβ βοιηροείΓίοη οΓ ρβτεοηε 

νίΓΙι ηοηηβΐ ΙιββΙΓΙι, Πβί 9 ^Γ &ηά ντβί9^£ εΐιοιιΐά Γ>β ιιεβά ίη Γΐιβ 
άβπιοηεΓΓβΓίοη, &ηά είιοηΐά οοηείεΐ: οΓ άίΓΓβτβηΓ εβχβε Βηά 3968 
εο Γβγ βε ίΓ ίε ρΓβοΓίοβ&Ιβ βηά Γββεοηβί>1β. —- 

4.8.9 Τ*ιβ ρβτεοηδ, οΓϊιθγ Γ&βη Γϊιβ ατβν εβΙβοΓβά Γογ Γ&β άβπιοηδΓΓβί ίοη, 
εΐιοιιΐά ηοΓ Ιιβνβ 1>ββη ερβοίβΐΐγ άτίΐίβά Γογ εαοΐι β άβιηοηδΓΓΒΓίοη. 

4.8.10 Αη βπ\βΓ 9 βηογ βνβοαΒΓίοη άβιηοηεΓΓΒΓίοη είιοιιΐά Γ»β οηττίβά οαΓ Γογ β 1. 
ηβν άβεί9ηε οΓ Γιί^Γι ερββά ογβΓΓ βηά Γογ οΠιθγ ογβΓΓ κίιβΓβ βνΒουβΓίοη 
ΒΓΓ&η 9 βιηβηΓε άίΓΓβτ ειιί)5ΓΒηΓίβ11γ Γγοπι Γίιοεβ ρτβνίοαείγ ΓβεΓβά. 

4.8.11 Τΐΐθ ερβοίΓία ©νΒοα&Γίοη ρτοοθάαΓβ Γοΐΐονβά άαΓΐη9 ΓΙιβ ογβΓΓ * ε 

ίηίΓίβΙ άβιηοηεΓΓβΓίοη οη νΙιίαΗ οβΓΓίΓίαΒΓίοη ίε &βεβ<3 είιοαίά Γ>β 
ίηαΐαάβά ίη Γΐιβ ογβ ΓΓ ορθΓΒΓίη<^ ΠΒηιΐΒΐ Γ 096 ΓΙ 1 ΘΓ ντίΓΙι Γΐ ι© οΓΐιβΓ 
βνΒαιιβΓίοη ρτοοθάαΓβε οοηΓΒίηβά ίη 4.8.2. 0αΓΐη9 ίΗβ υβπιοηεΓΓΒΓίοη 
νίάβο ΓθθθΓ<1ίη9β είχοαίά 1>β ιηΒάβ &οΓΐι ίηείάβ βηά οαΓείάβ ΓΗβ ογβΓΓ 
νΐιίοίι εΐιοαίά Γογπι βπ ίηΓβ 9 Γ &1 ρβτΓ οΓ Γΐιβ ΓΓβίηίη9 πίΒηιιβΙ Γβςηίτβά 
ίγ 18.2. ^-- 

4.9 5399^9^^ εΓοτβε, εΐιορε &ηά 0ΒΓ9Ο οοπΐΡ 3ΓΓιη3ηΓ5 

4.9.1 Ρτονίείοη είιοηΐά 1)β ιτϊβάβ Γο ρτβνβηΓ ε1ιίΓΓίη9 οΓ Γ>β99 β 9 β ' εΓοτβε 

βηά ΟΒΓ90 οΟΓηρ βγΓπιθ ηΓ οοηΓθηΓδ/ Ηβνίη9 άαβ Γβ9®τά Γο οοοηρίβά 
οοιηρΒΓΓΓηΘηΓβ βηά βοαβΙβΓβΓίοηε Ιί^βΐγ Γο Βτίεβ. ΙΓ 8&Γβ9ηβΓάίη9 Γ>γ 
ροείΓίοηίη9 ίε ηοΓ ρΓ3θΓίοβί>1β , βάβ9ηβΓβ ιηββηε οΓ ΓβεΓΓβίηΓ Γογ 
5β99 β 9 θ ' εΓοτβε βηά αβΓ9θ εΗοαΙά 1>β ρτονίάβά. δίιβίνβε βηά ονβτΐιββά 
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6Ϊ161 νββ ίοχ δίθΓ&9 θ οί ΟΒΓΓγ-οη ρΒδδβη^βΓ βοοοΓητηοάΒ^ίοη 

εΐιοιιΐά ϊ>& ρτονίάβά νίίΐι β(3βς[ηΒίθ ιηββηδ ίο ρτβνβηί ίΗβ 1υ99 β 9 β ίτοιη 
ίβ11ίη9 οαί ίη Βηγ οοηάχίχοηε ίΙΐΒί τη&γ οααιΐΓ. 

4.9.2 Οοηίτοΐδ, βΙβοίΓχα β^ηχρΜβηί, Ιιίςφ ίβιτιρβΓΒίαΓβ ρΒΓίε, ρίρβίίηβδ ογ 
οίΗβτ ίίβηηδ, ίΐιβ ά3πτΒ9 β ογ ίΒίΙατβ οί ν&ίοΐι οοαίά βίίβοί ίϊιβ εβίβ 
ορβΓβίίοη οί ίΐιβ οτβίί οχ νΗίοΗ ιαβγ Γβ9 α ΐ· Γβ ηοοβεε I >γ ογ βν ηηβια&βΓδ 
άατ 1 η 9 & νογ&9 β ' είιοαίά ηοί &β Ιοοβίβά ίη ϋ&99 & 9 6 ' είοτβ &ηά οβγ 90 
οοπψβΓίιηβηίε ηηίβεε εαοΐι ίίθΐηε βγθ Βάβ 9 ηβίβ 1 γ ρτοίβοίβά δθ ίΗβί ίΐιβγ 
οβηηοί 1>β <ϋ3τηΒ9βά ογ, νΐιβτβ βρρίίοβίϊΐο, ορβΓΒίβά ίηβάνβτίβηί 1γ ϊ>γ 
1ο&άχη9/ αη1οβάίη9 ογ 1>γ ιηονβιτιβηί οί ίϊιβ αοηίβηίε οί ίΗβ οοπτιρΒΓίιηβηί. 

4.9.3 ^ο&άχη9 Ιχπιίίδ, ίί ηβαβδδΒΓγ, εΐιοαίά Ι)β άαΓΒβΙγ ποΓλθάίη ίΐιοεβ 

οοπιρ β γ ίιηβ ηί 6 . — 

4.9.4 Ηβνχη9 Γβ9&Γ<1 ίο ίϊιβ ρατροεβ οί ΙΗβ ΟΓβίί, ίΗβ οΙοειίΓβδ οί ίΗβ 

βχίβΓίοΓ ορβα1η95 οί ίΗβ 1ιΐ99 3 9 β ο»Γ9° οοιηρΒΓίπιβηίε βε νβΐΐ βε 

ερβαίηΐ θΒίβ 9 θτγ ερβοβε εΗοιιΙά Ηβ βρρΓορΓΪΒίβΙγ νβΒίΗβτί^Ηί. 

4.10 &0ΐ6&.1$.Υ6ΐ5 

4.10.1 ΤΗβ ηοίεβ Ιβνβΐ ίη οτβν &ηά ρ 3 εεβη 9 βΓε’ ΒαοοπυτιοάΒί ίοηε εΗοαΙά Πβ 
λβρί βε Ιον 36 ροεδίΠΙβ ίο βηβΗΙβ ίΗβ ραΗΙίο βάάτβεε εγείβπι ίο Πβ 
Ηββτά, ηη<3 εΗοαΙά ηοί ία 9 6ηβΓ0ί ^ βχοββά 75 άΒ(Α) . 

ΤΗβ ιη&χίιηυπι ηοίεβ Ιβνβΐ ίη ίΗβ ορβΓβίίη9 οσιηρΒΓίιηβηί εΗοαΙά ηοί ίη 
9βηβΓ3ΐ βχοββά 65 άΒ(Α) ίο ίβοίΙίίΒίβ οοιηπιιιηίαβί ίοη νίίΗίη ίΗβ 
οοιηρβΓίιηβηί βηά βχίβΓηβΙ Γ&άίοαοιηιηαηίοΒίίοηδ. 


4.10.2 
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ΟΪΑΡΤΕΚ 5 - ΟΙΚΕεΤΙΟΝΑΕ ΟΟΝΤΚΟΕ δΥδΤΕΜδ 


5.1 ΟεπεγοΙ 


5.1.1 0τβ£1: εΐιοαίά 1>β ρτονίάβά νΐΐϊι πίθβηε £ογ άίΓβο^ΙοηβΙ οοπ£γο 1 ο£ 

βάβςαβΕβ βηά εαίΐιβϋΐβ άββίς^η Ιιο βηβϋΐβ £1 ιθ ΟΓβίΙι'δ ΗβΑάίηςτ 

βηά άΐτοοίΐοη ο£ ΙΐΓβνβΙ £ο 1>β θ££βα£ΐνβ1γ οοηίίΓοΙΙβά £ο £ίιβ πιβχΐιηαιη 
βχΐιβηί: ροεεί&ΐβ 1η £Ηβ ρΓβνβ111η9 οοηάχΐχοηε βηά ογβ££ ερββά ντΙΉιοαί: 
αηάαβ ρΗγεΙοβΙ θ££ογ*: β£ βΐΐ ερββάε βηά χη βΐΐ οοηάΐΐιΐοηε £ογ κΗΙοϊι 
£Ηθ οτβ£1: ίε £ο &β οβΓΐιΙΙοβΕβά. ΤΗβ ρβΓ£οοηβηοβ εΗοαΙά 1>β νβΓΐ£ΐβά 
1η βοοοτάβηοβ ντί^ίι βηηβχ 8. 


5.1.2 Οίτβοίΐοηβΐ οοηΐτοί ιηβγ &β βοίιΐβνβά &γ ιηββηε ο£ βίτ ογ νβΐβτ 
ΓΐιάάβΓβ, £ο!1ε, £1βρε, ε£ββΓβ1>1θ ρτορβΙΙβΓε ογ ^βΕβ, Υ &ν αοηίίΓοΙ 
ρο γ £,ε ογ βΐάβ ^Ηταε^βΓβ, ά1££βΓ6η£ΐβ1 ρτοραΐεΐνβ ΉίΓαεί, νβτίβ&ΐβ 
9βοπιβ(:Γγ ο£ £ΐιβ οτβ£ΐ: ογ Ιΐε 11 ££: εγεΐβιη οοιηροηβηΐβ ογ I)γ η 
οοπιΜηβίΙοη ο£ ΐΐιβεβ άβνίοβε. 

5.1.3 Γογ ΙΑβ ραΓροεβ ο£ ΐΐιχε αϊιβρΙιβΓ, & άΐΓβοϋοηβΙ αοηΙίΓοΙ εγεΐβιη 
Ιηοΐαάβε βηγ εΐββτίηςτ άβνχοβ ογ άβνίοβε, βηγ ηβοΐιβηΐοβΐ 1ίηλ&9 βδ 
βηά βΐΐ ροντβτ ογ ιηβηαβί άβνχοβε, οοηΐτοίε βηά βοΐαβ^Ιης εγεΐβιηδ. 

5.1.4 Αίίβηίΐοη 1ε άΓβνη £ο £Ηβ ροεεΙΜΙΙΙγ ο£ Ιηΐβτβοΐΐοη 5βί:νβθη 
άΐτοοίΐοηβΐ οοηΐΓο! εγεΐιβιηε βηά είβ&χΐΐζβίΐοη εγείιβιηβ. ΝΗβτβ εαοΐι 
ΙηΐιβΓβοίΙοη οοουτε ογ νΐιβτβ άαβί ραΓροεβ οοπιροηβηΐβ βΓβ £ΐ£(:βά, £Ηβ 
ΓβςιυΐΓβιηβη^ε ο£ 12.5 βηά ο&βρΐβτε 16 βηά 17 εΐιοαίά βίεο &β οοπφϋβά 
νΐ£!ι ββ βρρίΐοβ&ΐβ. 


5.2 Βο11βί?111ίγ 

5.2.1 ΤΗ© ρτο1>βΙ>11ΐ£.γ ο£ £ο£β1 £β11ατβ ο£ βΐΐ άχΓβοΐΙοηβΙ οοηΐτοί εγεΐβιηε 
βΐιοαίά 1>β βχΐχβιηβΐγ Γβιηοΐβ ντΗβη £ΐιβ οτβ£ί: 1ε ορβΓβί1η9 ηοπηβΐΐγ, 
Ι.Θ., βχο1αά1η9 βιηβΓ 96 ηογ εΐίιαβίΐοηε εαοίι βε 9 Γθαη< ^^ η 9' οοΐΐΐεΐοη ογ 
β ιηβ^ΟΓ £1 γθ. 

5.2.2 Α άβεΐ 9 η 1ηοοΓροΓβ£ΐη9 β ρονβτ άΓίνβ ογ βη βο£.αβ£ΐοη εγε^βπι 
βπιρ1ογ1η9 ρονβτβά οοιηροηβηΐε £ογ ηοπηβΐ άΐΓβοί:1οηβ1 οοη^τοί εΗοαΙά 
ρτονίάθ β εβοοηάητγ ιηββηε ο£ Βθ£αβ*:1η9 £1ιβ άβνχοβ αηίβεε βη 
β1£βΓηβ*:1νβ εγβίιβπι 1ε ρτονίάβά. 

5.2.3 ΤΗβ εβοοηάβτγ ιηββηε ο£ βο1αβ£ΐη9 άΐΓβο£.1οηβ1 οοη^τοί άβνχοβ πιβγ 
1>β ιηβηυβίΐγ άτίνβη κΐιβη ΐϊιβ ΑάπιΙηΙε^ΓβΙιΙοη 1ε εβί:1ε£1βά ^βί: Ιϊιχε 
1ε βάβςαβ^β, 1>ββΓΐη9 1η ιηΐηά £.1ιβ οτβ£1:*ε εΐζβ βηά άβεΐ9η »ηά βηγ 
11π)ΐ£.β11οηε ο£ ερββά ογ οΙ:1ιθγ ρβΓβιηβΙ:βΓε ΙιΙιβΙ: ιηβγ 5β ηβαβεεβΓγ. 

5.2.4 ΤΙιβ άΐΓβοΐ,ΐοηβΐ οοη£το1 εγεϊιβιηβ εΐιοαίά 1»β αοπείιταο^βά εο £ίιβ£ β 
ε1π9ΐβ £β11ατβ 1η οηβ άΓίνβ ογ βγεΐβπι, βε βρρΓορτ1β1:β/ ντϋΐ ηο£ 
ΓβηάβΓ βηγ οΙιΙιθγ οηβ χηορβΓβ1)1β ογ αηβΐϊΐβ Ιο 1)Γΐη9 £.1ιβ 0Γβ£ί: ^ο β 
εβ£β εΐ£αβ£ΐοη. ΤΙιβ Αάιη1η1εΐΓβ1:1οη πιβγ βΐΐοντ β βΙιοΓΐ; ρβτιοά ο£ Ιιιηβ 
£ο ρβηηΐί: ί:1ιβ οοηηβο^ΐοη ο£ β εβαοηάβΓγ οοη^τοί άβνίοβ κΐιβη ΕΗβ 
άβεΐ 9 η ο£ ί:1ιβ 0 Γβ£ί: ιε εααΐι <:1ιβ1: εαοΐα άβίβγ κΐΐΐ ηο£, χη £.ΙιβΐΓ 
ορίηΐοη, Ιιβζβτά £1ιβ οτβ£1:. 
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5.2,5 Α £βί1ατβ πιοάβ βηά β££βο£ βηβίγείδ εΐιοαίά ίηοΐυάβ Ιίιβ άίΓβοΐίοηβΙ 

οοηίίΓο! εγείθΐη. 

5*2.6 Ι£ ηβοββδβΓγ £ο &Γΐη9 £ίιβ ογβ££ £ο & εβ£β οοηάιΐίοη, ρονβτ άτίνβδ 

£ογ άΐΓβοΐίοηβΙ οοπ£γο 1 άθνίοβδ, 1ηο1αάίη9 £Ηοεβ ΓΘ9ηίΓθά £ο άΐΓβαΐ, 
£ΙΐΓαδ£ £θΓ*τβΓά ογ βε^βτη, βίιοαίά 1>βαοπΐΘ ορβΓβΐΙνβ βα£οίηβ£ίαβ11γ, βηά 
Γβδροηά αοτΓβοΐΙγ, νί£Ηίη 5 8 ο£ ροντβτ ογ ο£1ιθγ ΙβΙΙιιγθ. Βοολ-αρ 
θΙβο^ΓίοβΙ εγβίβηε ιηβγ 1>β ΓβςαίΓβά £ογ £1ιβ ε£βΓ£ΐη9-ιιρ ΐίιηβ ο£ βη 
βαχϋίβΓγ άίβδβΐ βοοοτάίη^ £ο 12.2 ογ βη βπιβΓ9βηογ άίβδβΐ 9 βηβΓβ ^ ΟΓ 
βοοοΓάιη9 £ο 12.3.6. 

5.2.7 ΟΐΓθο^ΙοηβΙ οοη£το1 άβνίοβδ Ιηνοίνΐη^ νβΓίβ1>1θ 9 βοηΊβ ^ Γ Υ ο£ £Ηβ ογβ££ 

ογ ί£ε 11££ βγεΐβιη οοιηροηβηΐδ είιοιιΐά, δο £βτ βε 1β ρΓβο£ίοβ£>1β, &β 
60 οοηδ£Γυο£βά £1ιβ£ βηγ Ιβίΐατβ ο£ £1ιβ άτίνβ 1 ίηλβ 9 β ογ βο£αβ£ΐη9 
εγε£βιη κίΐΐ ηο£ δί 9 ηΐ£ 1 αβη£ 1 γ Ιιβζβτά £&β ογβ££. 

5.3 ΡβιηοηεΕΓβΕίοηε 

5.3.1 Τΐιβ 11ιηί£δ ο£ δβ£β αββ ο£ βηγ ο£ £&β οοηΐτοί δγε£βπι άβνίοβδ είιοαίά 
5θ βηεβά οη άβπιοηδ^ΓΒΐ,ίοηε βηά νβΓί£ίοβϊ:ίοη ρτοοβεε ίη βοαοΓάβηββ 
*τί£1ι βηηβχ 8. 

5.3.2 ΡβπιοηδΐΓβΐίοη 1η βοοοτάβηοβ νί£1ι βηηβχ 8 εΐιουΐά άβ£βπηίηβ βηγ 
βάνβτεβ β££βο£δ ιχροη δβ£β ορβτβΐίοη ο£ £&β ογβ££ ίη £Ηβ βνβη£ ο£ βη 
ηηοοηΙίΓοΙΙβΒΙβ £ο£β1 άβ£1βο£ίοη ο£ βηγ οηβ οοηΐΓοΙ άβνίοβ. Αηγ 
1ίιηίΙ;β£ίοη οη £1ιβ ορβΓβΐίοη ο£ £1ιβ ογβ££ βε ιηβγ ί>θ ηβοβδδβΓγ £ο 
βηευΓβ £>ιβ£ £Ηβ Γβάιιηάβηογ ογ Β&ίβφχΐΆτάΒ ίη £Ηβ εγεΐβιηε ρτονίάβ 
βςιιίνβίβηΐ: ββ£β£γ βΗοαΙά 1»β ίηοΐυάβά ίη ΐίιβ ογβ£ 1 : ορβΓβ£ίη9 ιηβηυβί. 

5.4 ΕρρΕγρΙ εοβΙΕιρρ 

5.4.1 Α11 άίΓβοΐίοηβΙ οοηΐτοί βγεΐβπιβ ε&ουΐά ηοηηβΐΐγ &β ορβτβΐβά £γοιη £Ηβ 
0Γβ£1:·6 ορβΓβ£ίη 9 ε£β£ίοη. 

5.4.2 Ι£ άΐΓΘΟ^ΙοηβΙ οοη^τοί εγβΐβιηε οβη βίεο 1>β ορβΓβΐβά £τοιη ο£ΐιβΓ 
ροείΐιίοηδ, £ϋβη £ντο-νβγ οοιπιηαηίαβ£ίοη είιοαίά 1>β βΓΓβη 9 βά Ιίβίνββη 
£1ιβ ορβΓβ£ίη9 6£β£ίοη βηά £1ιβδβ ο£1ιβΓ ροδίΐίοηε. 

5.4.3 Αάβ 9 ηβ£β ίηάίοβΐίοηε είχοαίά 1>β ρτονίάβά β£ £Ηβ ορβΓβ£ίη9 ε£β£ΐοη βηά 

£Ηβεβ ο£Ηβτ ροδΐ£ΐοηβ £ο ρτονίάβ £1ιβ ρβτεοη οοη£Γο111π9 ογβ££ 

κΐ£Κ νβΓΐ£1οβ£ΐοη ο£ £}ιβ οογγοοΙ: Γβεροηεβ ο£ £Ηβ άΐΓβο£ίοηβ1 άσηπτοι 
άβνίοβ £ο £Η1β άβιηβηά, βηά βίεο £ο ιπάΐοβί:© βηγ β5ηοηηβ1 Γβεροηεβδ 
ογ ΓΓ«β1£ιιη(:£ΐοη. Τΐιβ ιηάΐββίιΐοηδ ο£ δ£ββΓΐη9 Γβδροηεβ ογ ταάάβτ 
βΠ9ΐβ 1ηά1οβ£θΓ δΐιοαίά 1>β ιηάβρβηάβη£ ο£ £ϊιβ εγεΐβπι £ογ άΐΓβο£ΐοηβ1 
οοη^ΓοΙ. Τίιβ 1θ9ΐο ο£ ευοίι £ββά£)βα)ε βηά ιπάΐοβ^ΐοηδ εΐιοαίά 5β 
αοηδ1δ£βη£ ντΐ£1ι £1ιβ ο£ΗβΓ βίβηηδ βηά ίηάίοβίιΐοηβ εο £Ηβ£ ίη βη 
βπιβΓ 9 βηογ ορβτβΐοτε βτβ ιιηΐίϊεβίγ £ο £)β οοη£\ΐ6βά. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 6 - ΑΝΟΗΟΚΙΝΟ, ΤΟΗΙΝΟ ΑΝΩ ΒΕΚΤΗΙΝΟ 


6.1 ΟθΡβΓβΙ 

6.1.1 Α ρτΙιηβΓγ βεεαιηρίΐοη ιηβάβ 1η ΙΗΙβ οΗβρΗβΓ 1ε ΙΗβΙ Μ 9 Η ερββά ΟΓ&11 
>τ111 οηΐγ ηββά βη βηοΗοτ £ογ βιηβ^βηογ ρατροεβε. 

6.1*2 ΤΗβ βτΓβη^θΓηβη^ε £ογ βηοΗοΓίης^ 1ον1η9 βηά Ηβτ1Η1η9 βηά ΙΗβ Ιοοβΐ 

ογβ£1 είταοΐατθ, ΙΗβ άθ 6 ΐ 9 η ο£ ΙΗβ βηοΗοτ, 1ον1η9 βηά ΗβΓΐΗχη9 
βγ Γβη 9 βΓπβη 1 :ε Βηά ΙΗβ Ιοοβΐ ο γβ£ 1, είταοΐατθ εΗοαΙά Ηβ εαοΗ ΙΗβΙ τίελε 
Ιο ρβτεοηβ 0βΓΓγ1η9 οαΐ βηοΠοτίηςί, 1ο*τ1η9 ογ ΗβΓΐΗ1η9 ρτοοβάαΓβε βτβ 
Ιεβρί Ιο β ηιΐηίπιαχη· 

6.1.3 Α11 βηοΗθΓΐη9 β^ΐρπιβηΐ, 1οκιη9 1)11:16, ηοοοΓΐη9 Βοΐΐβτάε, Ι&ΙτΙβΒάε, 

οΐββίε βηά βγβΗοΙΙε εΗοαΙά Ηβ εο οοπείταοίβά βηά βΙΙβοΗβά Ιο ΙΗβ 
Ηαΐΐ ΙΗβΙ ιη αεβ αρ Ιο άβεχ 9 η Ιοβάε, ΙΗβ νβ1βΓΐΐ9ΐι1 1η1β9τ11γ ο£ ΙΗβ 
ογβ £1 ντίΐΐ ηοΐ Ηβ ΙπιρΒίτοά. Πβεΐ9η Ιοβάε βηά βηγ άΐτεοΐιοηβΐ 
Ιιιηΐΐβΐΐοηε βεεαιηβά εΗοαΙά Ηβ Ιΐείβά ιη ΙΗβ ογβ £1 ορβΓβΙίης ιηβηαβ) 

6.2 ΑηοΗοΓίης 

6 . 2.1 ΗΙ 9 Η ερββά ογβ£1 εΗοαΙά Ηβ ρτονίάβά νχΐΗ β! Ιββδί οηβ βηοΗοτ νΙΙΗ 
Ιΐε ΒεβοοίΒίβά σ&ΗΙβ ογ οβΠΙβ βηά κβτρ βηά ιηθβηβ ο£ Γβοονβτγ. Ενβτγ 
ογβ£1 εΗοαΙά Ηβ ρτονίάβά νΐ!Η βάβςαβίβ βηά εβ£β Μββηε £ογ Γβ1βΒε1η9 
ΙΗβ βηοΗοτ, Ιΐε οβΗΙβ βηά νβτρ. 

6.2.2 Οοοά βη9ΐηββΓΐη9 ρτβοΐΐοβ εΗοαΙά Ηβ £ο!1οντβά 1η ΐΗβ άβεχ9Ρ ο£ βηγ 
βηοΐοεβά ερβοβ οοη1β1η1π9 ΐΗβ βηοΗοτ τβοονβτγ β^οΐρπίθηΐ Ιο βηεατβ 
ΙΗβΐ ρβτεοηε αε1η9 ΙΗβ β^ΐρπιβηΐ βΓβ ηοΐ Ρ α ^ τίελ. Ρβτΐΐοαίβτ 
οβτβ εΗοαΙά Ηβ Ιβλβη νιΙΗ ΙΠβ ηοββηε ο£ βοοβεε Ιο εαοΗ ερβοβε, ΙΗβ 
κβΙΧνβγε, ΙΗβ ΙΙΙαπιΙηΒΐΙοη βηά ρτοΐβοϋοη £τοπι ΗΗβ οβΗΙβ βηά ΐΗβ 
τβοονβ τγ ιηβοΙιΙηβΓγ. 

6.2.3 Αάβςαβίβ βτ τ&η 9 βιηβηΐ 8 εΗοαΙά 1>θ ρτονχάβά £ογ 1νο-Η3γ νοιοβ 
οοΐϊΐτηαηΐοβίΐοη Ηβίνββη ΙΗβ ορβτβ11η9 οοπιρβΓίιηβηΙ βηά ρβτεοηε βηςβ 9 βά 
1η άτορρ1η9/ νβΐ9^1η9 ογ Γβ1ββε1η9 Ιΐιβ Βηοΐιοτ. 

6.2.4 ΤΗβ βηο1ιθΓΐη9 βτΓβη 9 βηιβηΐ 8 εΗοαΙά 1>β εαοΒ ΙΒβΙ βηγ εατίβοβε Β9&1πε 
μΙιΙοΗ ΙΗβ οβΒΙβ ιηβγ αΗβ£β (£ογ βχβτηρίβ, Ιιβνεβ ριρββ βηά Ιιαίΐ 
οΒεΙπιαΙιοπε) βτβ άβεΐ 9 ηβά Ιο ρτβνβηΐ 11ιβ αβΒΙβ £γοπ 1 >Θΐη9 άΒπ\Β9 β( ^ 
βηά £οα1βά. Αάβ9«3ΐβ ΒΓΓβη 9 βιηβηΐ 6 εϊιοιιΐά 1>β ρτονίάβά Ιο εβοατβ Ι&β 
βηοΙιΟΓ αηάβτ βΐΐ ορθΓβϋοηβΙ οοηάιΐχοηδ. 

6.2.5 ΤΗβ ατβ£1 εΗοιιΙά Ηβ ρτοΐβοίβά εο βε Ιο ιηΙηΙιηίΕβ ΙΗβ ροεείΗΙΙϋγ ο£ 

ΙΗβ βποΗογ &ηά οβΗΙβ άβιη&9ΐη9 ΙΗβ είΓαοΙιΐΓβ άατιης ηοητιβΐ ορβΓβΙΙοη. 

6.3 Τοκ1η9 

6.3.1 Αάβ 9 «β 1 β βΓΓ 3 η 9 ©πιβηΐ 6 εΗοαΙά Ηβ ρτονιάβά Ιο βηβΗΙβ ΙΗβ ογ&£1 Ιο Ηβ 
Ιονβά 1η ΙΗβ νοτεί ιηίβηάβά οοηάΐΐΐοηε. ' ΜΗθγθ 1ονβ9β ίε 130 £γοπ 
πιοΓβ ΙΗβη οηβ ροχηΐ β εαχΙβΗΙβ Ητίάΐβ εΗοιιΙά Ηβ ρΓονχάβά- 

6.3.2 ΤΗβ 10Η1Π9 βγ ΓΒΠ9βιηβη1ε εΗοαΙά Ηβ εααΗ ΐΗβ! βηγ εαΓίβοβε Β93ΐπε1 
ντΗΙοΗ ΙΗβ 1ον1η9 οβΗΙβ πιβγ οΗβ£β (£ογ βχβιηρίβ, £βΐΓΐββάε)/ 1ε ο£ 
εα££1αχβη1 Γβάιαε Ιο ρΓβνβη! ΐΗβ οβΗΙβ Ηβιη9 άβπΐΒ 9 βά νΗβη αηάβτ Ιοβά. 
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6.3.3 Τΐιβ ηβχίιηιιπι ρβππίεεί&ΐβ ερββά β£ ντίιϊοΐι £1ιβ οτβίΐ: η»εγ 1>β Ιιοκβά εΙιοα1<3 

&β ΐηοΐαάβά ΐη £ΐιβ ορβΓ»»:ϊη9 ιηβηυβί. 

6.4 ΒΦΓΕΪ1ΪΡ9 

6.4.1 ΜΗβΓβ ηβοβεεβΓγ, εαΙί,Β&Ιβ £βΐΓΐβΒάε, ΙιΐΙιΐε βηά ιποογΙικι τορβε εΐιοαίά 
1 )β ρτονίάβά. 

6.4.2 Αάβςαβΐβ 6*:οΓβ9 β ερ&οβ £ογ πιοοτίπ^ Ιίηβδ δΐιοιιΐά 1>β ρτονχάΘά βχχοΥι 
ΐΐιβΐ; £1ιβγ »γθ ΓβΒάΙΙγ βνβϋΒ&Ιθ βηά εβοατβά β9 β ^ ηδί: 

Γβ1»^.1νβ νίηά ερββόε &ηά 3θοβ1βΓβΙ:ίοη5 νΙιίοΗ ιηβγ £>β βχρβΓίβηοβά. 
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ΐΗΑΡΤΕΚ 7 - ΡΙΚΕ 5ΑΕΕΤΥ 
ΡΑΚΤ Α - ΟΕΝΕΚΑΕ 


7.1 ΟβηβΓβΙ ΓβαηΐΓβπιβηίΒ 

7.1.1 ΤΙιβ £ο11οκίη9 Ιχβεϊο ρΓΐηοΐρΙβε ηηάβτίβγ £ϊιβ ρτονΐεΐοηε ΐη ίΐχίε 
οΙιβρίβΓ βηά βΓβ βιη1>οάΐβά ίΐιβτβίη βε βρρΓορτΐβίβ, Ϊιβνΐη9 Γβ9 βΓ< ^ *-° 
ί;Ηβ οβίβ9θτγ ο£ οΓβ£ί βηά ίΗβ ροίβηίΐβΐ £χγθ ΗβζβΓά ΐηνοίνβά: 


7.1.2 


.1 πιβΐηίβηβηοβ ο£ £Ηβ ιηβΐη £αηοίΐοηε βηά εβ£βίγ εγείβιπε ο£ £Αβ 
θΓβ£ί, ΐηο1αάΐη9 ρτοριιίεΐοη βηά οοπΙγοΙ, £ΐτβ άβίβοίΐοη, 
βΙβΓΓηε βηά βχίΐη9ϋΐε1ιΐη9 οβρβϋΐΐίίγ ο£ αηβ££βοίβά ερβοβε, 
β££βτ £ΐτβ ΐη βηγ οηβ οοιτιρβΓίπιβηΙ: οη βοβτά; 

.2 άΐνίείοη ο£ ίΐιβ ρβεεβη9βΓ βοοοιηιηοάβίΐοη βτββ £ογ οβίβ9θ Γ Υ ® 
θΓβ££. 1η εαοίχ β νβγ ί&βί ί&β οοοαρβηίε ο£ βηγ οοπιρβΓίιηβηί 
βεοβρβ ίο βη βΐίβτηβίΐνβ εβ£β βτββ ογ οοιηρβΓίιηβηΙ ΐη οβεβ ο 
£ΐτβ; 

.3 ειΛάϊνΐεΐοη ο£ ίΐιβ οτβ£ί &γ £ΐΓβ-Γβεΐείΐη9 ϋοαηάβΓίβε; 

.4 Γβείτΐοίβά αεβ ο£ οοπ»1>αβίΐΙ>1β π>βίβΓΪβ1ε βηά ιηβίβΓΪβΙε 
9 βηβΓβ£ΐη 9 επιοΐιβ βηά ίοχΐο 9 38 ® 5 * η β £ΐτβ; 

.5 άβίβοίΐοη, οοηίβΐηιηβηί βηά βχίΐηοίΐοη ο£ βηγ £ΐτβ ΐη £Ηβ ερβοβ 
ο£ 0 ΓΪ 9 Ϊη? 

.6 ρΓΟίβοίΐοη ο£ ιηββηε ο£ βεοβρβ βηά βοοβεε £ογ £ΐτβ £ΐ9&»:ΐη9> ® η<1 

.7 ίπιιηβάΐβίβ βνβΐΐβ&ΐΐΐίγ ο£ £ΪΓβ-βχίΐη9«Ϊ8ΐιΐη9 βρρίΐβηοβε. 

ΤΙιβ Γβςηΐτβιηβη^β ΐη ίΐιΐε οΐιβρίβτ βΓβ &βεβά οη ίΗβ £ο11ο**ΐη9 

οοηάΐίΐοηε» 


.1 


.2 


. 3 


.4 


ΗΗβΓβ β £ΐτβ ΐε άβίβοίβά, ίΐιβ οτβντ ΐπιιηβάΐβίβΐγ ραί3 ΐηίο 
βοίΐοη ίΚβ £ΪΓβ-£Ϊ9ΐ»£·ΐ η 9 ρΓοοβάαΓβε, ΐη£οπηβ £1ιβ ί)βεβ ροτί 
ο£ ίΗβ βοοΐάβηί βηά ρΓβρβΓβε £ογ ί&β βεοβρβ ο£ ρβεεβη 9 βΓε ίο 
βΐίβτηβίΐνβ εβ£β βΓββ ογ οοιηρβΓίιηβηί, ογ, ΐ£ ηβοβεεβΓγ, £ογ 
ίΗβ βνβοηβίΐοη ο£ ρβεεβη 9 βΓε. 

ΤΙιβ ηεβ ο£ £αβ1 νΐίΗ β £1βεΗροΐηί &β1ον* 43°0 ΐε ηοί 
Γβοοπνηβηάβά. ΗονβνβΓ, £αβ1 νΐίΗ β ΙοπβΓ £1βεΗροΐηί, *>αί ηοί 
ΙοκβΓ ίΗβη 35*0, ιηβγ Ηβ χιεβά ΐη 9® 8 ί«ΓΪ>ΐηβε οηΐγ εοΗίβοί ίο 
οοιηρίΐβηοβ *ΐίΗ ίΗβ ρΓονΐεΐοηε ερβοΐΓΐβά ΐη 7.5.1 ίο 7.5.6. 


ΤΗβ Γβρβΐ γ βηά ιηβΐηίβηβηοβ ο£ ίΐιβ οτβ£<: ΐε οβΓΓΪβά οαί ΐ® 
βοοοτάβηοβ κΐίΗ ίΗβ Γβ 9 «ΪΓβπ»βηίε 9 1νβη ίη ο^Ρ^ 618 18 βηά 9 
ο£ ίΗΐε Οοάβ. 


ηοΐοεβά ερβοβε εαοΗ βε οίηβιηβε, άΐεοοίΗβςηβ 8 , βηά εΐιηΐΙβΓ 
ρβοβε βΓβ ηοί. ρβπηΐίίβά. ΗβίτβεΗιηβηί Ιΐοείε νΐιΐοϊι άο ηοί 
οηίβΐη οοο1ΐη9 £βοΐ1ΐίΐβε νΐίΗ βχροεβά Ηββίΐη9 εαΓίβοβε ιηβγ 
β ρβπηΐίίβά. Οβίΐβγε, ΐ£ £ΐίίβά, εΐιοηΐά 1>β ΐη £α11 
οπιρίΐβηοβ νίΐίΗ οΐιβρίβτ ΙΙ-2 ο£ ίΐιβ Οοηνβηίΐοη. 
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.5 Οειη9βΓοαδ 9°°άε πιβγ ο^πτιβά ριτονίάβά £ΐιβ Γβίβνβηΐ; 

ρτονΐεΐοηε ο£ Γβ9η1β£ΐοηδ ΙΙ-2/53 βηά 54 ο£ £ϊιβ (Ιοηνβη^ΐοη βτβ 
οοπφΐιβά νί££ι. 

.6 Ρ»556η9βΓ βοοβδδ £ο νβίιΐοΐβ δρβοβδ 5.ε ρΓοίιίΙιίΐβά άαΓΪΠ9 £1>β 

νογ39© βχοβρ£ κίιβη βοοοπϊρβηίβά £>γ β ΟΓβντ ϊηβΠϊ1>βΓ Γβδροηδί&ΐβ 
£ογ £ιγθ β 3 £β£γ. Οηΐγ βαΙ-ϊιοΓίζβά ατβν ιηβιιά>βΓε εΐιοαίά 5β 
ρβπηΐ££βά £ο βη£βι* οβγ 9° ερ^οβδ βί: δββ. 


7.2 Ρ<;£ΐηίΕίΡΡδ 

7.2.1 "ΡΪΓβ-Γ6ΒΪβΙ:ΐη9 «ϊίνΐείοηε" &Γβ ίιΡοεβ άΐνΐεΐοηε ίοπηβά Ργ 1 >η1)ιΡ6β<38 

βηά άβολε νάιίοΐι οοπιρίγ νιΙ:1ι £1ιβ £ο11ον/ιη9: 

.1 - ΤΗθγ εΗοαΙά 1>β οοηε£.πιο£βά ο£ ηοη~οοπιί)ηε £ί|61β ογ £ΐΓ6-Γβ5£·Γΐο£ίη9 

πβ<:θγ 1&16 νάιιοΐι 1>γ 1ηδα1β1:ίοη ογ ιηϊιβΓβηΙ; £ΐΓβ~Γβδ1δ£ΐη9 
ρτορβΓΐιβδ 83£ΐδ£γ £*ιβ Γβ^ί Γβηκβη£δ ο£ 7.2.1.2 *:ο 7-2.1.6. 

.2 Τ&βγ είιοιιΐά £>β δυΐΐβ&ΐγ ε£ι££βηβά. 

.3 Τίιβγ εΐιοαίά 6β βο οοηε^ΓαοΙιβά 35 £ο £>β οβρβ&ΐβ ο£ ρτβνβη£ιη9 

£1ιβ ρ356β9 β °£ επιολβ 3η(5 £1βιηβ ιιρ £ο £1ιβ βη<3 ο£ ϊΛίβ 
3ρρΓρρΓΐ3£β £ιγθ ρΓθ£βα£ίοπ £ΐιηβ - 

.4 ΜΗθγθ Γβςυιτβά, £Ηβγ εΐιουΐά Ηΐ3ίη£.3ίη 1οβά-οβΓΓγΐη9 

οβρβΜΙΙΐΙβε αρ £ο £ίιβ βηά ο£ ΐ*ιβ βρρΓορΓίβΐβ £ΐτβ ρΓθ£βο£ΐοη 
£ίιηβ. 

.5 Τΐιβγ εΗοαΙά Ηβνβ (ιΐιβπηβΐ ρΓορβΓΐΐβδ εαοΐι £Ηβ£ £1ιβ βνθΓβ 9 β 
£βπιρβΓ 3 £αΓβ οη £*ιβ ιιηβχροεβά ειάβ κϋΐ ηο£ τίεβ ιπογθ £&βη 
139 β Ο β£>ονβ £ϊιβ 0Γί9Ϊη3ΐ ΐβΐϊΐρβΓβΐαΓβ, ηοτ νϋΐ £1ιβ 
£βπιρβΓ3£αΓβ, β£ βηγ οηβ ροχη£, ίηο1υάίη9 βηγ }ο1ηΙ:, τίεβ πκ>Γβ 
£ίιβη 180°€ βΐιονβ £ΐιβ οτ^ΐηβΐ ΐβιηρβΓΒΐιΐΓβ άαΓΐΠ9 
&ρ ρΓορτχβ£β £χΓβ ρΓθ£θθ£ΐο η £ίιη β - 

.6 Α £ββ£ ίη βοοοΓάβηοβ νι£*ι £ΐιβ £βε£ ρτοοβάιΐΓβε £ογ 3 ρτο£ο£γρβ 
Ραΐλϊιββά βηά άβολ ε&οαίά £>β Γβςηιτβά £ο βηεαΓβ ΐίιβΐ; π\ββ£ε 
£ϊιβ Β&ονβ Γβ 9 ηΐΓβΠϊβη£δ. 

7.2.2 "Γχ Γβ-ΓβδΐΓ1ο£ΐη9 ΓηβΐβΓΧΒίε" βτβ £1 ιο5θ πιβ^βΓίβΙε νΐιίοΐι Ιιβνβ 

ρτορβΓίιΙβΒ οοΓηρ1γιη9 ντί£1ι £1ιβ εΙ-ΒηάβΓάδ άβνβίορβά 1>γ £1 ιθ 

0 Γ 9 βηίζβΙ:ιοη* νι£1ι ιβερβο£ £ο £ίιβ £ο11ονίίη9ί 

.1 £Ηθγ είιοαίά Ιιβνβ Ιον £ΐ3χηβ-ερΓθβά ο1ΐ3Γ3θΙ:βΓίβ£ιαδ; 

.2 1ιηΐ£ ΙιββΙ: £1υχ/ άαβ Γθ9 θΓ<31 οί ΐ9 η: ^ ί: ^ οη 

ο£ £αΓηι£αΓβ 1η £Ηβ αοπιρβΓίιηβηΙ:; 

.3 11πιί<:βά τβ£β ο£ Ηββ£ Γβίββδβ, άηβ Γβ9»Γ<1 £>βιη9 ρβχά £ο £1ιβ 
γ 1 5 )ς 0 £ ερτββά ο£ £ΐΓβ <:ο βη βά^βοβηί: οοιηρβΓ£ιηβη£.; βηά 

.4 9 βδ βηά ειηο^β εΐιοαίά ηο£ 3ϋβ βιηΐ£:1:βά ίη £ΐιβ£ οοαίά 

Ιΐθ ά3η9βΓθΐιε £ο ££ιβ οοοαρ3η£ε ο£ ^Ιιβ 0Γβ££· 


Λ 


δΐβηάβτάδ είιοαίά 1)β £ατ£ΐιβΓ άβνβίορβά 1>γ £ίιβ θΓ9»η1*β£ίοη. 
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7.2.3 "Ι,οοβΐ £1 γθ μ , £&β εΐβηάβΓάε £ογ οοπ\ρ1ΐ9ηοβ νίΐίι 7.2.2.2 βτβ £ο 1 >θ 

άβνβίορβά &γ ΐίιβ 0 Γ 9 βη 1 ζβ£ΐοη* βε βρρϋοβίίΐβ £ο εατίβοβ πιβ^βΓΐβΙδ οη 
ϋυΐλΐιββάδ, νβΐΐ, βηά οβϋαικϊ 1 ιη 1 η 9 δ ιηο1αά1η9 ευρροΓΐίηςϊ 

5ΐ:Γΐιο£αΓβ βε οοηεχάβτβά ηβοβεεβΓγ. 

7.2.4 "Νοη-αοπάηιεΐΐ&ΐβ ιηβΐβΓίβΙ" ίε β πιβΐβΓΧβΙ ντίιΐοΐι ηβιΐϊιβΓ £>υΓηε ηοτ 

9 ΐνβε ο££ £1βπιπϊβΙ)1β νβροιίΓε 1η εα££χο1βη£: £ογ εβ1ί-ί9 η ^^^ οη 

ντίιβη Ιιββΐβά ίο βρρτοχ1ιηΒ*:β1γ 750 β 0, ΐάιχε 1>β1η9 άβΐβπηίηβά £ο £ίιβ 
εΒ£ΐε£βοΙ:1οη ο£ £Ηβ Α<3χηιηϊεΙ:ΓΒ^ιοη 1>γ βη βεΐββΐ ϊβΐιβά ΐιβεί; 
ρτοοβάιΐΓβ. ** Αηγ οΐΙιβΓ ιηβΐβΓίβΙ 1ε 9 οοπιΙ>\ιβϊ:χ1>1β ΓηβΐβΓΐβΙ. 

7.2.5 ”Α εΓβηάβτά £1τβ £βε£° 1ε οηβ ιη κΜοΙι ερβοίπιβηε ο£ £1ιβ Γβίβνβηί: 
ΙιιιΙλΗββάδ, άβολε ογ οΐΙιβΓ οοηδΐπιοΐΐοηε βτβ βχροεβά ϊη 9 £βεΐ; 

£ατηβοβ 1>γ ερβο!£ΐβά £ββ<: ιηβίιΐιοά βοοοΓάίη9 £ο ^Ηβ δ^βηάβΓάδ*** 
άβνβίορβά &γ Γίιβ θΓ9&η1ζ9<:1οη. 

7.2.6 ΜΙιθγθ ίϊ\ο κοτάδ "εΐββΐ ογ οΉιβγ βςαΐνβίβηΐ ιηβΐβΓίβΙ" οοοιιγ, 
"β 9 ηίνβ 1 βη*: πτΒίΒΓί&Ι” ιηββηε βηγ ηοη-οοιη&αεΐ:1λ>1β ικβΙιβΓΧβΙ νίιχοΗ, 1>γ 
1ίεβ1£ ογ άαβ ίο Ιηεαίβΐιιοη ρτονίάβά, Ιιβε είιηιοίαΓ&Ι βηά χηΙ:β9Γΐ^ϊ 
ρΓορβΓ^ιβε β 9 ηιν 9 ΐβη<: ίο ε£.ββ1 β£. £ϊιβ βηά ο£ £1ιβ βρρίίοβ&ΐβ βχροευΓβ 
£ο ΓΗβ εΐβηάβτά £ΐτβ £βε1: (β·9·* Βΐιιηιίηίυπι βΐΐογ νχ£1ι βρρΓορτίβ^β 
Ιηευίβΐχοη). 

7.2.7 Μ Ιίθκ £1βπιβ-ερΓβ9ά" Γηββηε ΐϊιβί: ΐΗβ εαΓ£βοβ ΐΐιαε άβδΟΓί&βά νϋΐ 
βάβ< 2 θβΙ;β 1 γ Γβε^Γίοί: £1 ιθ ερτββά ο£ £1βπιβ, £1ι1ε 1>β1η9 άβΐβπηίηβά 5γ 
βη βε£βΙ>11εΙιβά £βε£ ρτοοβάιΐΓβ**** άβνβίορβά ϊ>γ £Ηβ θΓ9βη1ζ9*:1οη. 

7.2.8 Μ 8πκ>λβ-£ΐ9* 1 - Μ ογ "οβρβ&ΐβ ο£ ρτβνβη*:χη9 ρβδεβ 9 β ο£ επιολβ" π\ββηε 
^Η&(: β άΐνίεΐοη ιηαάβ ο£ ηοη-οοπ»1>ιΐδ1:1ΐ3ΐβ ογ £ΐΓβ-ιβεΙ:Γ ιο!:1η9 
ΜβίβΓίβΙε 1ε οβρβΜβ ο£ ρτβνβηΓΐη9 £ϊιβ ρ9δδ99β ο£ επιολβ. 

7.3 ΟΙβεεΙίΙοβΕίοη ο£ 5Ρίΐ£ £_.ϋ&£ 

7.3.1 Γογ £Ηβ ρυτροεβε ο£ ο1βεε1£ΐοβ*:1οη ο£ ερβοβ ιιεβ 1η βοοοΓάβηοβ νχΐϊι 

£ 1 Γβ ϊιβζβτά τίελε, £&β £ο11ονιη9 9 ΓΟα Ρ^ η 9 εΗοηΙά βρρίγ: 

.1 Η ΑΓβ95 ο£ ιηβ^ΟΓ £ΐτβ ΙΐΒζβΓά" ΓβίβΓΓβά £ο χη ΐβ&ίβε 7.4-1 βηά 
7.4-2 5γ Α/ χηοΐιιάβ Γίιβ £ο11ον1η9 ερβοβε: 


* ΚβΓβτ Ι,ο Γαΐΐ εοβίβ τοοιη £ΐτβ Ιιβεί: βάορ!:βά 1>γ Ιη^βΓηβ^ιοηβΙ θΓ 9 &ηιζβ£χοη 
£ογ δΙ,βηάβΓάΙζβ^Ιοη (180) 1?γ 150 9705 βηά Πτβ £βεΙ: - Γββοί:1οη ίο £ΐΓβ - 
Γβ£.β ο£ ΗββΙ: Γβίββεβ £τοιη 1>ιι11ά1η9 ρτοάαο^ε βάορΐβά 1>γ 150 1)γ 150 5660. 

** Εβ£βΓ 1.0 £1ιβ Ιπ\ρΓονβά ΓβοοιηίηβηάβΙ:1οη οη <:βεΙ: ιηβΙ:1ιοά £ογ 9 αβ ϋ^Υ^ η< ? 
ιηβΓίηβ οοηεί:ΓΐιοΙ:1οη ιηβΐβΓίβΙβ βε ηοη-οοπι1>η5ί:χ1)1β βάορίιβά ϊ>γ 
0Γ9&η1ζβ£.1οη 1>γ Γβεο1ιι1.1οη Α.472(ΧΙΙ). 

λλλ Κβ£βΓ 1:ο ί:ϊΐθ Ηβοοιπίηβηάβΐιΐοη οη χιτ»ρΓονβά £χτβ 1:βεί: ρτοοβάαΓβε £ογ μ Α”, 

**Β μ βηά 'Τ" οίβεε άΐνχείοηε, βάορ^βά 1>γ θΓ9&ηχζβ1:ιοη 1 >Υ Γβεοΐιιίιΐοη 

Α.754(18) . 

**** Εβ£βτ £ο 1:1ιβ Κβοοιηίηβηάβ^ΐοη οη ΐίηρΓονβά £ΐΓβ ί:θβ<: ρΓοοβάιΐΓβε £ογ ειΐΓ£βοβ 
£1βπ*ηβ1)111<:γ ο£ ^αίλΐιββά, οβχ11η9 βηά άβαλ £1ηιεΗ ιηβ^βΓίβΙε βάορΐβά 1>γ 
θΓ9βη1ζβΙ:1οη 5γ ΓβεοΙαΓχοη Α.653(16). 
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ΜβοΒΙηβΓγ ερβοβε ^ 

- Ορβη νβήΤοϊθ ερβοβ8 

- Ί>ρβββε οοη^βχηίη9 άβη9βΓουε 9 00( ^ 5 

δρβοΐβΐ οβ£β 9 θΓγ ερβΒββ 

δΒοτβ —τοοπιε οοη£β1ηιη9 £1βπ\πιβΒΐΘ Ιΐςαιάε 

.2 "Ατββε ο£ ιηοάβΓβΐβ £1 γθ ΒβζβΓά'· ΓβίβΓΓβά £ο ίη £βΒ1βε 7.4-1 
βηά 7.4-2 Βγ Β, Ιηβίαάβ £Ββ £ο11ονΐη9 ερβοβε: 

ΑαχϋιβΓγ ϋΐβοΒΙηβτγ ερβοβε, βε άβ£ιηβά ίη 1.4.3 

- Βοηά εέοΓβε βοηΙ:β1η1η9 ρΆοΚΆςβά ΒβνβΓ&9 βε νίΒΒ βΙβοΒοΙ 
οοηΒβηΙ: ηο£ βχοββά1η9 24% Βγ νοίιιιηβ 

^ΤΒ\^ βαοοίηιηοάβΒχοηδ 
δβτνίοβ ερβοβε 

.3 ν Α γ β βε ο£ ΓηΙηοΓ £1τβ Ββζβτά" Γβ£βΓΓβά £ο 1η ΙιβΒίβε 7.4-1 βηά 

7.4-2 Βγ χηοΐυάβ £Ββ £ο11ον*1η9 ερβοβε: 

Ααχίΐ^βςγ. ιηβοΒχηβΓγ ερβοβε, βε άβ£χηβά ίη 1.4.4 

- 0βΓ9θ ερβο βε. 

Γαβί Ιβη Κ οοπιρβΓΒίηβηΒε 
ΡαΒϋο ερβοβε 

- Τβηλέ*/ νόχάε βηά βτββδ ο£ ΙχΒΒΐβ ογ ηο £ΐτβ ΓΐεΚ 


.4 "ΟοηΒιτοΙ βΒβΒίοηε" ΓβίβΓΓβά Βο χη ΒβΒΙββ 7.4-1 βηά 7.4-2 Βγ Ό, 
βε άβ£1ηβά 1η 1,4.13. 


"ΕνβουβΒίοη εΒβΒίοηδ βηά βχΒβτηβΙ βεοβρβ τοαΒβε” ΓβΙβΓΓβά Βο 
1η ΒβΒΙβε 7.4-1 βηά 7.4-2 Βγ Ε, ίηοΐαάβ ΒΒβ £ο11ονιη9 βΓββε: 


ΕχΒβτηβΙ εΒβίΓε βηά ορβη άβ ο*ε αεβά £ογ βεοηρβ ιτοαΒββ 
Μιιε Βθγ ε £ ΒΐίΙοηε^^^ΐΒ —βηά^β χ Ββ γ ηβ 1 

Ορβη ρΓΟίΏβηβάβε Ιοπηίης 11£βΒοβΒ 

βηά ίΐ£βΓβ£Β βτηΒ^ΓΚβΒίοη βηά -Ιοκτβχτΐηφ εΒβΒίοηε 
ΤΒβ ΟΓβΓΒ'β εχάβ Βο ΒΒβ νβΒβτϋηβ 1η ΒΒ© Ι^ΒΒβεΒ εββ9θ1η9 
οοηάίΒΙοη, ειΓρβι:έΒΓΐιοΒαΓβ Βηά άβολΒοαεβ εΐάβε εΐΒαβΒβά 
Ββίον βηά ^ά5^βηΕ~£ο^Ηβ ΙιΒβΓβΒΒ'ε βηά βνβοαβΒίοη εΐΐάβ'ε 
βπιΒΒΓλβΒΐόη βτβββ 


"Ορβη ερβοβε" ΓβΒβΓΓβά Βο χη ΒβΒΙβε 7.4-1 Βηά 7.4-2 Βγ Γ, 
ίηοΐαάβ ΒΒβ £ο11ονιη9 βΓββε: 


Ορβη ερβοβε ΙοοβΒίοηε οΒΒβτ ΒΒβη βνβοαβΒίοη εΒβΒίοηε βηά 
βχΒβτηβΙ βεοβρβ ΓοαΒβε βηά οοπΒγο! δΒβΒιοηε. 
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Τβϋΐβ 7.4-1 

δτκυοτυκΑΕ γικε ρκοτεοτιον τιμεε γοκ 

δΕΡΑΗΑΤΙΝΟ ΒυΕΚΗΕΑϋδ ΑΝϋ ϋΕΟΚδ 
ΟΓ ΡΑδδΕΝΟΕΚ ΟΒΑΕΤ 
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Τβ&ΐβ 7.4-2 

δτκυ<;τυκΑΕ γικε ρκοτεοτιον τιμεε γοκ 
δΕΡΑΚΑΤΙΝΟ ΒϋΕΚΗΕΑΟδ ΑΝΟ ϋΕΟΚδ 
ΟΡ ΟΑΚΟΟ ΟΚΑΓΤ 
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ΤΗθ £χ9ιλγθ 6 οη βί£Ηβτ είάθ ο£ £1ιβ άίΒ9οηβ1 ϋηβ ΓβρτβεβηΙ: £1ιβ Γβ^ιχίΓβά 
δ^ΓαοίιΐΓβΙ £ίτβ ρΓθ£βοί;ίοη Ιιίιηβ £ογ £1ιβ ρτο*;βοΙ:ίοη εγείιβπι οη Ιιϊιβ Γβίβνβηΐ: είάθ 
ο£ £1ΐθ άίνίβίοη. 


1 Τΐιβ ηρρβτ είάβ ο£ £Ηβ άβολε ο£ ερβαί&Ι 03ΐβ90Γγ ερβοβε ηββά ηοί: ί>β 



2 νΠιβΓΘ βά^ΒΟβη*: ερβοβε βτβ ίη £1ιβ εβιηβ βΙρ&Β&βΐίοβΙ οβ£β 9 θΓγ βηά 3 ηο£β 2 
βρρβθτε, 3 ϋηΐλΐιββά ογ άβολ £>β£νββη ειιοίι ερ 30 βε ηββά ηοΐ: ί>β £ίΙ;*:βά ί£ 
άββπιβά αηηβοβεε&τγ £>γ £1 ιθ ΑάπιίηίεΐΓΒίιίοη. £ογ βχβπιρίβ, β βυΐλίιββά ηββά 
ηοΐ; 1>β Γβς^ίτβά ϋβ£κββη £κο β^ΟΓβ-ΓΟοπιε. Α βιιΐλίΐθβά ίε, ΙιοντβνβΓ, 

Γβ 9 ^ΐΓβά &β£Ηββη β ιηβοΙιίηβΓγ ερβοβ βηά 3 ερβοχβΐ οβΐβςοτγ ερβαβ βνβη 
ί,ίιοικ^Η 1>οΙ:1ί ερβοβε βτβ ίη 1:ίιβ εβπιβ 03^β90Γγ. 

3 Νο βΐΓαοΐιΐΓβΙ £ίτβ ρτοΐβοΐίοη Γβς^ΐτβπιβηΐιε, Ηονβνβτ, ειπολβ-ΐίςΗί: 
ηοη-οοη1)αε<:ίΙ)1β ογ £ίΓβ-ΓβεΙ:Γίο1:ίη9 ιη3ΐ;βΓί3ΐ ίε ΓβςυΐΓβά. 

4 ΟοηίίΓοΙ δΐιβίίοηδ νάιχοΗ βτβ βίεο βαχίΙί&Γγ ΓηβοΙιίηβΓγ ερβοβε ε&οιιΐά ββ 
ρτονχάβά κί1:1ι 30 πιίη δ£ηιο*:ΐΛΓβ1 £χτβ ρτοΙ;θο*;ίοη. 

5 ΤίιβΓβ βτβ ηο ερβοίβΐ ΓβςιιίΓβπιβηΐε £ογ ΓηβΙιβΓίβΙ ογ ίη£β9Γί£γ ο£ 1>ο«ηάβΓίβε 
νΗβτβ οηΐγ β άβείι Βρρββτε ίη £ίιβ £&1>1βε. 

6 Τΐιβ £ίτβ ρΓΟί,βοΙιίοη £ίπΐθ ίβ 0 ιηίη βηά £ϊιβ £ίπιβ £ογ ρτβνβηΐιχοη ο£ ρβεεβςβ 
ο£ εΓπολβ βηά £1βπΐ6 ίβ 30 ιηίη 38 άβ£βπηίηθά 13γ £1ιβ £ΐΓε£. 30 ιηχη ο£ £Ηβ 
βίιβηάβΓά £ίτβ ΙβκΙ:. 


7 ΜΗβη 8£ββ1 οοηβΙ:Γαο*:ίοη ίβ αεβά, £ί Γβ-Γβείε*:ίη 9 άίνίείοηε ηββά ηο£ οοπιρίγ 
ηχ<:*ι 7.2.1.5. 


8 


Η&βη βίββΐ οοηδί:Γαο£ίοη ίε υεβά, £χΓβ-Γβείε*:ίη 9 άίνίείοηδ βά^βοβηΐ: Ιιο 
νοίά ερβοβε ηββά ηοΐ: οοπιρίγ ντίΐιΐι 7.2.1.5. 
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7.4.1 


Μβίη δ^Γυο^υΓβ 


7.4.1.1 ΤΙι© Γβ<3αΐΓβϊηβη1:5 ββίοντ βρρίγ £ο &11 ογβ££ ΧΓΓβερβαΐίν© ο£ 
οοηεΐπιοΐίοη ιηβίβΓίβΙ. Ήιβ β£πια*;ιΐΓ&1 £χγ© ρΓοΐβοΐίοη ΐίτηβε 
£ογ εβρβΓ3<:ίη9 βαίλΐιββάε βηά άβολε εϊιοιιΐά &β ίη βοοοτάβηο© κίΐίι 
Ϊ.&&166 7.4-1 βηά 7.4-2, βηά £1ιβ βΙηιοΐαΓβΙ £ίτ© ρΓο£©ο!:ίοη ίίηββ βγ© 
&11 ϋβεβά οη ρΓονίάίη9 ρΓοΙ,βοΙίοη £ογ β ρβτίοά ο£ 60 ιηίη ββ ΓβίβΓΓβά 
£ο ίη 4.8.1. Ι£ βηγ οΐ&βτ ΙβεεβΓ 8*:Γυοί:αΓβ1 £χγ© ρτοΐβοΐίοη ΐίιηβ ΐδ 
άβίβπηίηβά £ογ οβΐ;β 9 θΓγ α ογβ££ Βηά οβγ 90 ογβ£ 1: βγ 4.8.1, 1:1ιβη 
ΐίιηβδ 9* νβη 1>β1ονί ίη 7.4.2.2 βηά 7.4.2.3 πιβγ 1>β βτηβηάβά ρτο-Γβ^Β. 

Ιη ηο οβε© δΐιοαίά £ϊιβ είιπιοΙιαΓβΙ £ίτβ ρτοί:βοΙ:ίοη ΐίιηβ β© Ιβεε ΐΐιβη 
30 πιίη. 

7.4.1.2 Ιη αεχη9 £.Β&1βε 7.4-1 βηά 7.4-2, ι£ εΐιοαίά 1>β ηο£βά £1ιβ*: ίιΐιβ £ί*:1β 
ο£ ©βο& αβ£β 9 θΓγ ίε χηΐβηάβά £ο &β ΐγρίοβΐ ΓβΐΙιβΓ £Η&η ΓβεΐΓίοΐβά. 
Γογ άθ£θΓπι1η1η9 ΐ:1ιβ βρρΓορτίβ*:© £ίτβ ίη£©9Γί£γ Βΐ&ηάβΓάδ £ο 1>© 
βρρίίβά 1:ο &οαηάβΓί©β 1>βΙ:νβθη βά^ΒΟβηΐ: ερβοβε, νίιβΓβ ΐΙιβΓβ ίβ άοιι&Ι; 
βδ 1:ο £Ηθ1γ οίβδδίΐχοβΐίοη £ογ £Ιιθ ραΓροεβ ο£ ΐΐιχε εβοΐίοη, ΐίιβγ 
εΐιοαίά ί>© 1;Γββ*:βά βδ βρβοβε ντίΐιΐιίη £1ιβ Γβίβνβηί: οβ£©9θΓγ Ηβνίη9 £1ιβ 
ιηοεί: δίτίχ^βηΐ: βοηηάβΓγ Γβ^ίΓβπιβηΙ:. 

7.4.1.3 Τϊιβ Ιιαίΐ, βαρβΓΒΐΓαοΐαΓ©, 8 {:γ\ιο£λιγβ 1 ϋυΐλϋββάβ, άβολδ, άβολϊιουεβε 
Βηά ρί 11 βγ δ είιοιιΐά 5© οοηδΐΓαοΙιβά ο£ βρρτονβά ηοη-οοιηί>ηε1:χί>1 © 
ΓηβΐβΓίβΙδ ΗΒν1η9 ΒάβςαβΙ:© βΐΓαοΐιΐΓβΙ ρΓορβΓΐίβε. ΤΗ© αε© ο£ οΐίιβΓ 
£ίΓβ-ΓββΙ:ΓίοΙ:ίη9 ιτιβ*:© γ!^£^Μ βγ^ί>**«ρβ 

Γ©ςα1 Γθίπέη^^οΓ^ίΗιε οΣιβρΕβΓ βγ© οοπιρίίθά ^11:Ιι-*(1ηα1αά1η9 » £©β£ 
ρτοοβάαΓβ, άβνβίορβά ϊ>γ £ίιβ Ο^βηίζβΐχοη*, £ογ --βίΓαοξμΓβΙ^βίΓβηφΗι 
ο£ οοπιροβίΐββ β£ ©Ιβνβΐβά ίβιηρβΓ&^νΐΓ©©) . 

7.4.2 ΓίΓβ-Γβ8ΪβΙ:ίη9 άίνίβίοηβ 

7.4.2.1 Λγθβ 8 ο£ πιβ^ογ βηά ιηοάβΓΒΐ:© £χγ© Ιιβζ&Γά είιοαίά 5© βηοΐοεβά I>γ 

ίΐΓβ-Γβε1εΙ:ίη9 άΐνίεΐοηδ ορπιρ1γ1η9 νίί:Ιι Ι:1 ιθ Γ© 9 ΒΐΓβιηβηί :8 σ£ 7.2.1 
©κοβρί: νΐιβτβ ί:1ιβ οΓηΐββίοη ο£ βηγ εαοΐι άΐνχείοη νιοαίά ηοΐ: β££©ο<: £Ηβ 
εβΓβ^γ ο£ 1:Ιιβ ογβ£1:. ΤΙιβδβ Γ© 9 ΒΐΓβπιβηΐ:δ ηββά ηο£ βρρίγ £;ο 1 :^ 08 © 
ρβΓΐβ ο£ <:1ιβ ΒϊΐΓυοΙ:αΓβ χη οοη^βοΐ: νί!:}ι νβ1:βΓ βΐ: 1:1ιβ 1χ9&£νβί9^£ 
οοηάί^ίοη, ΙχιιΙι άα© Γ© 9 »Γά βίιοαίά !?© 9ί νβη β££βο<: οί 

<:βιηρθΓ 3 <:αΓβ ο£ Ηυΐΐ ίη οοη^βοΐ; νίΙ:Ιι νβΙιβΓ βηά &θβ*: ίΐΓΒηδίθΓ £τοιη βηγ 
υηίηβα1βΙ:βά βΐπιοΐηΓβ ίη οοη^βοΐ. κί<:Η νβί:βΓ ί:ο ίηειιΐΒί:βά ε^Γαο^ατ© 
&1)ονβ £1ιβ νβίιβΓ. 


7.4.2.2 ΓίΓβ-Γ©βίεΙ:ίη9 ί)α1)ί1ιβΒάε Βηά άβολε εΐαοαίά ί)β οοηδΙ:Γαο£;βά ^ο ΓβείΒΐ: 
βχρο8ΐΐΓ© Εο ί:1ιβ Β^βηάΒΓά £χγθ 1:βδΙ: £ογ β ρβτίοά οί 30 ιηχη £ογ βγ©β 8 
ο£ ιηοάβτβί:© £ίτ© ΙιβζβΓά βηά 60 ιηχη £ογ ΒΓββε ο£ ιηβ^ογ £χγ© ΙιβζβΓάΒ 
©χοβρί: βε ρτονίάβά χη 7.4.1.1. 

7.4.2.3 Μβίη Ιοβά-οβττγίη9 8ί:ηχοί:αΓβε νίΐιϊιχη πιβ^ογ βηά πιοάβΓΒ*:© £ιγ© Ιιβζβτά 
ΒΓβΒΒ Βϊΐοαίά ί)β 3ΓΓΒΠ9βά Ιο άίδΐΓί1)\ιί:β Ιοβά 5110 Ϊ 1 Ιΐΐΐβΐ ^ΪΙβΓβ νίίΐΐ 1>β 

ηο οοΐίβρεβ ο£ £: 1 ιβ οοηβΐπιαΐίοη ο£ 1 : 1 α© Ιιαίΐ βηά βαρβΓεΐηιοΐιΐΓβ κΐιβη 
ίί: ίβ ©χροεβά ί.ο £ιγθ £ογ ^Ιιβ ΒρρΓορΓΧβί:© £ιγ© ρτο!:βοΙ:χοη ί:ίπ>β. ΤΗ© 
1οβά-03ΓΓγίη9 βΙ:πιο£.ιΐΓβ εΐιοιιΐά βΙβο οοιτιρίγ κχΐιΐι £.1ιβ Γ© 9 νιΪΓβιη©ηί :8 ο£ 

7.4 · 2.4 βηά 7.4.2.5. 


Βίβηάβτάδ είιοαίά ί>© άβνβίορβά 1>γ £.1ιβ θΓ9&ηίζ3ί:ίοη. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8033 


7.4.2.4 Ιί ί*ιβ είΓαοίιΐΓββ ερβοίίίβά ίη 7.4.2.3 βγ© ιηβάθ οί βίαιπίηίιυη βΐΐογ 
£ίιβΧΓ ίηδίβΐΐβίίοη βΐιοαίά 5β δαοΐι ίϊιβί ίΗβ ίβΓηρβΓβίιΐΓβ οί ίΗβ οογ© 
άοβε ηοί Γίεβ π>ογ© ίίιβη 200°0 β&ον© ίϊιβ Βτη&χβηί ίβπιρβΓβίυΓβ ίη 
βοοοΓά&ηοβ νίίΗ ίΗ© ίίηηβδ ίη 7.4.1.1 βηά 7.4.2,2. 


7.4.2.5 Ιί ί*ιβ είΓυοίιΐΓθβ ερβοίίίβά ίη 7.4.2.3 βγ© ιηβάβ οί οοιτι&υεί ί&ΐβ 
πΐΒίθΓίβΙ/ ίίιβίΓ ίηβαΐβίίοη δΐιοαίά 1>β εηοίι ίΐιβί ίϊιβίΓ ίβπιρβΓ&ίυΓβε 
κίΐΐ ηοί γ ίββ ίο β Ιβνβΐ κΐιβτβ άβίβΓίοΓβίίοη οί ίΗβ οοηείταοίίοη 
νίΐΐ οοοατ άαΓΐη9 ί&β βχροεατβ ίο ίϊιβ οοπιροδίίβ είβηάΒΓά ίίτβ ίβεί 
άβνβίορβά &γ ί&β 0Γ9»ηίζΒίχοη ίο εαοΐι βη βχίβηί ίίιβί ί&β 
Ιοβά-οβΓτγχη9 οβρβ&ίΐίίγ, ίη βοοοτάβηο© ντίίΐι ίϊιβ ίχιηβδ ίη 7.4.1.1 
βηά 7.4.2.3/ κι 11 ίβ ίπφβίΓβά. 

7.4. 2.6 ΤΗβ οοηβίταοίίοη οί βΐΐ άοοτβ/ Βηά άοοτ ίΓβπιββ ίη ίίΓβ-Γβείβίίης 
άίνίδίοηε, *#ΐίΗ ί&β Γηββηδ οί δβοαΓίη^ ίίιβΓη νάιβη οΐοδβά, εΐιοηΐά 
ρτονίάβ Γβείείβηοβ ίο ί ί γ β βδ ντβΐΐ βδ ίο ίϊιβ ρβδδβςβ οί επιοί:© βηά 
ίίβιηβ β^αίν&ίβηί ίο ίΐιβί οί ίΗβ βηυτΙιβΒάδ ίη ντίιίοϊι ίΗβγ βτβ 
είίαβίβά. ΜβίβΓίΧ9^ί άοοτε οί δίββΐ ηββά ηοί ίβ ίηεαίβίβά. ΑΙβο, 
νάιβτβ β ίίΓβ-'Γβδίδίίης άίνίείοη ίε ρβηβίτβίβά ϊ>γ ρίρβε, άηοίε, 
οοηίτοίε, βΙθοίΓίαβΙ οβ&ίβε ογ ίοτ οίΐιβτ ραΓροδβε, βγΓ βη^βπιβηίε βηά 
ηβοβεεβΓγ ίβείίη9 εϊιοαίά ί>© ιηβάβ ίο βηβιΐΓβ ίΐιβί ίϊιβ ίίτβ-Γβείείίη9 
χηίβ9Γΐίγ οί ίϊιβ άίνίδίοη ίε ηοί ίιτιρβίΓβά. 


7.4.3 Κβείτίοίβά αεβ οί οοιη1>α8ίϋ>1β ϊηβίβΓίβΙδ 


7.4.3.1 Α11 6βρβΓΒίίη9 άίνίδίοηε, οβί1ίη9δ ογ 1ίηίη9δ ίί ηοί β 

ίίτβ-Γβδίείίη9 άίνίείοη, εϊιοαίά 5β οί ηοη-οοΓηϊ)α8ίίΙ>ΐ6 ογ 
ίίΓβ-ΓθδίΓίοίίη9 π»βίβΓΧ&1ε. 

7.4.3.2 ΗϊιβΓβ ίηεαίβίίοη ίε χηείβΐίβά ίη βΐ'βΒδ ίη νΐιίοΐι ίί οοηΐά οοιηβ 
χηίο οοηίβοί κίίΐι βηγ ίΙβιηιηΒ&Ιβ ίΐιιίάδ ογ ίΐιβίτ νεροατε, ίίβ 
εαΓίΒΟβ εϊιοαίά ϊ>β ίιηρβΓϊηβΒ&Ιβ ίο εαοϊι ίίβιηπιβίίΐβ ίΐαίάε ογ νεροαΓδ. 
ΤΗβ βχροεβά εητίΒαβε οί νβροαΓ 1 >βγγ ίβΓδ βηά Βάίιβείνβε ιΐδβά ίη 
οοη^αηοίίοη κχίΐι ίηεαίβίίοη ιηβίβΓίΒΐβ εΐιοηΐά ^ενβ Ιοντ ίΐΒτηβ-ερΓβΒά 

οίΐΒΓβοίβΓίεί ίοε. 

7. 4.3.3 ΓατηίίηΓβ βηά ίαΓηίείιίη96 ίη ρα!>1ίο ερβοβε Βηά οτβντ ΒοαοιτιιηοάΒί ίοη* 
εΐιοαίά οοιηρίγ κχίϊι ίΐιβ ίο11ονίη9 δίΒηάΒΓάε: 

.1 β 11 οβεβ ίυΓηιίιΐΓθ ίε οοηδίταοίβά βηίίτβΐγ οί βρριονβά 

ηοη-οοιη&αείί&ΐβ ογ ίίΓβ-ΓβδίΓίοίίη9 πΐΒίοτίβΙε, βχοορί ί&Βί β 
οοιη5α6ίί1>1β νβηββτ νίίΐι β οβΙοΓίίία νΒΐυ© ηοί θχα©βάίη9 
45 Μά/πι 2 ιηβγ 1>β νιεθά οη ίΐι© ©χροεθά δηΓίΒΟ© οί ειιαϊι ΒΓίίοΙβε; 

.2 βΐΐ οίΚβΓ ίιίΓηίίιΐΓ© εαοΐι εε οΙαείΓεΛ δοίβε βηά ίβ!>1©δ ίε 

οοηδίηιοίβά νχίΐι ίτβιηβδ οί ηοη-οοηι^αδίίί)1β ογ ίχτβ-ΓβδίΓίοίχη9 
ιηΒίβΓΧΒΐβ; 

.3 βΐΐ άΓβρβΓίβε, οαΓίβίηε βηά οίΐιβτ ειΐδρβηάβά ίβχίίΐβ πιβίβΓίΒίε 
Ιιβνβ ςαΒίχίίβε οί Γβδίείβηοβ ίο ίίιβ ρΓθρΒ9^ίίοη οί ίΐβπιβ ίη 
&οοοΓά&ηοβ νιίΗ δίβηάβΓάδ Λ άβνβίορβά 1>γ ίΐιβ θΓ 9 βηίζβίίοη; 


ΚβίβΓ ίο ίΐιβ ΚβοοιηιηβηάΒίίοη οη ίβεί πιβίΐιοά ίοτ άβίβηηίηχη 9 ί^ β ΓβδίείΒΐιοβ 
ίο ίίβιηβ οί νθΓίίοβΙΙγ δαρροτίβά ίβχίίίβε βηά ίίΐιηδ, βάορίβά ίγ ίΗβ 
0 Γ 9 βηίζβίχοη 1 >γ Γβεοΐιιίίοη Α. 471 (ΧΙΙ)# βηά βτηβηάιηβηίε ίο ίΐιβ 
Γθοοπνηβηάβίίοη Βάορίβά γ Γβεοίνιίίοη Α. 563 ( 14 ). 
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.4 βΐΐ ιιρίιοΙείβΓβά ίιίΓηίίαΓβ Ιχββ ς[α&1ίί:ίβ5 οί Γβεΐείβηαβ Ιο ίίιβ 
ί 9 ηίίίοη βηά ρΓορβ9βίίόη οί ίΐβτηβ ίη βοοοΓάΒηοβ κίίίι 
6ί&ηάβΓάε* άβνβίορβά 1>γ ίίιβ θΓ9βηίζβίίοη; 

.5 βΐΐ 1>βάάίη9 οοιηροηβηίε οοπιρίγ νίίΐι ίίιβ είβηάβΓάε** άβνβίορβά 
1>γ ίίιβ 0Γ9βηίζβίίοη; βηά 

.6 βΐΐ άβο^ ίίηίβίι πιβίβΓίβΙβ οοπφΐγ νίίΐι ί&β βίβηάβτάε*** 
άβνβίορβά ϊ>γ ίΐιβ 0 Γ 9 βηίζβίίοη. 

7.4.3.4 ΤΗβ £ο11οντιη9 εατίβοβε εΐιοαίά, βδ β πιίηίπιιιιη είβηάβτά 1)6 οοηδίπιοίβά 
οί ιηβίθΓίβΙε Η&νίη9 Ιοντ ίΙβτηβ-ερΓββά αΙιβΓβοίβΓίείίοε: 

• 1 βχροεβά εατίβοβε ίη οοΓΓίάοτδ βηά είβίΓΗΒγ βηαΙοειίΓβε, βηά οί 

βαΙλίιβΒάδ, ντβΐΐ βηά οβί1χη9 1 ίηίη 9 ε ίη βΐΐ βοοοπιπιοάβίίοη βηά 
δθΓνίαβ ερβοββ βηά οοηίτοί είβίχοηε; 

• 2 οοηβββίβά ογ ίηβοοββείΐίΐβ ερβοβδ χη βοοοιηιηοάβίίοη, δβτνίοβ 

ερβοβε βηά οοηίτοί είβίίοηε. 

7.4.3.5 Αηγ ίΐιβπηβΐ βηά βοουείχο ίηεαίβίίοη ηβίβΓίβΙ, ίί ηοί ίη βοίηρίίβηοβ 

, νίίΐι 7.2.1 ογ 7.2.2, εΐιουΐά ί)β οί ηοη-οοιη&ιιβίί&ΐβ ιηβίβΓίβΙ. 


7.4.3.6 ΜβίβΓίβΙε νχεβά ίη ίΐιβ ΟΓβίί, νίιβη βχροεβά ίο ίίτβ, εΐιοαίά ηοί βπιίί 

ειηο)εθ ογ ίοχίο ς&εβκ ίη ίΐιβί αοιχίά 1>β άβη 9 βΓοαε ίο Ηαπιβηδ 

βε άβίβπηίηβά ίη ίβείε οί β είβηάβΓά άβνβίορβά 5γ ίΐιβ 0Γ9^ηίζβίίοη. 

7.4* 3.7 νοίά αοπιρβΓίπιβηί ε, νάιβτβ Ιοκ άβηείίγ οοΐϊΐ&αείί&ΐβ ΐΏβίβΓχβΙε βτβ ιΐδβά 

ίο ρτονίάβ βαογβηογ, είιοαίά ί>β ρτοίβοίβά ίτοιη βά^βοβηί ίίτβ ίιβζβΓά 
βΓββε &γ ίχΓθ-ΓβείεΙ:ίη9 άίνίείοηε, ίη βοαοΓάβηοβ νίίΗ ίβ&ίβε 7.4~1' 
βηά 7.4-2. Αίεο, ίΐιβ ερβοβ βηά οΙοεαΓβε ίο ίί εΗοαΙά 1>β 9 δβ ' : ^9 11 ^ 

&ιιί ίί: είιουΐά 1>β νβηίίΐβίβά ίο βίιηοερΗθΓβ. 

7 .4. 3.8 Ιη βοπιρ&Γίιηβηίδ νάιβτβ 6ΓηοΚίη9 ίε βΐΐονβά, εαίί&ϋΐβ ηοη-οοιη&αδίί&ΐβ 

βεΗ οοηίβίηβτβ είιοαίά &β ρτονίάβά. Ιη οοιηρΒΓίιηβηίβ ντίιβΓβ βιηο)ίίη9 ίε 
ηοί βΐΐοκβά, βάβςαβίβ ηοίίαββ είιοιιΐά ί)β άίερίβγβά. 


* ΚβίβΓ ίο ίϊιβ ΚβοοιηηιβηάΒίχοη οη ίίτβ ίβεί ρτοοβάαΓβε ίοτ αρ&οΙείβΓβά 
ίιιτηίίαΓθ, βάορίβά ί>γ ίΐιβ θΓ 9 βηχ^βί.ίοη 5γ Γβεο1αΙ:ίοη Α.652(16). 

** ΚβίβΓ <:ο ίΗβ ΚβοοπιιηΘηάΒίιίοη οη ίίτβ ί:βε! ρΓΟΟβάαΓβε ίοτ ί9ηί*:3Μ1ίίγ οί 
1>βάάχη9 οοιηροηβηΐιε, βάορίβά &γ 1:Κβ θΓ 9 &ηί 2 βΙ:ίοη 1>γ τβεοΐαίιίοη Α. 688 (17). 

*** ΚβίβΓ ίο ίίιβ ΚβοοΓηηιβηάβίίοη οη ίιηρτονβά ί5τβ ίββί ρτοοβάαΓβε ίοτ εχιτίβοβ 
£1βπνηβ1>ί 1ίίγ οί 5α1)ι1ιββά, οβί1ίη9 βηά άβοΚ ίίηίβΐι ιηΒίβΓίβΙε, βάορίβά 1>γ 
ί&β 0Γ9βηίζβίίοη Ιχγ τβεοΐαίίοη Α. 653 (16) βηά ίίιβ ΚβοοπίΓηβηάβίίοη οη ίίτβ 
ίββί ρτοοβάαΓβε ίοτ Ι9ηίίβ1)ί1ίίγ οί ρτίιηβΓγ άβολ οονβΓίη9ε/ βάορίβά ί)γ 
ίΐιβ 0Γ9βηί2βίίοη 1)γ Γβεοΐαίίοη Α. 687(16). 
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7.4.3.9 Τηβ βχΐιβυεί: 9 β8 ρίρββ εΗοαΙά &β ΒΓΓβη 9 βά εο ΐΐιβΐ: £1ιβ τχελ ο£ £ίτβ 
1β λβρί: £ο β πιίηίιηιιπι· Το ίΗίε β££βοΙ:, £1ιβ βχίιβαεί; εγδ£.βΓη ε&οαίά ί>β 
ίηδίιΐβΐιβά Βηά βΐΐ ΐ&β οοπιρΒΓίχηβηΙΐδ Βηά ε(:Γαοΐ:ιΐΓβε νάιχοΙι βτβ 
οοη^ί^νιοαε ντί£.}ι £&© βχϊιβιιεί: δγεΐβιη, ογ ί,ίιοδβ κΐιίοΐι ιηβγ 1>β β££βο£βά 
£>γ ίηοτββδβά £βπιρβΓβΙ:ιΐΓβδ οβαεβά 1>γ νβδΐβ 9 βΒβδ ίη ηοπηβΐ ορβτβΐίοη 
ογ ίη βη βΓηβΓ 9 βηογ, βίιοαίά &β οοηεΐταοΐβά ο£ ηοη-οοπ\ 1 >\ΐ 5 *:ί& 1 β 
ηβίοτίβΐ ογ 1>θ εΐιίβΐάβά βηά ίηεαίβΐβά νχϊ:Η ηοη-οοπι&ιΐδΐχ&ΐβ ιηβΐβΓίβΙ 
£ο ρτοΐβοί: £γοπ\ Ηίςΐι ΐβπιρβΓβΐιΐΓβε * 

7.4.3.10 ΤΙιβ άβδΐ 9 η βηά βΓΓβη 9 βιηβη£. ο£ £1ιβ βχίιβιΐδί: ιηβηχ£ο1ά3 ογ ρίρβε εΐιοαίά 
ίοβ ειιοίι βε £ο βηευΓβ £.1ιβ εβ£β άίβο1ΐΒΓ9β ο£ βχΐιβιΐδΐ: 9 δεβΒ · 


7.4.4 


λΓΓβη9βιηβη^ 


7.4.4.1 Ιη^θτηβΐ εΐβίτνβγβ κΙιίοΗ ββτνβ πϊογθ Εϊιβη ^ ο η 

εΐιοιιΐά 1>β βηοΐοεβά βΐ: βΐΐ Ιβνβίε »τίί:1ι βΓηολβ-1:ί9Η£. άίνίδίοηε ο£ 
ηοη-οοιηΐηΐδΐιί&ΐβ ογ £ί Γβ-ΓβεΙ;Γίο1:χη9 ιπβΐτβΓί&ΐβ, βηά ν*ιβτβ οηΐγ £νο 
άβολε βΓβ εβτνβά, εαοΗ βηοΐοδυτββ βΐιοαίά 5β ρτονίάβά οη ^βΐ: ΙββεΕ. οηβ 
,ΐβ νβΐ. δΐβίΓνβγβ ιηβγ ί>β £χ££βά ίη £1 ιθ ορβη ϊη β ριι&ΐίο ερβοβ, 
ρτονίάβά £1ιβγ Ιχβ κΗοΙΙγ νχΐϊιίη εαοΐι ραί>1ίο δρβοβ. 


7.4.4.2 1*ί£<: ΐτοηλε είιοαίά £>β δο £ί££βά βε £ο ρτβνβη!: £ίιβ ρβδεβ9 β ο£ επιολβ 
βηά £1βτηβ £γοπι οηβ άβολ £ο βηοΐϊιβτ βηά δΐιοιιΐά 1>β ρτονίάβά κίΐΐι Γηββηε 
ο£ ο1οδίη9 εο βδ £ο ρβΓπιίϊ: £ίιβ οοηΐτοί ο£ άτβυ^ΐι*: βηά ειηολβ. 

7.4.4.3 Ιη βοοοπυηοάβ^ίοη βηά εβΓνίοβ ερβοβε, οοηΐτοί εΐβΐίοηε, οοΓΓχάοτε βηά 
εΐΒΧΓντβγβ βϊγ ερβοβε βηοΐοεβά 5βίιχηά οβί 1 χη 9 ε, ρβηβ11ΐη9 ογ 1ίηίη9ε 
δΗοαΙά &β εαί£α1>1γ άίνίάβά βγ οΐοεβ £ί££ίη9 άτβιι^*: ε£ορδ ηο£ ηιοτβ 
£Ηβη 14 πι βρβΓί. 

7.5 ΓμΙ. &ηά ρΕΕεγ ίΙ &τηΓΏ&Μ Ε £1ν* 3ί< ? Ε &η Κδ & η ά δγ&ΕΒ.πΐδ 

7.5.1 Τβηλε οοη£βίηίη9 £ιιβ1 βηά οΗιβτ £1βπιιηβ1>1β £1αίάδ β&οαίά 1>β εβρβτβίιβά 
£τοιη ρββεβη9θΓ # οτβν^ βηά ϋβ99 & 9 β οοηιρβΓίχηβη^β ϊ^γ νβροαΓ-ρτοο£ 
βηοΙοεηΓβε ογ οο££βΓάβπΐ8 κΗίοΙι βτβ εαί!:β1>1γ νβη^ίΐβ^βά βηά άτβίηβά. 

7.5.2 Γαβί οίΐ ί:βηλδ δΐιοαίά ηοΐ: 1>β Ιοοβ^βά ίη ογ οοηί:χ 9 ηο\λ 8 £ο ιηβ^οΓ £ίτβ 
Ηβζβτά βτββδ · Ηοκβνβτ, £1βιηιηβ1)1β £1αίάδ ο£ β ΙΙβεΚροίηί: ηοΐ: Ιβεδ 
ί:Ηβη 60 β 0 πιβγ 1>β 1οοβί:βά κίΙ:1ιίη εαοΐι βτββδ ρτονίάβά £Ηβ ^βηλε βτβ 
ιηβάβ ο£ ε1:ββ1 ογ οΐ&βτ βςαίνβίβηΐ: πτβίβΓίβΙ. 

7.5.3 Ενβτγ οίΐ £ιιβ1 ρίρβ νΐιίοΐι, ί£ άβπιβ 9 €ά, ντοαίά βΐΐον οίΐ 1:ο ββοβρβ 
£γοπι β 6ϊ:θΓβ9β, 86(:ϋ1η9 ογ άβίΐγ εβΓνίοβ £βηλ εΗοαΙά 1>β £ί£1:βά 
νίί:Η β οοολ ογ νβίνβ άΐΓβο£1γ οη \Λιβ £βηλ αβρβ51β ο£ 1>βίη9 οΐοεβά 
£γοι« β ροεί^ίοη οα^δίάβ 1:Ηβ ερβοβ οοηοβτηβά ίη <:Ηβ βνβηΐ: ο£ β ίίτβ 
οοουΓτίη9 ίη Ήιβ ερβοβ ίη νΗίοΙι εαοΐι £βηλε βτβ βί^υβίβά. 

7.5.4 Ρίρβε, νβίνβε βηά οοαρ1ίη9ε οοηνβγίη9 £1βχηηϊβΙ>1θ £1ιιίάε εϊιοαίά 1>β ο£ 
8£ββ1 ογ εαοΗ β1£βΓηβί:ίνβ πιβ^οτίβΐ εβί;ίδ£βο1:οΓγ £ο β ε£.βηάβΓά Α / ίη 
Γβερβοί: ο£ ε^Γβη9^^ βηά £ίτβ ίηί:β9 Γ ί^Υ ^βνίη9 Γ©9βΓά £.ο ^ίιβ 


Κβ£θΓ £ο Οτιίάβΐίηβδ £ογ π\βΙ:θΓίβ1ε ο£Ηβτ £.1ιβη 5ί:ββ1 £ογ ρίρβε βάορίίθά 1»γ 
£1ιβ 0Γ9βηίζβΙ:χοη 1»γ Γβ&ο1α(:χοη Α. 753(18), 
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εβτνίοβ ρτβεεαΓβ βηά ίΗβ ερβοβε ίη κίιίοΐι ίίιβγ βτβ ίηείβΐΐβά. 
ΜΗβΓβνβΓ ρΓβοίχοβΜβ/ ίίιβ αεβ οί ί1βχί*>1β ρίρβε είιοαίά 1>β βνοίάβά. 

7.5.5 Ρίρβε , νβίνβε βηά οοαρίΐη^δ οοηνβγίη9 ίΐβπνηββΐβ ίΐαίάε είιοαίά ί>β 

&ΓΓΛΠ 9 βά βε ίβτ ίτοπι Ιιοί εατίβοβε ογ βίτ ίηίβΐίβε οί βης^ηβ 
ίηείβΐΐβίίοηε # βίβοίτίοβΐ βρρίίβηοβε βηά οίίιβΓ ροίβηίίβΐ εοατοβε οί 
ί 9 ηίίίοη βε ίε ρΓβοίίοβίίΙβ βηά 5β Ιοοβίβά ογ είιίβΐάβά εο ίίιβί ίίιβ 
Ιίλβίίίιοοά οί ίΐυιά ΙββΚβφ 6 οοιηίη^ ίηίο οοηίβοί νίίΐι εαοίι εοατοβε οί 
ί 9 ηίίίοη ίε λβρί ίο β πτίηίιηαπι· 

7·5·6 Γιιβΐ ντίίϊι β ίίβείιροίηί ΐ3β1οκ 35 β Ο είιοαίά ηοί 1>β αεβά. Ιη βνβτγ 

οτβίί ίη ντίιίοίι ίαβί νίίίι β ίίβείιροίηί ίβίον* 43 β 0 ίε αεβά, ίίιβ 
βτΓβη9βπιβηίβ £ογ ίίιβ είθΓΒ9β, άίείΓΐ&αίίοη βηά αίϋίζβίίοη οί ίίιβ 
ίαβί είιοαίά ίβ εαοίι ίίιβί, ίιβνίη9 Γβ 9 »Γά ίο ί&β ΗβζβΓά οί ίίτβ βηά 
βχρίοείοη νίιίοίι ίίιβ ιιεβ οί εαοίι ίαβί ιηβγ βηίβίΐ, ίίιβ εβίβίγ οί ίΗβ 
οτβίί βηά οί ρθΓεοηε οη ίοβΓά ίε ρτβεβτνβά. Τίιβ βττβη9βπιβηίε είιοαίά 
οοπιρίγ, ίη βάάίίίοη ίο ίίιβ Γβ^αίτβπιβηίε οί 7.5.1 ίο 7.5.5, νίίίι ίίιβ 
ίο11ονίη9 ρΓονίείοηει 

.1 ίβηλε ί ο γ ίίιβ είοτβ 9 β βαοίι ίαβί είιοαίά &β Ιοοβίβά οαίείάβ 
βηγ πιβοΙιίηβΓγ ερβοβ βηά βί β άίείβηοβ οί ηοί Ιβεε ίίιβη 760 ιηπι 
ίη&οβτά ί γ οπι ίίιβ είιβίΐ είάβ βηά ίοίίθ!Τ» ρ1βίίη9, βηά ίτοπι άβοίεε 
βηά ΙιαΙΙεΙιβΒάε; 

.2 βΓΓβη9βπιβηίβ είιοαίά ί)β πιβάβ ίο ρτβνβηί ονβτρΓββεαΓβ ίη βηγ 

ίαβί ίβη* ογ ίη βηγ ρβτί οί ίίιβ οίΐ ίαβί βγείβπι, ίηο1αάίη9 ίΗβ 
ίί11ίη9 ρίρβε. Αηγ Γβΐίβί νβίνβε βηά βίτ ογ ονβτίΐοντ ρίρβε 
είιοαίά άίεοϊΐ3Γ9β ^ο 3 ροεί^ίοη ντΓιίοΙι, ίη ί.1ιβ ορίηίοη οί ίΗβ 
Αάιηίηίε^Γ&^ίοη/ ίε εβίβ; 

«3 £1ιθ ερηοβε ίη κΐιίοίι ίυβί Ιιαηλε 3Γβ 1οοβ(:βά εΐιουΐά 1>β 

ιηβοίι&ηίο&ΙΙγ νβη<:ίΐ3ΐ:βά ιιείη9 βχΐιβαεί: ί&ηε ρτονίάίη9 ηοΐ: Ιβεε 
1:1ιαη είχ βίτ οΙιβη 9 ββ ρβτ ΙιοαΓ. Τίιβ ίβηε είιοιιΐά 1)β εαοΗ &ε ίο 
βνοίά ίΐιβ ροβείΙ>ί1ίίγ οί ί 9 ηίίίοη οί ίΐ3ΐηπΐ3ΐ>1β 9® ε β ^ Γ 
ιηίχίαΓβε* 8αίίβ1»1β κίτβ πιβείι 9 α&Γ( ^ β είιοαίά &β ίίίίβά ονβτ 
ίηΐβί βηά οαίΐβί νβηίίΐηίίοη ορβηίη 9 δ. Τΐιβ οαίΐβίε ίοτ εαοΗ 
βχΐι&αείε εΗοαΙά &β άίεο1ΐ3Γ9βά ίο β ροείίίοη νΐιίοΐι, ίη ίΗβ 
ορίηίοη οί ίΐιβ ΑάιπίηίείΓβίίοη, ίε εβίβ. *Νο διηο^^^η9 , εί 9 πε 
είιοαίά 1»β ροείβά βί ίΐχβ βηίΓβηοβε ίο εααΐι ερβοβε; 

.4 ββτίΐιβά βΙβοίτΙοΒΐ άίείτίΙ)αίίοη εγείβΓηε είιοαίά ηοί ίβ αεβά^ 
νίίΐι ίΐιβ βχοβρίίοη οί ββτίΐιβά ίηίτίηείοηΐΐγ εβίβ αίτααίίε; 

• 5 εαίίβίΐβ οθΓίίίίβά εβίβ ίγρβ* θΐβοίτιοβΐ β9αίρϊηβηί είιοαίά ί>β 
αεβά ίη βΐΐ ερβοβε νάιβτβ ίαβί 1ββ)ε39 β οοαίά οοοατ ίηο1αάίη9 
νβηίχΐβίίοη εγείβπι. Οηΐγ βίβοίτΐοβΐ β^αίρπιβηί βηά ίίίίίηςε 
βεεβηίίβΐ ίοτ ορβτβίίοηβΐ ρατροεβε είιοαίά 1>β ίίίίβά ίη εαοίι 
ερβοβε; 


* 


Κβίβτ ίο ίΐιβ Κβοοιηπιβηάβίίοηε ραΐ^ΐίεΐιβά ίγ ίΐιβ Ιηίβτηβίίοηβΐ Εΐβοίτοίβοϊιηίοβΐ 
Οοπνηίεείοη βηά/ ίη ρβΓίίοαΙβΓ, ραί)1ίοβίίοη 92 - Εΐβοίτίοβΐ ίηείβΐΐβίχοηε ίη 

εΐιίρε · 
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.6 β £ίχβά νβρουτ άβ£βο£ίοη εγεΐβιη ε&οαίά 1>β ίηεΐβΐίβά ίη ββοΗ 
ερβοβ ΐ&τοαςφ νΐιίοΐι £αβ1 Ιχηβε ρβεε, *τχ£ΐι βίβπηδ ρτονίάβά βΐ: 
£Ιιβ οοη£ίηαοηε1γ ιηβηηβά οοηΐτοί ε£β£ίοη; 

.7 βνβτγ £ιιβ1 £βηλ εΗοαΙά, νΐιβτβ ηβοβεεβτγ, 1>β ρτονίάβά >τιΙ:Η 
•'ββνββΐΐε' 1 ογ 9 α ^£ βΓε νίιίοΐι νοαίά αβίιοΐι βηγ £ηβ1 νΜοϊι γπ βγ 
Ιββλ £γοπι εαοίι £βηλ ; 

• 8 εβ£β βηά β££ίοίβηί: ιηββηε ο£ βεοβΓ<:βίηίη9 £&β βιηουηΐ: ο£ £υβ1 

οοηίβίηβά ίη βηγ £βηλ είιουΐά &β ρτονίάβά. δοαηάχη9 ρίρβε 
εΐιοαίά ηο£ £βΓΓηίηβ£.6 ίη βηγ ερβοβ νάιβτβ £.1ιβ Γΐε)ε ο£ ί 9 ηί£.ίοη 
ο£ ερί11&9 6 £γοπι £Ηβ εοαηάίη9 ρίρβ ιηί9&£ βΓίεβ. Ιη ρητΐιοαΙβΓ, 
£Ηβγ εΐιοαίά ηο£ ΐβπηίηβίιβ ίη ρβεεβη 9 βΓ ογ ΟΓβντ ερβοβε. Τίιβ 
αεβ ο£ 9 &υ 9 6 9^ Βε5βδ ρτοΐιίϋίίβά- 0£ΗβΓ ιηββηε ο£ 
βεοβΓ(:βίηίη9 £1ιβ βιηοαηΐ ο£ £αβ1 οοη^βίηβά ίη βηγ £βηλ ιηβγ 5β 
ρβπηί££βά ί£ ευοΗ ιηββηε άο ηο£ Γβ9ηίΓβ ρβηβΐΓβΐίοη £>β1οντ ί:Ιχβ 
£ορ ο£ Ιίιβ £βηΚ, Βηά ρΓονχάίη9 ΐΙιβίΓ £βί1αΓβ ογ ονβΓ£χ!1ίη9 ο£ 
ί:Κβ £βη)ε ντίΐΐ ηο£ ρβπηίί. £Ηβ Γβίββεβ ο£ £αβ1; 

• 9 άι*Γίη9 ί>αη1εθΓίη9 ορβτβΐίοηε ηο ρβεεθΠ 9 βΓ εϊιοαίά 1>β οη βοβτά 

£1\β ογβ££ ογ ίη £&β νίοίηίΐγ ο£ £ίιβ ϊ>αηλβΓΐη9 δΐβΐίοη, βηά 
βάβς[ηβ£β Ήο 5π\ο)ιίη9' βηά ’Νο Νβ):βά 1 *ί 9 &£δ* εί 9 ηε είιοαίά 1>β 
ροεΐβά. νβεεβ1-£ο-εΗθΓβ £αβ1 οοηηβοΐίοηε εΐιοαίά 1>β ο£ οΐοεβά 
£γρβ βηά ειιί£β1>1γ ςνοχχηάβά άιΐΓΐη9 £>αηλβΓίη9 ορβΓβΐχοηε/ 

.10 £Ιιβ ρτονίείοη ο£ £ίτβ άβ£βο£χοη βηά βχ£ίη9ηίείιχη9 εγεΐβπιε ίη 
ερβοβε κϊιβΓβ ηοη-χη£©9Γ&1 £υβ1 £βηλε βτβ 1οοβ£βά εΐιοαίά 1>β ίη 
βοοοτάβηοβ κί£Η ρβΓβ9Γβρ1ΐΒ 7.7.1 £.ο 7.7.4; βηά 

.11 Γβ£αβ11ίη9 ο£ £1ιβ ογβ£ϊ εΐιοαίά 1»β άοηβ βί: £1ιβ βρρΓονβά 

Γθ£αβ11ίη9 £βαί1ί£ίβε, άβίιβίίβά ίη <:ϊχβ τοαΐβ ορβτβΐιίοηβΐ 
τηβηαβί, β£ νΐιίοΐι £*ιβ £ο11ονχη9 £ίτβ βρρίίβηαβε βΓβ ρτονίάβά: 

# 11.1 β εαί£β61θ £οβιη βρρΙίοβ^ΟΓ εγείιβΓη αοηείβ<:ίη9 ο£ π\οηί£οΓ8 

βηά £οβπι ιηβ)είη9 ^ΓβηοΙι ρίρβε οβρβ&ΐβ ο£ άθ1ίνβΓίη9 £οβη 
βοΐιιίίοη β£ β ΓβΙιβ ο£ ηο£. Ιβεε £1ιβη 500 1/π\χη £ογ ηο£ 
Ιβεε £^1ιβη 10 ηηίη; 

.11.2 άτγ ροκάβτ ©χ£ίη9ηί6ΐιβΓ5 ο£ £ο£β1 οβρβοί£γ ηοΙ: Ιβεε £Ηβη 

50 *9; »πά 

.11,3 οβΓΐ)θη άίοχίάβ βχ£ίη 9 ηχεϊιβΓε ο£ £ο£β1 οβρβοί!:γ ηο£ Ιβεε 

1:1ιβ£ 16 Κ 9 · 

7.6 ΥβηΕΐΙηΕΐοη 

7.6.1 Τΐιβ ιηβίη ίη!β£ε βηά οα£1β£ε ο£ βΐΐ νβηί:ί1β1:χοη εγε^βιηε εΐιοαίά 1)β 
οβρβϋΐβ ο£ 5βίη9 οΐοββά £γοπι οα£είάβ 1:1ιβ ερβοβε 1>βίη9 νβηί:ί1β£θά. 

Ιη βάάίίίοη, εηοΐι ορβηίη 9 β £ο βΓββε ο£ ιηβ^οτ £ίτβ Ιιβζβτά εΐιοαίά 1)β 
οβρβ!>1β ο£ 1)βίη9 οΐοεβά £γοπι β αοηΐιχηιιουδίγ ιηβηηβά οοηΐτοί ε£β£χοη. 

7.6.2 Α11 νβη£.ί1β£ίοη £βηε εΐιοαίά 5β αβρβΙ)1β ο£ 1>βχη9 ε£ορρβά £γοπ\ οα£είάβ 

£1ιβ ερβοβε νΐιίοΐι £ΐιβγ εβτνβ, βηά £γογπ οαίΐδίάβ £ΐιβ ερβοβε ίη νΙιίοΗ 
<:Ηβγ βτβ ίηεί,βΐΐβά. νβη£.ί1βΙ:ίοη £βηε εβΓνίη9 ιηβ 3 θΓ £ίτβ Ιιβζβτά 
βΓββε εΐιοαίά 5β οβρβ£)1β ο£ 6βίη9 ορβτβΙ:βά £τοιη β οοη^χηιχοαείγ πιβηηβά 
οοη^ΓΟί ε!:βΙ:ίοη. ΤΗβ πιββηε ρτονίάβά £ογ ε£.ορρχη9 ρονβτ 


8038 

7.6. : 
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7.6. ; 

7.6.6 

7.7 

*7 .771 


' 7 . 7 :^2 

7.7.2 
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νβηίιί Ιβΐίοη £ο ΐίιβ ιηβαΜηθΓγ ερβοβ δΐιοαίά £>β εβρ&ΓβΙβά Γτοιη ΐΐιβ 
γπθ βηδ ρτονίάβά ίοΓ δΐ:ορρίη9 νβηΓ.ί1β*:ίοη ο£ οΙΓιβτ ερβοβε. 

\ Μβ^ΟΓ £ΪΓΘ ΓΐβΖβΤά ΘΓΘ38 βηά ΓΠ 3 ΐ Π ρΒδδβΠ^βΓ δρβΟΘΒ δβΓνίη^ βδ ΓΠΙΙ8 £ β Γ 

βΐβΐίοηε εΗοαΙά ίιβνβ δβρβτβΓίθ νβηΐίΐβΐίοη εγεΐβιτΐΒ βηά νβηΐίΙβΐίοη 
άαο^ε. νβηί:ίΐ3^ίοη άαο*:ε Γογ πιβΐοτ £ιγθ Γιβζβτά βτββε είιοιιΐά ηοΓ 
ρβεε ΐίίΓουρϊι οΓΙιθγ δρβοβΒ, βηά άιιοίε Γογ νβη*:ί Ιβίίοη ο£ οΐίιβτ ερβαβε 
δΓϊοαΙά ηοΐ ρβδδ £Ηγοο9^ γπ3]ογ £ιγθ Ιιβζβτά βΓββε. 

Κ^βΓβ, ο£ ηβοθδείΐγ, 3 νβηΓίΙβΐίοη άααΓ. ρβεδβδ ΙΗγοιι^ 3 
£ ί γθ - Γβδ 18 Γ. ί η9 ογ 5πιο)ίβ-Γί9^Γ άίνίδίοη, 3 £βί1 δβ£β βαΓοπιβΓίο 
ο1θδίπ9 £ίΓβ άβτπρθΓ δΗοαΙά Γ>β ΓίΙΓβά βά;)βοβηί: £ο Ιίιβ άίνίδίοη. ΤΗβ 
άαο(: 5βί:ν/ββη £>ιβ άίνίβίοη βηά Ιϊιβ άβτηρβΓ δΗοαΙά ββ ο£ δίββΐ ογ οΓϊιβτ 
βςαίνβίβηΐ πχβΐβΓίβΙ βηά ίηεαίβΐιβά ΐο Γίιβ εβηιβ εΐβηάβτά βε Γβςυίτβά 
£ογ £1ίθ £ΐΓβ-Γθ5ίδ<:1η9 άίνίδίοη. 

> ν/ΙΐθΓβ νβηΐί Ιβίίοη δγείβπΐδ ρβηβΓΓβΓβ άβο^δ, Ιίιβ 3 γγ βηρθΐηβηΐΐδ δίιοιιΐά 

£>β εαοίι £3ιβ1 11ιβ β££βοί:ίνβηββΒ ο£ £Γιβ άβο)*: ίη Γβδίε1ίη9 £ίτβ ίε ηο£ 
ΐίΐθΓβ&γ ίρπρβί γ βά βηά ρΓβθ3υ£ίοη8 δΐιουΐά 6β Ιιβίεβη £ο Γβάαοβ £*ιβ 
ΙίΚθΙίΙιοοά ο£ βπιοΐίθ βηά ΙιοΓ 9 35θδ ρβδδίη9 Γγοπϊ οηβ ββΓνββη άβο* 
ερβοβ Γιο βηοΐίιβΓ ΙΙίΓοιη^ 1*ιβ δγδίβπι. 

Α11 άβπιρθΓ 8 £ί£1βά οη £ ί γθ- ιβδ ίδΐ 1119 ογ επιοΚβ-ϋς^ιΐ: άίνίείοηδ εΗοαΙά 
βίεο £>β αβρβί)1β ο£ 1>βίη9 ΠΊβηυβΙΙγ οΐοδβά ΓγογΙ ββαΗ βοοβδδί&ΐβ 'είάβ 

ο£ £.*ιβ άίνίδίοη ίη νΗίοΗ Γάιβγ βγθ ΓίΓΐβά, βηά Γβιτιοΐβΐγ οΐοεβά £γοπ\ 

_{:3ιβ οοηίιίηιχουείγ ιτίθηηβά οοηΓ,ΓοΙ εΙβΓίοη. 

Γ1Γ6 ΦβΕβΰΕ ΪΡη £ηά..ΒχϋηςηιΙδΗίηα ε γΒ^βπΐδ 

Α γθ βε ο£ Γηβ3 ογ β ηά■ ..ΐρ<2.άβ*Γ3ΐβ £ίτβ ϊιβζβτά βηά ο£1ιθγ βηοΐοεβά ερβοβε 
ίη £1ιβ βοοοιπτηοάβΐίοη ηοΓ: Γβ9η1βΓ 1γ οάουρίβά, βαοΗ βε ΓιοϋβΓβ, 
εΓ.βί γν 3γ βηο1θ8ΐΐΓθδ βηά οοΓΓίάοΓβ δΐιοαίά £)θ ρτονίάβά νίΐίι βη 
βρρτονβά 3ΐιΙ:οΓη3Γ.ία επιο^β άβ(:βο£ίοη δγεΓβιη βηά ιηβηαβίΐγ ορβτβΓβά οβίΐ 

ροίηΐΐβ Γ:ο ίηάίοβΓ,β βΐ: £ίιβ οοη^τοί εί:βΓ:ίοη 1:Ηβ ΙοοβΓίοη ο£ οαΓ^τββλ 

ο£ β £ίτβ ίη βΐΐ ηοΓΠβΙ ορθΐ β£ίη9 οοηάί(:ίοηδ ο£ £1ιβ ίηδΓβΙΙβΓίοηε. 
3 Μβίη. ρΓορυΙβίοη ιηβαΙιίηβΓγ Γθοπι(ε) δΐιοιιΐά ί^βάάί^ίοη Ιιβνθ άθΐβοΓοτε 
5βηδίη9 οΓ: Η θγ 1:3ιβη ΣϊτηρΚθ βηά Ι^β ευρβΓνίδβά 1>γ τν οβπίθΓβδ π>οηί£θΓβά 
£γογπ £3ιθ ορθΓβ1:ίη9 οοιηρβΓΓίηβηΓ:. Μβηαβίΐγ ορβτβΓθά οβίΐ ροίηΓδ 
δΗοιιΙά £»β ίηεΓ:β11βά Γ.ΗΓοιΐ9^οαΙ: ΓΗβ βοοοίπιτιοάβΓ ί οη δρβοβδ, δθΓνίοβ 
δρβαβδ βηά, νΗβτθ ΠθΟθδδβτγ, οοηΓτοΙ δΓβΓίοηδ. Οηο ίπβηηβΐΐγ 
ορβΓβΓβά οβίΐ ροίηΓ. δίιουΐά Γ>θ ΙοοβΓ,βά βΓ θβοΐι βχίΐ: Γγοιτ» Γ^θδθ δρβοθδ 
βηά £γοπί βΓββδ ο£ ιηβ^ΟΓ Γιγθ Γιβζβιά. 

ΤΗθ Γίχθά £ϊγθ άθΓθοΓχοη βηά Γίΐθ βίβπη δγδΓθΐηε δίχοαίά οοιτιρίγ ν/ίΓϊι 

£Γιβ £ο11ονίη9 Γβ^νιί τθίτιβηΓε . 

ΣΊ ΟθπθγθΙ Γθ9^ίΓβπιβηΓβ 

.1 Αηγ Γθ^νιΐΓβά £ίχβά £ιγθ άβΓβοΓ:ίοη βηά £ιγθ βίβηη εγεΓθπι ν/ίΓ1ι 
ηηβηαβίΐγ ορβΓβ<:βά οβίΐ ροίηΓε είιοαίά £>β οβρβΙίΐΘ ο£ ίΐίΐτηβάίβΐιβ 
ορβτβΓ,ίοη β£ βΐΐ Γίιτιβδ . 

.2 Ρονβτ εαρρίίβε βηά θΙβο^Γίο οίΓοαί^ε ηβοθεεβτγ £ογ ί:ίιβ 

ορβτβίιίοη ο£ £Ηθ εγδ^θίτι είιοαίά ί)β ίηοηί£;οΓβά £ογ Ιοεε ο£ ρονβτ 
ογ Γβυΐΐ; οοηάίΓιίοηδ βδ βρρΓορτίβί:β. ΟαααΓΓβηοβ ο£ β ΓβαΙΓ. 
αοηάίίιίοη βΐιουΐά ίηχί:ί3*:β β νΐδηβΐ βήά βαάί£)1β £βα!<: δί9πβ! 
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βί ίίιβ οοηίτοί ρβηβΐ εΐιοιιΐά άΐεΐχηοί £γογπ 3 ίίτβ 

β Ι9ηβ1 * 

3 ΤΗθγθ εΐιοαίά 1>β ηοί Ιβδδ ίίιβη ίντο εοιιταβε ο£ ρονβτ ευρρίγ £ογ 
ίΗβ βΙθαίΓΐοβΙ β^υίρπιβη^ι αεβά ίη ίΗβ ορβτβΐιίοη οί ίΗβ ίίχβά 
ίίτβ άβίβοίίοη βηά £ίτβ θΙβγγπ εγείβιηε, οηβ ο£ ντίιίοϊι εΗοιιΙά 1)6 
βη βΓηβΓ 9 βη<:γ εοατοθ. Τίιβ εαρρίγ είιοαίά ί)β ρτονίάβά ί>γ 
εβρβΓβίβ ίθθάβτε Γβεβτνβά εοΐβΐγ £ογ ίάιβί ρατροεβ. 5αοϊι 
ίββάβτε εϊιουΐά ταη ίο βη βαίοηΝβίία οίΐ3η9θ-ονθΓ εντίΐοΐι είίυβίβά 
ίη ογ βά^βοθηί: ΐο £Ηβ οοηίτοί ρβηβΐ £ογ ίΗβ £ιγθ άβί.θ<:£ίοη 
εγείβπι. 

4 Οβίβοίοτε βηά ΐΊηβηαβΙΙγ ορβΓβίβά οβίΐ ροίηίιε είιοιιΐά 1>β 9 Γθυ Ρ Θ< ^ 
ίηίο εβοίίοηε. ΤΗβ βαίίνβίιοη οί βηγ άβίβοίοτ ογ πίθηυβίΐγ 
ορβτβίβά ,0311 ροίηί εΗοιιΙά ίηίΐίβίβ 3 νχενιβΐ βηά 3ηάίί>1β ίίτβ 
είςηβΐ 3 ί ίίιβ οοηίτοί ρβηβΐ βηά ίηάίοβίίι^ ιιηίίε. Ιί £ίιβ 
είςηβίε ίιβνβ ηοί Γβαβίνβά Βίίβηίίοη ντϊίιΐιχη Γντο ηηίηιιίβε βη 
βαάίβΐβ η 1 βΓΠ ί εΗοαΙά ί>β βαίοπιβί ίοβΐ 1γ εοηηάβά ίίιτοι^ίιοαί ίίιβ 
ΟΓβντ ΒοοοίηΓηοόΒΐιίοη βηά εβΓνίαβ ερβοβε, οοηίτοί ε^βίίοηε βηά 
πιβοΗίηβΓγ ερβοβε. Τίιίε Βίβπτι εοαηάβτ εγε^θϊη ηββά ηοί ββ βη 
χηί: 09 Γ &1 ρβιί οί ίάιβ Ιιγθ άβίιβοίίοη εγείβιη. 

5 Τίιβ οοηίτοί ρβηβΐ είιοαίά ββ Ιοοβίβά ίη ίίιβ ορβΓβί:ίη9 
οοπφβΓίπιβηί ογ ίη ίϊιβ πιβχη ίίτβ οοηίζτοί είβ^ίοη. 

6 Ιηάίθ3ίίη9 αηίίε είιοαίά, ββ 3 ιηίηίπιαπι, άβηοίβ ίΗβ εβαίίοη 
ίη νΙιιοΐΊ 3 άβίβοίοτ ογ ΓΠθηαβΙΙγ ορβτβίβά οβΙΙ ροίηί Ηβε 
ορβΓβίβά. Αί 1β35ί οηβ αηίί; είιοαίά ί>β εο Ιοββίβά ίάιβί χί ίε 
β3511 γ 300βεείί)1θ ίο Γβεροηδί&ΐθ ιτιβίη&βΓε ο£ ίϊιβ ΟΓβνί 3ί: 311 
ΐίΓηβε, νΐιβη 3 ί: εββ ογ ίη ροτί:, βχοβρί: νίΐιβη £1ιβ ΟΓβίί: χδ οαΐ: 
οί εβΓνίοβ. Οηβ ίη(31α3£:1η9 υηίί: δΐιοαίά ί)β 1οθ3ΐ:θά ίη ί:ίιβ 
ορβΓ3ΐ:ίη9 οοπιρβΓ£ίηβη£ ίί ϊ.ίιβ οοηί:Γθ1 ρβηβΐ ιε ΙοαΒίιβά ίη ίιίιβ 
ερ 30 β οΐίιβΓ ί:Η3η ίιίιβ ορβΓ3ΐ:ίη9 αοιηρ3Γί:πιβηΙ:. 

.7 01β3Γ ίηίοΓΐτϊ3ί:χοη εΐιοιιΐά &β άίερΐ3γβά οη ογ 3ά]30βη£: Ιο β3θίι 

ΐηάίοΒί:ίη9 ηηχ3ι βί^ουί: ΐιΐιβ ερβοβε οονβΓβό 3η<ί ίιίιβ ΙοοβΙιίοη οί 
ί.Ηβ εβοΐιχοηε. 

*8 ΗίιβΓβ ^Ιιβ ίίτβ άθ<:βαί.χοη εγε^βΓπ άοβε ηοΐ: ίηοΐαάβ πιβΒηε οί 

Γ6Πΐοί;β1γ ίόβη£:ί£γίη9 ββοΗ άβί:βοΙ:θΓ ίηάχνί<ίυ3ΐ 1γ, ηο εβοίίοη 
οονβΓίη9 ίΤϊΟΓβ £Η3Π οηβ άβο^ νχΐ:1ιίη 3θβοιηπιοά3ί.ίοη ερΒΟβε, 
εβΓνχοβ ερβοβε βηά αοη^τοί εΐΒ^ίοηε είιοαίά ηοηηβΐΐγ 5β 
ρβΓϊηί££βά βχοβρί 9 δθοίίοη ν/ηχοΗ οονβΓ5 3Π βηο 1 οεβ<3 ε£3ΪΓν/3γ- 
Ιη ογ(3θγ £ο 3 νοί(3 άβίβγ ίη ίάβηί:ί£γίη9 ί:ίιβ εοητοβ οί ίίτβ, £ίιβ 
ηνιιηί)βΓ οί βηοΐοεβά ερβοβε ίηοίηάβά ίη β3θίι εβοίίοη είιοαίό ί>β 
1ίίηί3:βά 35 <3βΙ:βΓπιίηθ(3 ί)γ £ϊιβ ΑάτηίηίείΓΒ^ίοη. Ιη ηο οβεβ 
είιοαίά ιηοΓβ £:ίΐ3η 50 βηοΐοεβά ερ30βε Ι)β ρβΓΓηί<:1:6ά ίη 3ηγ 
εβοΐιοη. I£ ί:Ηβ άβ^βα£.ίοη εγεΐβιη ίε £ίί:1:β(ί νίίίι Γβηοίβΐγ βηά 
ίηάίνίάαβί 1 γ ίάβηί:ί£ΐ3ί)1β ίίτβ άβ^βο^οΓδ, £ίιβ εβοίίοηε π\3γ 
οονβτ εβνβτβΐ όβοε βηά εβτνβ 9 ηγ ηατπΙ)βΓ ο£ βηοΐοεβό ερβοβε. 

.9 Ιη ρ 355 βη 9 βΓ ογ 3 ££/ ίί ΐιϊιβΓβ ίε ηο ίίτβ άβί,βοϊιίοη εγείβΓη 
03ρ3ί)Iβ ο£ ΓβΓποίβΙγ βηά χηάίνίάαβίΐγ ίάβη(:ί£γίη9 θβοΙι 
άβίβοίΟΓ/ 3 εβοίίοη οί άβ^ββί:θΓ5 είιοηΐά ηοί εβτνβ ερβοβε οη 
5ο<:ίι είάβε οί ίίιβ οτβίί ηοτ οη γπογθ ί:Ιΐ3η οηβ άβοΚ βηά ηβίίίιβτ 
εΐιοαίά ίί. ί>β είίυβίβά ίη ιτιοΓβ ίΐιβη οηβ ζοηβ 3αοοΓάίη9 



8040 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7.11.1 βχοβρΐ. £1ιβ*: £Ηβ ΑάιηίηίεΐΓΒ^ίοη, ί£ ί£ ίε εβΐ:ίε1:ίβά £1 ιβ£ 
ΐΐϊβ ρΓοΐβοΓίοη ο£ £ίιβ ογβ£*: β9βίηε1; £χγθ νϋΐ ηο£ ΐϊιβΓββγ ί>β 
Γβάαοβά, ηβγ ρβΓίηίΙ: εαοίι & εβοΐιοη ο£ άβΐβοΐΟΓδ £ο εβτνβ &ο£ίι 
εΐάβε ο£ £&β βΓβ££ βηά ιηογθ Ιιΐιβη οηβ άβολ. Ιη ρβεεβηςβΓ οτβ££ 
£ί££βά κί!:1ι ίηάίνίάαβίΐγ ίάβηΐ:χ£ίη1>ΐ6 £ίτβ άβίβαίοτδ/ β 
εβοίίοη ηβγ εβτνβ ερβοβε οη &ο£1ι εχάβε ο£ £Ηβ οΓβ££ βηά οη 
εβνβτβΐ άβολε. 

.10 Α εβοΐίοη ο£ £ίτβ άβ£βο£θΓ8 νΐχίαΐι οονβτε β οοπ^γοΙ εΐβΐίοη, & 
εβΓνίοβ ερβοβ ογ βη βοαοϊηιηοάβΐχοη ερβοβ, εϋοαίά ηο£ ίηοΐαάβ β 
ιηβοίιΙηβΓγ ερβοβ ο£ γπ&^ογ £ίτβ ϊιβζβΓά. 

.11 ΟβίβείΟΓε εϋοαίά ί>β ορβτηίβά 1>γ ίιββΐ;, ειηολβ ογ οΐίιβΓ ρτοάυο^ε 
ο£ οοιη&αδΐίοη, ίίβιηβ, ογ βηγ οοΓη&χηβίιίοη ο£ £Ηβεβ £βο£θΓε. 
ϋβ£βοΙ:οΓε ορβτβΐβά &γ οΐΙιβΓ £βο£θΓδ ίηάίοβΐίνβ ο£ χηοίρίβηΐ: 

£ίΓβε πιβγ 1>β οοηείάβτβά I>γ £&β ΑάχηχηχεΐίΓηίίοη ρτονίάβά 
£Ηβγ &Γβ ηο Ιβεε εβηείίίνβ Ιιΐιβη εαοΐι άβΐβοΐοΓε. Ρίβιηβ 
άβΐβοΐοτε εΐιοαίά οηΐγ &β αεβά ίη βάάίΐίοη £ο εχηολβ ογ Ιιββΐ: 
άβίβοίοΓβ. 

.12 5αί£βί>1β 1ηε£Γαο£ίοηε βηά οοιπροηβηΐ: ερβτβε £ογ (ιβείχηςτ βηά 
Μβίηίβηβηοβ είχοαίά 1>β ρτονίάβά. 

.13 ΤΙιθ £αηο£ίοη ο£ £ΐιβ άβΐιβοίιίοη εγεΐ,βιη είχοαίά &β. ρβτχοάίοβίΐγ 
λβ&λβά 1>γ ιηββηε ο£ βςαίρηβηί ρΓθάαοχη9 ίιοί: βίτ β£ £1ιβ 
βρρτορΓΐ&(:β (ιβιηρβΓβΙιαΓβ, ογ επιολβ ογ ββΓοεοΙ ρβΓίίοΙβε 1χ&ν1η9 
£ίιβ βρρΓορτίβίιβ Γβη 9 β ο£ άβηεχίγ ογ ρβΓΐίοΙβ εΐζβ, ογ ο£Ηθγ 
ρίιβηοιηβηβ βεεοοίβΐιβά κίΐίι ίηοίρχβη£ £χγθ8 £ο νΐιίοΐι £1ιβ 
άβίβοίοτ 1ε άβεί 9 πβά £ο τβεροηά. Α11 άβΙ,βοίΟΓΒ είιοαίά 5β ο£ β 
£γρβ βαοίι Ήι&Ι: £1ιβγ οβη 1>β ίβε^βά £ογ οογγοοΙ: ορβΓβΐίοη βηά 
Γβείοτβά £ο ηοηηβΐ εατνβίΐίβηοβ νί£ίιοα£ £ίιβ Γβηβνβΐ ο£ βηγ 
οοηηροηβη*:. 

.14 Ήιβ £1 γθ άβΐβοΐίοη εγείιβιη είχοαίά ηο£ 1>β ιιεβά £ογ βηγ οΉιβτ 
ρυΓροββ, βχαβρί: ο1οειη9 ο£ £χτβ άοοτε βηά είιηιΐΒΓ 

£υηο£ίοη& ιηβγ 1)β ρβΓίηχ^λβά &£ 1:1ιβ οοηί:Γθ1 ρ&ηβΐ. 

.15 ΓίΓβ άβίβολίοη εγελβιηε ν!ί:1ι β ζοηβ βάάτβεε 1άβη<:χ£χοα1:1οη 
οβρβ±ρί1ϋγ εΐιοαίά 5β εο ΒΓΓβη 9 βά <:ίΐ3<:; 

.1 & Ιοορ οβηηοϊ: 5β άβπΐΒ9 β<1 μογθ 1;Η&η οηβ ροχηί: ϊ>γ 

β £ΐτβ; 

.2 πτββιηε βγθ ρτονίάβά ί:ο βηενίΓβ ^Ιιβί: βηγ £βιι1£ 

(β·9·^ ρονβ γ ] 0 Γββλ; εΐιοτί: οίΓοαί^.; ββΓί:Ιι) οοοαΓΓΐη9 
ίη £ΐιβ Ιοορ εϊιοαίά ηοί: ΓβηάβΓ ίίιβ κίιοΐβ Ιοορ 
ίηβ££βο^ίνβ; 

.3 βΐΐ βΓΓβη 9 βπιβη <:8 βτβ ιηβάβ <:ο βηβί>1β £1ιβ ίηχ^χβΐ 

οοη£ΐ9νΐΓ&<:ίοη ο£ Οιβ εγείιβπι 1:ο 1)β Γβε^οτβά ίη £)ιβ 
βνβη(: ο£ ίβίΐατβ (βίβο^ι χοβΐ, βΙβο^Γοηχο, ίη£θΣτη&1ίο); 
βηά 

.4 £!ιβ £ί γ εί. ίηίΙ:3.βΙ:βά £ίτβ βίβηη είχοαίά ηοί: ρτβνβηί: βηγ 
ο^ϊιβΓ άβ!:βο£θΓ Χ.Ο χηί£.1βΙ:β ίατξΙιβΓ £1τβ βίβηηε. 
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7.7.2.2 Ιηείβΐΐβΐΐοη Γβςαίτβιηβη^Β: 

.1 Μβηαβίΐγ ορβΓβΐβά οβίΐ ροίηΐε εΐιοαίά !>β Ιηείβΐίβά ΐΙίΓΟί^οαϊ: 

£Ηβ αοοοπυηοάαίΐοη ερβοβε, εβΓνχοβ ερβοβε βηά οοηΐτοί εΐβΐιιοηε. 
Οηβ ηβηυβίΐγ ορβτβΐβά οβίΐ ροχηί: εΗοαΙά &β Ιοοβΐβά βΕ ββοΐι 
βχΐΐ;, Μβηυβίΐγ ορβΓβ£βά οβίΐ ροχηΐε εΐιοαίά 1>β Γββάίΐγ 
βοοβεεί&ΐβ ίη *Αβ βοΓΓίάΟΓβ ο£ ββοΐι άβο* ει»ο& ηο ρβΓ<: ο£ 

<:Ηβ οογγ1<1ογ 1ε ιηοΓβ £*ιβη 20 πι £γοπ> 3 «ηβηαβίΐγ ορβΓβΙβά οβίΐ 

ροϊηΐ. 

.2 διηοΐβ άβ£βο£θΓβ εΐιοαίά 1>β 1ηε£β11β<ϊ ιη βΐΐ εΐβΐΓν'βγε, 

οοΓΓχάοτε βηά βεοβρβ Γοηΐβε νιΓΙιΙη βοοοπιιηοάβΐχοη ερβοβε. 
ΟοηβΙάβΓβΐίοη είιοαίά &β 9*νβη Εο £1ιβ 1ηε£β11β<:1οη ο£ 
ερβοΐβΐ ραΓροεβ ειηολβ <1β£βο»:οΓε νΐίιΐιΐη νβη£ΐ1β£ίοη 

άαοίίηςμ 

.3 ΜΙιβΓβ β ίΐιβά £ΐτβ <ϊβΙ;βο£ΐοη βηά £ΪΓβ βίβπη εγείβιπ ΐε 
Γβςαΐτβά £ογ £Ηβ ρΓθ£βο£ΐοη ο£ ερβοβε οΐΗβτ £&βη ί^οεβ 
βρββ1£1βά 1η .2, β£ Ιββεί οηβ άβ£βο£θΓ οοπ>ρ1γ1η9 ντιί:Η 
7.7.2.1.11 είιοαίά &β ιηεΐβΐίβά ϊη ββοΚ εαβίι ερβοβ. 

.4 0β£βο£θΓ8 εΐιοαίά &β Ιοοβΐβά £ογ ορΐϊιηυπι ρβΓ£οππβηοβ. 

Ροβίίΐοηε ηββΓ &ββπ>ε βηά νβηΐϋβαοη άαο£ε ογ ο£ΗβΓ ροεί^ίοηε 
νΗβτβ ρβ^Ι-βΓηε ο£ βΐτ £1ον οοαίά βάνβτββΐγ β££βοί: ρβτίοπηβηοβ 
αηά ροείίΐοηε ν&βτβ 1π>ρβο£. ογ ρ&γειοβΐ άβπ>β9β ΐε Ιϋίβΐγ εΐιοαίά 
I,β βνοΐάβά. Ιη 9«ηβΓβ1, άβΐβοΐΟΓδ «ΗιοΗ βΓβ Ιοοβΐβά οη £Ηβ 
ονβΓΪιββά εΐιοαίά &β & «ηΐηίπηιιη <ϋε£.βηοβ ο£ 0.5 π> βνβγ £γοπϊ 
ϋαΙ^Ηβ&άβ· 

.5 ΤΗβ ιηβκΐιηυπ» ερβο1η9 ο£ άβΐβοΐοΓε εϊιοοίά &β 1η βοοοΓάβηοβ νΐ£Η 
ί&β ίΒ&Ιβ 1>β1ον: 


Τγρβ οί όβΙβΟ^ΟΓ 

Μ&χίιηυιη ίΐοοτ λγθβ 
ρβτ άβίβοΙ:θΓ 

Μ&χίπιιιιη ά1εΙ:&ηοΘ 
βρΒΓί: ΙϊθΙΐΜθβη 
ΟβΠ^Γβδ 

Μβχίιπαιη 
άίδΐΒηαβ βν&γ 
ίτοιη 6α1^Ηβ&ά5 

Ηβ&ί 

37 π» 2 

9 ιη 

4.5 ιη 

διηοΚβ 

74 η» 2 

11 πι 

5.5 ιη 


Τΐιβ Α<3η»1η1ε£Γ&£ΐοη π,βγ Γβ^χΓβ ογ ρβπηΚ: ο£*βΓ . ερβοβε 5βεβά 
αροη £.βε£ άβ£β νΐιΐοΐϊ άβιηοηεΐΓβΙιβ £ΐιβ ο&3Γβο£.βηεί:ιοΒ ο£ £ϋβ 
άβίβοΐοτε. 


ΕΙβα^ΓίοβΙ νΐΓΐη 9 ηΜοΙι £ογ*8 ρβΠ ο£ «ιβ εγε£βπ, ε^οαίά &β εο 
3ΓΓβη9βά 38 £ο βνοίά ιηβοΙιΙηβΓγ ερβοβε ο£ ιηβΐοΓ £ιτβ 1ιβ*βΓ , 
βη<3 οΜιογ βηοΐοεβά ερβοβε ο£ η,β^οχ £1γο ΗβζβΓά βχοβρ£. «ΗβΓβ 
1£ 1ε ηβοβεεβτγ, £ο ρχονίάβ £ογ £ΪΓβ άβ£βο£χοη ογ £χγθ βίβχη^ 
1η εηοίι ερβοβε ογ £ο οοηηβοΐ: £ο £ϋβ βρρχορΓχηΙβ ρονβΓ εαρρίγ. 
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7.7. 2. 3 Ό 68 x 9 η Γβ< 3 αΐΓβηβηί :8 : 

.1 Τ*ιβ εγεΐβιη βηά βςαίριηβηΐ: εΐιοαίά &β εαί£β&1γ άβδ^ηβά £ο 

νχ£ίιε£βηά εαρρίγ νο!£β9β νβΓΧβΐίοη βηά £Γβηείβη*:ε, βιηΜβη*: 
£βΓηρβΓβ£ιΐΓβ ο 2 ιβη 9 βε, νΐ1?Γ3ΐ:χοπ Γ ίιατηίάί£γ, εΐιοοίί, ίπιρβοΐ: βηά 
οοττοείοη ηοπηβΐΐγ βηοοηηΐβΓβά ίη εΐιίρε. 

• 2 δπιοΚβ άβ*:βο£θΓ8 χβ^αίΓβά 1>γ ρβΓβ9Γβρίι 7.7.2· 2* 2 είιοαίά 1>β 

οβΓ(:ί£ίβά £ο ορβτβ^β 1>β£θΓβ ί:1ιβ επιο^β άβηεχ£γ βχοββάδ 12.5% 
ο&βοαΓβϋοη ρβτ ιηβΐΓβ, 1>α£ ηο£ αη£χ1 £Ηβ βπιολβ άβηδϋγ βχοββάδ 
2% οΙ>εοαΓβ£ίοη ρβτ ιπβΐτβ. διηοΚβ άβΐβοΐοΓδ £ο £>β χηδΐβΐίβά ίη 
ο^βΓ ερβοβε εΗοαΙά ορβτβΐβ νίΐΐιίη εβηεί*:χνί£γ 1ί™ί£δ £ο £ίιβ 
8β£ίε£βο£ίοη ο£ £1ιβ Αάπη ηίεΐΓβίιίοη 1ιβνίη9 Γβ^βχά £ο £&β 
βνοίάβηοβ ο£ άβΐβοΐοΓ ίηεβηείΐιίνίΐγ ογ ονβΓ-εβηδίΐ:χνί£γ. 

.3 Ηββ£ άβ£βο£οτε εΐιοαίά 6β οβΓ£χ£ίβά £ο ορβτβΐβ 5β£οτβ £Ηβ 

ΙιβηιρβΓ&ίιιΐΓβ βχοββάδ 78°0 1>ϋ£, ηο£. αη£ί1 £1ιβ £βπιρβΓ6ΐ:αΓβ βχοββάδ 
54°0, νάιβη £Ιιβ £βπιρβΓβ*:υΓβ ίε Γβίεβά £ο ΐΐιοεβ ΙίιηίΙιε β£ β Γβ(:β 
Ιβδδ ^ΐιβη 1°0 ρβτ ιτιίηα£β. Α£. Κχ^βΓ Γβ£βε ο£ ΙζβπιρβΓβΐαΓβ 
Γΐεβ^ £ϊιβ ϊιββ£ άβΐβοΐοτ εΐιοαίά ορβΓβΐβ ντίΐζϊιίη £βπιρ6Γβ£αΓβ 
1ίιηί£ε Ηβνίη9 Γβ9βιτά £ο £ϊιβ βνοίάβηοβ ο£ άβ£βοΙ;θΓ 
ίηββηείΐίνίΐιγ ογ ονβΓ-εβηεχίιίνίΙιγ. 

• 4 Α£ £1ιβ άίεοΓβ£ίοη ο£ £ίιβ ΑάιηχηίεΐΓβΙζίοη, £1ιβ ρβτηιί εείϋΐβ 

£βπ>ρβΓβ£αΓβ ο£ ορβτβΐίοη ο£ 1ιββ£ άβί;©οΙ:οΓ8 πιβγ 1>β χηοτββδβά £ο 
30°0 β1)ονβ £ϊιβ πιβχιιηαιη άβολίιββά ΐβπιρβΓβΙιιΐΓβ ίη άΓγίη9 Γοοιηε 
βηά είιηίΙβΓ ερβοβε ο£ β ηοπηβΐ Ι 119 Ϊ 1 βιτιΜβη*: £βπιρβΓ 6 £αΓβ. 

• 5 ΓΙβιηβ άβ^βοΐοτε Γβ£βΓΓβά £ο χη 7.7.2.1.11 εΐιοαίά Ιιβνβ β 

8Θηεί1:ίνί£γ ευ££ίοίβη£ £ο άβ£.βπηίηβ £1βπΐθ β 9 βίηεΐ: βη 

χ 1 ΙαπιίηβΧθά ερ&οβ £>βο* 9 Γοαηά βηά β £β1εβ εΐ 9 ηβ 1 χάβη£ί£ίοβ£χοη 

εγβΐβιη. 

Γ · 7 · 3 Α £ίχβά £ιγθ άβΐβοϋοη βηά £1γθ βίβηη εγε^βπ) £ογ ρβΓίοάίοβΙΙγ 

αηβ££βηάβά ιηβοΗίηβΓγ ερβοβε ε&οαίά οοι^ρΐγ νί£ίι £ίιβ £ο11ονίη9 

Γ69ηίΓβπηβη£δ: 

.1 ΤΙιθ £1γθ άβ£βο£ίοη εγε£βιη εΐιοαίά ^β εο άβεΐ 9 ηβά βηά £ίιβ 

άβ£βο£θΓε εο ροεί£ίοηβά βε £ο άβίιβοΐ: Γβρχάΐγ £1ιβ οηεβ£ ο£ £ίτβ 
ίη βηγ ρβτΐ: ο£ £1ιοεβ ερβοβε βηά αηάβΓ βηγ ηοπηβΐ οοηάί£ίοηδ ο£ 
ορβΓβ£ίοη ο£ £ίιβ ιηβοΙιίηβΓγ βηά νβΓΐβ£ίοηε ο£ νβηΙ:ί1β£ίοη βδ 
Γβ9^ί Γβά £>γ £ίιβ ροεεί^ΐβ Γβη9β ο£ βιηΙ>ίβη£ £βπιρΘΓβ(:ηΓβδ. 

Εχοβρ£ ίη ερβοβε ο£ Γβδ£Γΐο£βά 1ιβλ9^^ βηά κΐιβτβ 1:1ιβίΓ υδβ ΐε 
ερβοχβΐΐγ βρρΓορτίβ^β/ άβ£βο£ίοη εγε^βη αείη9 οηΐγ ^Ιιβτπιβΐ 
άβ£βο£θΓδ εΐιοαίά ηο£ 1>β ρβηπίί:!:θά. ΤΙιβ άβ£βο£ίοη δγε£βπι 
εΐιοαίά ίηί£ίβ£β βιιάί&ΐβ βηά νίεαβί βΙβΓΓηε άχε£ίηο£ χη 1>ο£Η 
Γβερβο£ε £γοπι £1ιβ βίβηηε ο£ βηγ οίιΙιβΓ εγε£βπι ηο£ ίηάίοβ£λη9 
£ίτβ, ίη εα££ίοίβη£ ρΐβοβε £ο βηεατβ £ίιβ<: £Ηβ βίβπηδ βτβ Ηββτά 
βηά ο£)εβτνβά οη £1ιβ ηβνΐ9β£χη9 1)Γΐά9β βηά 1>γ β Γβ5ροηεί51β 
βηςίηββτ ο££ίοβτ. Ν&θη £1ιβ ορβτβί:χη9 οοπιρβΓίχηβηΙ: ίδ αηπιβηηβά 
£Ηβ βίβηη εΐιοαίά εονιηά ίη β ρΐβοβ ντίιβτβ β Γβεροηδίβΐβ ΐΏβηίϊβΓ 
ο£ £1ιβ οτβν χε οη άα£γ. 

.2 Α££βτ ίηε£β11β£ίοη, Χΐιβ εγε£βίη εϊιοαίά 1>β £βδ£θά αηάβΓ νβτγίη9 
οοηάί£ίοηε ο£ βη 9 ίηβ ορβτβί:ίοη βηά νβη!:ί1β£ίοη. 
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7.7.4 Ατββε οΓ ιπβ;}θΓ Πτβ Ιιβζβτά βΐιοαίά 1>β ρτοΐιβοΐιβά &γ βη βρρτονβά ίιχθά 
βχΓιη9ηίε1ιίη9 εγεΓβπΓ ορβΤβϊΓϊβ Γτοιη Γΐιβ οοηΓτοΙ ροείΓίοη νάιχοβ ιε 
Βάβ^βίβ Γογ Γίιβ Πτβ ΙιβζβΓά ΓΙιβΙ; τηβγ βχίεΓ. Τΐιβ εγεΐβπι εϊιουΐά ββ 
οβρββΐβ οΓ Ιοοηΐ ΠΊβηυβΙ οοηΓτοΙ βηά ΓβπιοΓβ οοηΓτοΙ Γγογπ ΓΗβ 
οοηΓίηαοαεΙγ ιτιβηηβά οοηΓ,ΓοΙ εΐβΓιοηβ- 

7.7.5 / Ιη βΐΐ ογβΓΓ νΐιβτβ 9 βε 1ε «εβά βε £1ιβ βχΐΐικ^ίείιίη^ Γηβάίυιη, Γϊιβ 

^οβηΓιΓγ οΓ 9 &ε είιοαίά Γ»β ειιΓΓίοΙβηΙ: £ο ρτονιάβ Γντο ίηάβρβηάβηΓ 
ά1εαΐΊΛΓ0[βε * ΤΙιβ εβοοηά άΐεοΐιβ^β ιηϊιο ΐίιβ ερβοβ ε&οαίά οηΐγ 5β 
βοΓίνβΓβά (Γβίββεβά) ιηβηαβίΐγ Γγοπϊ β ροείΓιοη οαΓεΐάβ Γίιβ ερβοβ 
Γ>βιη9 ρτοΓβοΓβά. ΜΗβτβ Γΐιβ ερβοβ Ηβε & εβοοηά Πχβά Γηββηε οΓ 
βχΙ:ίη9ΐλΐ6Ηίη9 ΙηεΓβΙΙβά, Γϊιβη Γ&β εβοοηά άχεο1ιβΓ9β είαοιιΐά ηοΓ Γ>β 

Γβφΐΐτβά. 

7.7.6.1 Τΐιβ Πχβά ΓΐΓβ-βχ1;1η9η1βΠη9 εγεΓβιηδ δίιουΐά οοπιρίγ νίΐΓΙι Γϊιβ 

ίο 11 οντΐη 9 ΓβςηΐΓβιηΘηΓε: 




.1 Τίΐθ αεβ οΓ β ΓΐΓβ-βχ1:1η9η1εΜη9 ηβόίυπι νάιιοΐι, ίη ΓΚβ ορίηίοη 
οΓ ΓΙιβ ΑάπιΙηΙεΓΓΒΗοη, θΙΓ&θγ Γ>γ ιΓδβΙΓ ογ αηάβτ βχρβοΓβά 
οοηάΙΠοηδ οΓ ιιεβ ντίΐΐ βάνβτεβίγ βΓΓβοΙ: Γΐιβ ββτΓΐί’δ οζοηβ 
Ιβγβτ βηά/οτ 9^ νβε οΐϋ 1:0x1ο 9 356ε 1 η β* 10 * 1 9 αβη ^^- ί: ^ βε βδ 
βηάβη 9 βΓ ρβτεοηε εΗοαΙά ηοΓ Γ>β ρβππχ1:1:βά. 

.2 ΤΙιβ ηβοβεεβΓγ ρχρβε Γογ οοηνβγχη 9 ΓΐΓβ-βχΠη 9 η 1 δ]π 1 η 9 πιβάΐιιιη 
ΙηΓο ρΓοΓβοΓβά ερβοβε είχοαίά &β ρτονχάβά ντϋιϊι οοηΓτοΙ νβίνβε 
εο ιηβΓ^βά βδ Γο ΙηάιοβΓβ οΐββτΐγ Γ&β ερβοβε Γο νΗΐοΙχ ΓΗβ ριροε 
βγθ Ιβά. Νοη-ΓοΤατη νβίνβε ε&οαίά Γ>β ιηεΓβΙΙβά χη άχεοΗ&Γ 9 β 
Ιΐηβε 1 >θ 1 :νββη ογΐΐηάβτε βηά ΐϊίβηΙΓοΙάε. 5 \ιί 1 :Βΐ> 1 β ρτονίεχοη 
εΐιοαίά Ιίβ ιηΛάβ 1 :ο ρτβνβηΐ: χηαάνβΓ^βηΙ: Βάτηχεείοη ο£ 1 : 1 ιβ πιβάχιυη 
&ηγ ερβοβ. 

.3 Τ&β ρίρ 1 η 9 ίοΓ Ι:ϊιβ ά 1 &(:ΓΐΙ>α 1 :ίοη ο£ £ΐΓβ~βχ 1 :χη 9 αχδ 1 ιχη 9 ιηβάΐαπι 
εϊιοαίά 5 β βΓΓβη 9 βά βηά άίεο 1 ιβΓ 9 β ηοζζίβε εο ροεχΙιχοηΘά 1 : 1 ιβ^. β 
αη 1 £οηη ά 1 ε 1 ΐΓΐΐ 3 αί: 1 οη ο£ ιηβάιιιιιι ίε ο!) 1 :β 1 ηβά. 

.4 Μββηβ εΐιουΐά 1 >β ρτονιάβά 1 :ο οΐοεβ βΐΐ ορβη 1 η 9 ε ντΚίοΙα π\βγ βάτηιΐ: 
βΐΓ 1 : 0 / ογ βΐΐοκ 9 &ε 1:0 βεοβρβ ίτοιη, β ρΓοΐβοΐβά δρβοβ. 

.5 ΝΗθγθ Ιιΐιβ νοίιιηβ οί Γγθθ βχγ οοηΐιβιηβά χη βΙγ ΓβοθϊνβΓδ 1η βη^ 
ερβοβ χε ειιοΗ Ιιΐιβΐ:, 1ί Γβίββεβά χη ειιοίι ερβοβ χη ΐΐιβ βνβηί: οί 
£ΐΓβ, εαοίι Γβίββεβ ο£ βΙγ ν/χ!:1ι1η ΐΐιβί: δρβοβ νουΐά δβτιοαδίγ 
βίίβοΐ: 1:1ιβ βίίΐοίβηογ ο£ 1:Ηβ £ΐχβά £1τβ-βχ!:χη9αΐ5Ηίη9 εγείιβη, 
1:1ΐθ Αάιη1η1ε1:Γβ1:1οη εΐιοαίά Γβςηΐτβ ΙιΙιβ ρτονιειοη οί βη 
βάά!ΐ:1οηβ1 9 ι1βηί:^<: Υ οί ίΐΓβ-βχ1:1η9ηΐ6ΐιχη9 ιηβάΐιιιτι. 

.6 Μββηε είιοαίά 1 >β ρτονίάβά Γογ βαΓοπιβΓΙοβΙΙγ 9^ ν:ίη 9 

νβΓηχη 9 οΓ ΓΗβ Γβίββεβ οΓ ΠΓβ^βχ 1 : 1 η 9 ηΐ 6 ΐι 1 η 9 ιηβόιατη ιηΓο βηγ 
ερβοβ 1 η νΗΙοΗ ρβΓεοηηβΙ ηοππβΐΐγ κογ)ο ογ Γο κΗχοϊι ΓΗβγ Ηβνβ 
βοοβεε. Τΐιβ βΙβΓίη εΗοαΙά ορβτβ 1 :β Γογ β ειιχΓβ&Ιβ ρβΓίοά 1 >βΓθΓβ 
ΓΗβ ιηβάΐηπι 1 ε Γβίββεβά. 

.7 ΤΙιβ ιηβΒηβ οί ϋοηΙ:Γθ1 ο£ βηγ ίΐκβά ς/αε ί1τβ-βχ<:ΐηοτ«Ϊ5ΐιΐη9 

δγβϊιβιη κΐιοαίά 1)β Γββάίΐγ Βοαβδδΐΐίΐβ βηά εΐπιρίβ <;ο ορβΓβ»:β βηά 
βΗουΙά &β 9 Γοα Ρ θ< * ϊη βδ £β*τ 1οοβί:ΐοηε βε ροεεΐ1>1β β»: 

ροβίϋοηε ηοΐ: Ιϊΐτθΐγ 1:ο 1>β οαΐ; ο££ ϊ>γ β £ΐτβ ϊη β ρτο<:βοί:βά 
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ερβοβ· Α1 ββοΐι Ιοοβίχοη ΙιΙιβΓβ εΐιοαίά 1>β οΐββτ ίηδίταοΐίοηδ 
Γβ1β1ίη9 £ο Ιΐιβ ορβΓβΐΙοη ο£ £Ιιβ δγδΐβιη Ιιανίη^ Γβςτβτά £ο Ιίιβ 
εβ£β1:γ ο£ ρβΓδοηηβΙ. 

.8 ΑαΙιοιηβΙιίο Γβίββεβ ο£ £ΪΓβ-βχ*:χη9«ίεΗίη9 ιηβάιυιη εΐιοιιΐά ηοΐ 1>β 
ρβππίΐίβά. 

.9 Μΐιβτ β £Ηβ φΐαη(:11:γ ο£ βχ£ίη9ηίε1ιχη9 ιηβάίωτ» ίδ Γβςαίτβά 

ρτοΐβοΐ: ιηοτβ ίιίιβη οηβ ερβοβ, £Ηβ ςυβηΐιΐ^γ ο£ πιβάίυπι βνβϋβ&ΐβ 
ηββά ηοΐ: &β ιηοΓβ £Ηβη £1ιβ 1βΓ9βεί: ς[ α£ιηί:: ^^Υ Γβ9ηΐΓβά £ογ βη γ 
οηβ ερβοβ δο ρτοΐβο^βά. 

• 10 ΡΓβδδαΓβ οοηΙβίηβΓδ Γβς[ηίΓβά £ογ £Ιιθ δΐοτβςβ ο£ 

ίΐΓβ-βχϋη9ηίε1ιίη9 ιηβάχυιη εΗοαΙά 1>β Ιοοβΐβά οιι^είάβ ρτοΐβοίβά 
ερβοβε χη βοοοτάβηοβ νΐΐΐι 7.7.6.1.13. 

• 11 Μββηδ εΐιουΐά 5β ρτονίάβά £ογ £ΐιβ οτβντ £ο εβ£β1γ οΐιβολ ΙΗβ 

9ΐιβηί:11γ ο£ ιηβάίιυη ίη Ιΐιβ οοηΙβίηβΓδ. 

.12 ΟοηΐηίηθΓε £ογ Ιϊιβ δ1θΓβ9β ο£ £ΐΓβ-βχΐ:ίη9ηίε1ιίη9 ιηβάιυιη βηά 

βδδοοίβίβά ρΓβεεατβ οοπιροηβηΐδ δ&οαίά 1>β άβε^ηβά £ο ρτβδδατβ 
οοάβε ο£ ρτβοϊιίοβ £ο ί:1ιβ εβΙ:ί5£Βθ*:ίοη ο£ £1ιβ ΑάπιίηίεΙίΓβΙίοη 
1ιβν1η9 γθ9»γ<3 ίο ΙΙιβίτ Ιοοβΐίοηε βηά ιηβχίιηιυη βιη&ίβηΐ 
ΐβιηρβΓβΐιΐΓβδ βχρβοΐβά 1η εβΓνίοβ. 

• 13 Ηΐιβη £1ιβ £ΪΓβ-βχΙ;1η9α1ε1ι1η9 ιηβάίυχη ΐδ είιοτβά ουίιείάβ β 

ρτοίιβοίβά ερβοβ, 11 ε&οαίά &β εί;θΓβά ίη 3 γοοπι νΐιίοΐι είιοαίά *>β 
είΐιιβίβά 1η & εβ£β βηά Γββάχΐγ βοοβεε11>1β ροεχΐίοη βηά εΐιοαίά 
£>β β££βο!ίνβ1γ νβηΐίΐβίβά. Αηγ βη^Γβηοβ ίο ευοίι & ε£θΓβ9β 
γοοπι εΐιοαίά ρτβ£βΓβ1>1γ 1>β £γογπ ^Ηβ ορβη άβολ βηά χη βηγ οβεβ 
εΐιουΐά &β Ιηάβρβηάβηΐ; ο£ £1ιβ ρτοΐβοΐβά ερβοβ. Αοοβεε άοοτε 
εΐιουΐά ορβη ουΐκβΓάε, βηά Ιίυΐλΐιββάε βηά άβολε ίηο1υάχη9 άοοτε 
βηά οΐϊιβΓ πιββηε ο£ ο1οε1η9 βηγ ορβηίη9 ΐΙιβΓβίη, νΙιίοΗ ίοπη £ϊιβ 
λκ>αηάβΓίβε &β!:κββη εαοΐι Γοοπιε βηά 3ά3θίηχη9 βηοΐοεβά ερβοβε, 
εΐιοηΐά 1>β 9 &β £ΐ9**ΐ· δαοΐι δΙ:οΓβ9β Γοοηε είιοαίά 5β ^Γβηίβά βε 
οοηίίΓοΙ εΐβΐιοηε. 

.14 δρβΓθ ρητίε £ογ £ϊιβ εγείβιη εΗοιιΙά 5β εί:οΓβά οη 1>οβΓά ογ β 

1336Θ ρΟΓΐ. 

7.7.6.2 ΟβΓ^οη άίοχίάβ δγείβπΐδ 

.1 Γογ 0 &Γ 9 Ο βρ^οβδ, ΙΗβ ςαβη^χΐγ ο£ ο&Γΐ>οη άίοχίάβ βνβίΐβ^ΐθ 
δΐιοιιΐά, ηηίβεε οΙΙιβΓνιεβ ρτονίάβά, 1>β δα££ΐο1βηΙ: <:ο 9 Ανβ β 
ιηίηΐίηαιη νοίυπιβ ο£ £τββ 9 9δ ίο 30% ο£ Ιΐιβ 9 ΓΟδδ νοίαπιβ ο£ 

Ιΐιβ 1 &Γ 9 βδ 1 : οβΓ9θ ερβοβ εο ρτοί:βοΙ:βά χη 1:1 ιθ ογ&£<:. 

.2 Γογ ιηβοΗΐηβΓγ ερβοβδ/ Ιίιβ οβτ5οη άίοχίάβ οβγγ ίβά 

δΐιοαίά 1>β εα££1ο1βη£. Ιο 9^ νβ 3 πιίηχιηιηη νοίυιηβ ο£ £τββ 9 βδ 
βςαβί Ιο Ιίιβ 1 &Γ 9 βΓ ο£ ΙΗβ £ο11οκίη9 νοίαιηβε, βίΙ:1ιβΓ: 

,2.1 40% ο£ 11ιβ 9 γ ° 56 νοίαιηβ ο£ Ιΐιβ 1&Γ9βε1: πιβοΗίηβΓγ ερβοβ 

εο ρτοΐβοΐιβά^ 11ιβ νοίαιηβ 1:ο βχοΐαάβ. £ΐΐ3ΐ: ρβΓί: ο£ ΙΗβ 
οβδχη9 β!>ονβ ΙΙιβ Ιβνβΐ βΐ. νΐιίοίι £.1ΐ€ 1ιοΓΐζοηΙ:β1 βτββ ο£ 
ΐΗβ οβειη9 ίε 40% ογ Ιβεε ο£ 1:1ιβ 1ιοΓίζοη1:β1 βτββ ο£ Ιϊιβ 
βρ&οβ οοηοβτηβά Ιιβλβη ιηχάνβγ 1>β1:νββη 1:1ιβ Ιβηλ Ιορ βηά 
£ίΐθ ΙονβεΙ: ρβτΐ: ο£ Ιίιβ οβεχπ9; ογ 
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. 2.2 35% ο£ Ε&β 9 ΓΟδε νοίυπιβ ο£ £Ιιβ 1βΓ9©ε1: ιηβοΙιίηβΓγ ερβοβ 

ρτοίβοΕβά/ 1ηο1αάίη9 £Ηβ 00151)19; 

ρτονίάβά ΙΙιβΐ £ίιβ β&ονβ-πιβηΐιίοηβά ρβτοβηΙ:β9β6 ™^γ &β Γβάαοβά 
1:ο 35% βηά 30% τβΒρβοίιίνβΙγ £οτ οβΤ9θ οτβ£1: ο£ Ιβεε £Ηβη 
2/000 £οηε 9 ΓΟΒε £οηηβ9β; ρτονίάβά βΐ εο ΕΐιβΙ: ί£ £.νο ογ πιοτβ 
πιβοΐιίηβτγ ερβοβε βτβ ηοΐ: βηί,ίτβΐγ εβρβτβίιβ ΙΗβγ εΐιοαίά 5β 
οοηείάβτβά βε £οτπιίη9 οηβ ερβοβ. 

.3 Γογ ίΐιβ ρατροεβ ο£ Ιΐιΐε ρβτβ9ΓΒρ& νοίιυηβ ο£ £τββ οβτ&οη 

άίοχίάβ εΐιοαίά 1>β οβίοαίβίβά β£ 0.56 ιη·*/^· 

,4 Γογ πιβοΐιίηβτγ ερβοβε, ΙΙιβ £ίχβά ρίρίη9 εγε£βιη εΐιοαίά &β εαοΐι 
£1ιβ*: 85% ο£ ίίΐθ 9 016 ο»η *>© άίεο1ιβΤ9βά ίη£ο £1ιβ ερβοβ νίΐίιιη 
2 πιίη. 

.5 Τντο εβρβτβΐιβ οοηίιτοίε εΐιοαίά 1>β ρτονίάβά £οτ τβ1ββείη9 οβτ&οη 
άίοχίάβ ίηΐο β ρτοΐβοίβά ερβοβ βηά £ο βηεατβ £ΐιβ βοΐίνβΐίοη ^ 
Ι&β βΙβΓίη. Οηβ οοηΐτοί ε&οαίά 1>β ιιεβά ίο άίεοίιβΤ 9 β Ιϊιβ 9® δ 
£τοπι ί£ε ε£θΓβ9β οοηΐβίηβτε. Α εβοοηά οοηΐτοί εΐιοαίά 1>β αεβά 
£οτ ορβηίη9 £&β νβίνβ ο£ £ϊιβ ρίρίη9 νίιίοΐι οοηνβγε £ίιβ 9 3δ ίη£ο 
ΐϊιβ ρτο£βο£βά ερβοβε. 

.6 Τΐιβ £ντο οοηΐτοίε εΐιοαίά 1>β ΙοοβΕβά ίηείάβ β τβίββεβ ί>οχ 
οΙββΓίγ ίάβη£ί£ίβά £οτ £1ιβ ρβτΐίοαίβτ ερβοβ. Ι£ £ΐιβ £>οχ 
οοη1βίηίη9 £ίιβ οοηίίΓοΙε ίε £ο 1>β ΙοοΚβά, β *βγ £ο £ΐιβ 1>οχ 
εΗοαΙά &β ίη β &τββ)ε-9ΐ&δ6 £γρβ βηοΐοεατβ οοηερίοαοαείγ 
1οοβ£βά βά^βοβηΐ: £ο £1ιβ 1>οχ. 

7.7.7 Οοπ^γοΙ β£β*:ίοηε, βοοοπιιτιοάβΐίοη ερ&οβε βηά εβτνίοβ ερβοβε βΗοαΙά 6β 
ρτονίάβά κί£1ι ροτ£β1>1β £ίτβ βχΙ:ίη9αίε1ιβτε ο£ βρρτορτίβΐιβ Εγρβε. 

Α£. Ιββεί: £ίνβ ροτ£β!>1θ βχ£ίη9ηίε1ιβτε ε&οαίά ί>β ρτονίάβά/ βηά εο 
ροείΐίοηβά βε ί.ο ί>β Γββάίΐγ βνβί1βΙ>1β £οτ ίπιπιβάίηΐβ αεβ. Ιη 
βάάΐίίοη, β£ Ιββεί: οηβ βχ£ίη9ΐιίβ&βτ εαί^β!>1θ £ογ ηβοίιίηβΓγ ερβοβ 
Γίτβε είιουΐά 5β ροεί£ίοηβά οαΕείάβ ββοΐι ιηβοΙιΙηβΓγ ερβοβ βη^τβηοβ. 

7.7.8 Γίτβ ριιιηρε/ βηά βρρΓορτίβΙιβ βεεοοίβ^θά β9’^1ρ^βηΙ: / οτ βΙίΐθΓηβΙιίνβ 
β££θο£ίνβ £^^β-βx<:^η9^^β^1^π9 εγεΐβηε εΐιοαίά £)β £ί!:ί:βά βε £ο11ονε: 

ΑΙ: ΙββεΙ: 4:νο ίηάβρβηάβη£ΐγ άτίνβη ρνιπιρε εΐιοηΐά 5β βΓΓβη9βά. 
Εβοΐι ρυιηρ είιοαίά Ιιβνβ &£: ΙββεΙ: ί:νο ^ίιίτάε £Ηβ οβρβοί£γ ο£ β 
£>ίΐ9β ραπιρ βε ,άβΕβπηίηβά 5γ 10.3.5 βηά 10.3.6 1>α1: ηοΐ Ιβεε 
£Ηβπ 25 ιη^/1ι. ΕβοΗ £ίτβ ραπιρ εϊιοαίά 5β β!>1β £ο άβΐίνβτ 
εα££ίοίβηΙ: βη(1 ρΓβεεατβ ο£ νβΙιβΓ £ο είπιαίίβηβοαείγ 

ορβΓβί:β 1:1ιβ Ιιγάτβηϊιε βε τβςνιίτβά 1>γ .4. 

Τΐιβ βΓΓΒη 9 βιπβη£ ο£ £1ιβ ραιπρε εΐιοαίά 1>β εαοΗ Ιΐιβΐ ίη Ιιΐιβ βνβηΐ 
ο£ β £ίτβ ίη βηγ οηβ οοπιρΒΓίιηβηΐ. βΐΐ <:1ιβ £ίτβ ραιπρε νϋΐ ηοΐ 
£>β ραΐ: οαΐ: ο£ βοϊιίοη. 

Ιεο1β£.ίη9 νβίνβε Ιο εβρβΓβ£.β ί,ΐιβ εβοΐίοη ο£ £1ιβ £ίτβ πιβίη 
κί<:Ηίη Ήιθ πιβοΙιίηβΓγ ερβοβ οοη1:βίηίη9 πιβίη £ίτβ ραπιρ ογ 

ραπιρε £τοπι 1:1ιβ Γβεί: ο£ Ι:1ιβ £ίτβ πιβίη εΐιοαίά Ι)β £ίΙ:<:βά ίη βη 
ββείΐγ Βοοβεείΐιΐβ βηά 1:βηβ1)1β ροείί:ίοη οαΐείάβ ί:1ιβ πιβοΙιίηβΓγ 
ερβοβε. Τΐιβ £ίτβ πιβίη εΐιοαίά 1)β εο βΓΓβη 9 βά ΙΙιβί: ν/Ηβη Οιβ 
ίεο1β1ίη9 νβίνβε βΓβ εΐιαΐ: βΐΐ ίιΐιβ Ιιγάτβηϊιε οη Ιίιβ οτβ£1/ 
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βχοβρί ΓΙιοεβ ίη ΓΚβ ιηΒΟΪιίηβΓγ ερβοβ ΓβίβΓΓβά Γο β&ονβ, οβη 
ί>β ευρρίίβά νιΓΗ κβίβΓ 1>γ β Γίτβ ραπιρ ηοΓ Ιοοβίβά ίη ΓΗίε 
πιβοίιίηβΓγ ερβοβ ΓΙιγοι^Ιι ρίρβε νάιίοΐι άο ηοΓ βηΓβτ ΐϊιίε ερβοβ. 

.4 ΗγάΓβηΓε είιοαίά &β βΓΓβη^βά εο ΓΙιβί: βηγ ΙοοβΓίοη οη Γίιβ ογβΓΓ 
ο&η &β Γββοίιβά ϊ)γ £1ιβ νβίβΓ ^βΐιε Γγοπ» Γηο Γίτβ Ιιοεβε Γγοπ Γντο 
άίΓΓβτβηΙ: ΙιγάΓβηΐε, οηβ οΓ Γίιβ ;]βΓε &βίη9 Γγοπϊ β είηςίβ Ιβης^Η 
οί Ιιοεβ. Ερβοίβΐ ο&Γβ 9 θτγ ερβοβε ϊιγάΓβηΓε εϊιοαίά 1>β Ιοοβΐβά 
βο ΓΙιβΓ βηγ ΙοοβΓίοη νίί,Ιιίη Ιάιβ ερβοβ οβη 5β Γββοΐιβά Γ>γ Γνο 
νβΓβτ }β1:β ίτοιη ί:ν/ο άίΓΓβτβηί: ΙιγάΓβηΓ,ε, ββοϊι }βί. 1>βίη9 
εαρρίίβά Γγοιπ β είη9ΐβ 1βη9^ οΓ ϊιοεβ. 

.5 Εβοΐι Γίτβ ϊιοεβ είιοαίά 1>β οΓ ηοη-ρβτ ίεΙίΒϋΙβ ΓηβΙιβΓίβΙ βηά ϊιβνβ 
β Μβχίιηυιη 1βη9^ίι βρρτονβά Γ>γ ί.1ιβ ΑάιτιίηίεΙίΓΒΓίοη. Είτβ Ηοεβε, 
Γθ9©ΓΗβΓ νίΓίι βηγ ηβοβεεβΓγ ΓίΓ1;ίη9ε βηά Γοοίε, είισυΐά &β λβρΐ 
Γββάγ Γογ υεβ ίη οοηερίοαουε ροδίΐίοηε ηββτ Γΐιβ ϊιγάΓβηΐε. Α11 
Γίτβ Ιιοεβε ίη ίηίβτίοΓ ΙοοβΓίοηε δίιοαίά Γ>β οοηηβοΓβά Γο Γίιβ 
ϊιγάΓβη!:δ βΓ β 11 ίίιηβδ. Οηβ Γίτβ ίιοδβ δΐιοαίά ί>β ρτονίάβά Γογ 
ββοίι ίιγάΓβη! βδ Γβ^ίτβά ί>γ .4. 

.6 ΕβοΗ Γίτβ Ιιοδβ είιοαίά ί)β ρτονίάβά νί£ίι & ηοζζΐβ οΓ Βη βρρΓονβά 
άαβί ρνιτροδβ Γγρβ (ί.β. ερΓΒγ/^βΙ: Γγρβ) ίηοθΓρθΓ&1:ίη9 β 
ε&αίοΓΓ. 

7.8 Ρπ?£$ς£ΐθίυΰ£ ..6ΒΒΕΑ&1..£&ΙίΜΡΓΥ 5Ρ&€65 
7.8.1 δίΓυοΓυιτβΙ ρτοΐβοΐίοη 

.1 ΒοαηάβΓίβε οΓ ερβοίβΐ 03ίβ90Γγ ερβοβε εΐιοαίά ί>β ίηευίβίβά ίη 
βοοοΓάβηοβ κί(:*ι Γβϋίβε 7.4-1 Βηά 7.4-2. Τ&β εΐβηάίης άβοΐ οΓ 
β ερβοίβΐ οβ 1 : 69 θΓγ ερβοβ ηββά οηΐγ &β ίηειιΐβίβά οη Γ&β 
ιιηάθΓείάβ ί£ ΓβςαΐΓβά. 

1 .2 ΙηάίοβΙιοΓε εΒουΙά 1>6 ρτονίάβά οη ϊ:1ιβ ΠΒνΐ9&^ίη9 1>Γίά9β νΗίοΗ 
εΐιοιιΐά ίηάίοβΓβ νΗβη βηγ άοοτ 1θΒάίπ9 ογ Γγοπι Γΐιβ ερβοίβΐ 
0 βΓβ 90 Γγ ερΒοβ ίε οΐοεβά. 

7.8.2 Γίχβά ΓίΓβ-βχΓίη9νλίε1ιίη9 εγεΓοιη* 

Ε&οΐι ερβοίΒΐ 0 Β^β 90 Γγ ερβοβ εΚοαΙά 1>β ΓίΙ:Γβά ντίΓϊι βπ Βρρτονβά Γίχβδ 
ρΓβεευΓβ ν&1:θΓ-ερΓΒγίη9 εγδ^θίη Γογ ΓΠΒηα&1 ορβΓΒΐ:ίοη νΐιίοΐι είιοαίά 
ρτοΓβαΓ β 11 ρ&Γ^ε οΓ βηγ άβοίε Βηά νβίιίοΐβ ρ1&1:ΓθΓΐη ίη εαοΐι ερβαβ, 
ρτονίάβά ΓΗβΓ Γίιβ ΑάπιίηίεΓΓΒΐιίοη ιηβγ ρβηηίΐ: ϊ:ϊιβ αδβ οΓ βηγ οΙιϊιθγ 
Γ ίχβά ΓίΓβ-6χ^ίη9νλίε1ιίη9 εγε^θΐη £Ιιβ*: ΙΐΒδ 5ββη εΐιονη ί>γ Γαΐΐ-δαβίθ 
ΓβεΓ ίη οοηάίΓίοηε είπιαΐΒΐ:ίη9 β Γ1ονίη9 ρβΙίΓοΙ Γίτβ ίη β ερβοίβΐ 
0 Βΐ:β 90 Γγ ερΒοβ Γο 1>β ηοί Ιβεβ βΓΓβοίιίνβ ίη οοηί:Γθ11ίη9 Γίτβδ 1 ίίεβ 1 γ 
Γο οοοατ ίη εαοΐι 3 ερβοβ. 


Α 


ΚβΓβτ Γ,ο ΓΗβ Κβοοιηηΐ6ηά3ΐ:ίοη οη Γίχθά ΓίΓβ-βχ<:ίη9ηί5ΐιίη9 εγδΓβιηε Γογ 
ερβοίβΐ οβΙ:69 ογ 1 γ ερβοβε, βάορΓβά 1>γ Οιβ 0Γ93ΐηίζΒΐ:ίοη ί>γ 
ΓβεοΙαΓίοη Α.123(ν). 
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7.8.3 Ρβΐιτοίε βηά άβ£βο£ίοη 

7. 8 .3.1 Α οοηΐίηυοαε £ίτβ ρβίτοί εΐιοιιΐά 5β Γηβίηΐβίηβά ίη ερβοίβΐ οβ 1 β 9 θΓγ 
ερβοβε αηίβεε β £ίχβά £ίτβ άβ£βο£.χοη βηά £χτβ βίβπη εγε^βπι, 
οοιηρ1γίη9 ντί£ 1 ι ΐιϊιβ Γβ^ίτβπιβηΐε ο£ 7.7.2,, ©ηά 3 ΐβίβνίείοη 
εαι-νβίΐίβηοβ εγεΐβιη βΓβ ρτονίάβά. ΊΊιβ £χχβά £ίτβ άβΐβοΐίοη εγείβηι 
εΐιοαίά ββ οβρβ&ΐβ ο£ Γβρίάΐγ άβ£βο!;ίη 9 £ϊιβ οηεβί. ο£ £ΐΓβ. ΤΗβ 
ερβοίη9 Βηά Ιοοβΐίοη ο£ άβίβοΐοτε εϊιοαίά 1>β ΐβείβά 1;β)είη9 ίη£ο 
βοοοαηί; £ 1 ιβ β££βο£ε ο£ νβη£ί 1 β£ίοη βηά ο^ϊιβΓ ΓβΙβνβηΙ; Ιβοΐοτε. 

7. 8 .3.2 Μβηηβΐΐγ ορβτβίβά οβίΐ ροίη£ε εΐιουΐά &β ρτονίάβά βε ηβοβεεβτγ 

£Ιιγ ο 119 * 1011 *: £*ιβ ερβοίβΐ οβίβςοτγ ερβοθε ©ηά οηβ εΐιουΐά 1 )β ρΐβοβά 
οΐοεβ Ιο ββοΐι βχί£ £γοιπ ευοίι ερβοβε. 

7.8.4 ΡίΓβ-βχ£ίη9ηίε1ιίη9 β^ηίριηβη*: 

7. 8 .4.1 ΤΗβΓβ ε*ιοα!ά 5© ρτονίάβά 1η ββοίι ερβοίβΐ οβ*:β 9 θΓγ ερβοβ: 

.1 β£ 1β3δ£ ΟΐΓβ© ντβΐβ γ £09 ©ρρΐΐοβΐοτε; 

.2 οηβ ροΓ*:βί>1β £οβτη βρρΙίοβΐοΓ αηίΐ: οοηείε*:ίη9 ο£ ©η βΐΓ-ίοβιη 
ηοζζΐβ ο£ βη ίηάαοΐοτ Ιγρβ οβρβΜβ ο£ 1 >βίη 9 οοηηβοίβά Ιο Ιίιβ 
ίίτβ ιηβίη ϊ)γ β £ίτβ Ιιοεβ, £θ 9 β*:*ΐ 6 Γ νί£ίι 3 ροιτ£β1>1β £βη)( 
οοη£βίηίη9 20 1 ο£ £οβπι-πιβΚίη9 Ιί^ηίά βηά οηβ ερβΓβ £βη)ζ. Τίιβ 
ηοζζΐβ εϊιοαίά 1 >β οβρβί» 1 β ο£ ρτοάιιοίη 9 β££βο£ίνβ £οβπι ειιίΐβ&ΐβ 
£ογ βχ£ΐη9ηίβ1ι1η9 βη οϋ £ίΐΓ 6 ο£ β£ 1ββε£ 1.5 ιη^/ηηίη. Α£ 

Ιββεί £νο ροΓίιβΙχΙβ £οβπι βρρΙίοβΐοΓ ιιηίΐιε εϊιοαίά 5© βνβί1β£>1β 
ίη £Ηβ ογβ£*ι £ογ ηεβ ίη εαοϊι ερβοβ; βηά 

.3 ροΓΐβ&Ιβ £ίίβ βχ1ίη9ηίβ1ΐΘΓε εϊιοαίά ϊ>β 1οοβ£βά εο £1ΐ3£ ηο ροχηΙ: 
ίη £1ιβ ερβοβ ίε ιηοτβ £*ιβη βρρΓοχίπιβίιβΙγ 15 πι **©1Κίη9 άχείβηοβ 
£γοπι βη βχΙ:ίη 9 ηί 8 ΐιβΓ, ρτονίάβά ΐζΐιβί; ©*: 1ββε£ οηβ ροτίβ&ΐβ 
6 χ£ίη 9 ηχεΗβΓ ίε 1οοβ£βά βϊ: ββοΐι βοοβεε £ο εηοΐι ερβοβ. 

7.8.5 νβηΐίΐβΐίοη εγείβπι 

7.8.5.1 ΤίιβΓβ εΐιοαίά 1>β ρτονίάβά βη β££βο£χνβ ρονβτ νβη1ί1βΙ:ίοη εγε£βπι 

£ογ ερβαίβΐ 03 ΐ:β 90 Γγ ερβοβε εα££χοίβηΙ: £ο 9 ^ νβ 1 ββ 5 £ 10 βίτ 

ο 1 ΐ 3 η 9 βε ρβτ Ιιοατ κίιίΐβ ηβνί 9 &^ίη 9 &η< ^ ^0 βχτ οίΐ3η9β8 ρβ^ Ιιοητ β£ 

£1ιβ 9 αβ Υ 8 ^^ 6 <3αΓίη9 νβΐιίοΐβ 1οβάίη9 βηά ιιη1θ3άχη9 ορβΓβ1:ίοηδ. 

Τ^β εγε£βπι £ογ εαοίι ερβοβε εΐιοαίά 1 >β βηΐχτβΐγ εβρβΓβ^βά £γογπ ο£ίιβΓ 
νβηί: 11 β£ίοη εγείβίηε βηά εϊιοηΐά 1 >β ορβΓβ 1 :ίη 9 β£ βΐΐ £ίπϊβδ ντΗβη 
νβΗίαΙβε βτβ ίη εαοΐι ερβοβε. νβηΙ:χ 1 β 1 :ίοη άυοΙιε εβΓνίη 9 ερβοίβΐ 
αβ£β 9 θΓγ ερβοβε οβρβίτίβ ο£ 1 >βίη 9 β££βοΙ:ίνβ 1 γ εββίβά είιοαίά 5β 
εβρβΓβ£βά £ογ ββοΐι εάοΙι ερβοβ. Τίιβ εγείιβιη εΐιοιιΐά ί)β οβρβί>1β ο£ 
ϊ)θίη9 οοηΙίΓοΙΙβά £γοπι β ροεί£ίοη οαίιεχάβ ειιοΐι ερβοβε. 

7 . 8 . 5.2 Ίϊιβ νβη£ί 1 β£ίοη εΗοαΙά ί»β ειιοΐι βε <:ο ρΓβνβηί: βίτ 8 ΐΓβ£ί£ίοβ£ίοη βηά 
£Ηβ £οηηβ£ίοη ο£ βίτ ροολβίε. 

7. 8 .5.3 Μββηε εΚοαΙά )5β ρτονίάβά £ο ίηάίοβ<:β ίη £ίιβ ορβτβΙ:ίη9 αοΓηρβΓ£ηιβη£ 
βηγ Ιοεε ογ Γβάυοίίοη ο£ ί: 1 ιβ Γβ 9 ηχτβά νβηϊ:ί 1 β^ίη 9 οβρβοίίιγ. 

7 . 8 . 5.4 ΑΓΓβη 9 βιηβη£β είιοηΐά 1 >β ρτονίάβά ^ο ρβππί£ β Γβρχά είια^άοντη βηά 
β££βο£ίνβ οΙοεαΓβ ο£ Ιίιβ νβη^:ί1βΙ:ίοη εγε£βιη χη οβεβ ο£ £ίτβ, Ιιβ^ίης 
ίη£ο βοοοαη£ ί: 1 ιβ κββ£ 1 ιβΓ βηά εββ οοηάίίιχοηε. 
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7,8.5.5 νβηίϋβίιοη άααίε, 1ηο1αάΐπ9 άβιηρβΓδ δίιοαίά ϊ>© κηβάβ οί είββΐ ογ 
οίΙιβΓ β^ηΐνβίθηί πηβίβΓΧβΙ. 

7.8.6 8αυρρβΓ8, Μΐ9β ρυιηρχη9 βηά άτβιηβ9 β 

7.8.6.1 Ιη νίβν οί ίίιβ εβτίοαε Ιοεε οί είβ&χΐχίγ κίχΐαΐι οοαίά βΓίεβ άυβ 

ίο 13 γ 9 β ςυβηίΐίίβε οί ν/βίβτ βαααιηη1©ί1η9 οη ί&β άβολ ογ άβολε 
οοηδβς 1161 ** 1 ορβτβίΐοη οί ί&β ίιχβά ρτβδδατβ νβίβΓ-ερΓΒγ1η9 

βγείθΐη, εοαρρβΓδ εΐιοιιΐά ίβ ίΐίίβά εο ©δ ίο ©ηεαΓβ ί!*βί εαοΐι νβίβτ ίε 
Γ&ρχάΐγ άχδα1ιβΓ9βά άΐΓβοίΙγ ονβΓ&οβτά. Αΐίβτηβίΐνβΐγ, ριιιηρ1η9 Βηά 
άΓβΐη&9 β ίβοχίιίΐβδ εΐιοαίά ϋβ ρτονχάβά ©άάΐίΐοηβΐ ίο ί&β 
Γβ^ηχτβιηβηίδ οί οϊιβρίθΓ 10. 

7.8.7 Ρτβοβαίΐοηδ β 9 Βΐηεί ΐ9η1ί1οη οί ίΐβπχΐΐβ&ΐ© νβροατε 

7.8.7.1 Οη βηγ άβολ ογ ρΐβίίοπη, ίί ίΐίίβά, οη νΐιίοΐι νβΐιίοΐβδ βΓβ οβΓΓίβά 
βηά οη ν/^ίοΐι βχρίοείνβ νβροατε π»ΐ9ΐι£ 1>β βχρβοίβά ίο βοοιιπιαίβίβ, 
βχοβρί ρΐβίίοπηδ κιίΐι ορθηίπ95 οί εαίίίοίβηί εΐζβ ρβαηΐίί1η9 
ρβηβίΓβίΙοη οί ρβίτοί ςβδβε άοκην/βΓάδ, β9 α ^Ρ ιηβηί: ί** 1 * 0 * 1 π*ηγ 
οοηβίΐίαίβ η εοιίΓοβ οί ίςηίίίοη οί ί1βχηιη©1>1β νβροαΓβ βηά, 1η 
ρβτίΙοαΙβΓ, βίβοίτίοβΐ βςυίριπβηί ©ηά ντχΓΐη9/ Β&οαίά 1>β χηείβΐίβά 
βί Ιββεί 450 ιηπι βίονβ ί&β άβολ ογ ρΐβίίοπη. ΚΙβοίΓίοβΙ βςαιριηβηί 
Ιηείβΐίβά βί ιηοτβ ίΐιβη 450 ιητη β&ονβ ίΐι© άβολ ογ ρΐβίίοπη εΐιοαίά &θ 
οί β ίγρβ εο ©ηεΐοεβά βηά ρτοίβοίβά βε ίο ρτβνβηί ί&β βεοβρβ οί 
ερβτλε. ΗοκβνβΓ, 1ί ίίιβ Ιηβίβΐΐβίΐοη οί βΙβο^Γίο&Ι ©ς^ΐρπιβηί βηά 
ντίΓχη9 βί Ιβδδ ίΐιβη 450 πμώ β&ονβ ί&β άβολ ογ ρΐβίίοπη χε ηβοββεβΓγ 
ίθΓ ί&β 6βί β ορβτβίχοη οί ίΐιβ ατβίί, εαοΐι βΙβοίΓίοβΙ βς^ΐρπιβηί βηά 
ντχΓχη9 πιβγ &β χηείβΐίβά ρτονΐάβά ίΐιβί ίί 1& οί β ίγρβ βρρχονβά ίοτ 
αεβ χη βη βχρίοείνβ ρβίτοί βηά βιτ χηχχίαΓβ. 

7.8.7.2 Εΐβο^τίοβΐ 69α1ριηβη^ βηά ντ1τ1η9/ λί χηείιβίίβά 1η βη βχϊιβιιεί 
νβηί.11β^1οη άαοί^ εΐιοαίά 1)β οί β <:γρβ βρρτονβά ίοτ αεβ χη βχρίοείνβ 
ρβ<:Γθ1 βηά βίτ ιηίχίιΐΓβε βηά ίΐιβ οαΐΐβί: ίτοιη βηγ βχΗβαεΙ: άαο^ εΐιοαίά 
1>β εί^βά χη β εβίβ ροεϊίιίοη, 1ιβνχη9 Γβ 9 ^Γά ίο οίϊιβτ ροεεχ61β εοατοβε 
οί ΐ 9 η 1 ί 1 οη· 

7.9 Μΐ&0β11&η€0115 

7.9.1 ΤΗβτβ είιοιιΐά 1>β ρβηηβηβηίΐγ βχΐιχίϊΐίβά, ίοτ ίΐχβ 9 α ^ βηαβ 

ιηβδίβΓ βηά οίίίοβΓδ οί ίΐιβ οτβίί/ ίχτβ οοηίΓοΙ ρίβηε δ1ιονίχη9 
οΙββΓίγ ίοτ ββοΐι άβολ ίΐιβ ίο11οντχη9 ροείίΐοηβ: ίΐιβ οοηίτοί είβίΐοηδ/ 
ίίιβ ββοίχοηε οί ί&β οτβίί νΐιχοΐι βΓβ βηοΐοδβά 1>γ ίΐΓΘ-Γβείδίιη9 
άίνχεχοηε ίθ9βί1ιβΓ κχίΐι ρβΓίιοηΙβΓδ οί ίϊιβ ίιτβ βΙβΓειε, ίίτβ 
άβίβοίίοη εγείβπΐδ, ίΐιβ ερτίηλΙβΓ χηείβΐΐβίχοηδ/ ίΐιβ ίχχβά βηά 
ροτίβ&ΐβ ί^^θ-βxί^η9ι^^β^^π9 βρρϋβηοβδ, ίΐιβ ιηββηε οί βοοβδε ίο ίΗβ 
νβΓίοαε οοιηρβΓίιηβηί8 βηά άβολ& 1η ίΐιβ οτβίί/ ίΐιβ νβηίι1βίχη9 εγείβπι 
χηο1αά1η9 ρβΓίιοαΙβΓε οί ίΐιβ ιηβείβτ ίβη οοηίτοΐβ/ ί&β ροεχίΐοηε οί 
άβιηρβΓε βηά χάβηίΙίΐοβίΐοη ηηπιΙχβΓε οί ίΐιβ νβηίχ1βίιη9 ίβηε 6βΓνχη9 
ββοΐι εβοίίοη οί ίΐιβ οΓβίί/ ίΐιβ Ιοο&ίχοη οί ίΐιβ χηίβΓηβίΙοηβΙ βϊιογθ 
οοηηβοίΐοη, ιί ίχίίβά, βηά ίΐχβ ροεχίΐοη οί βΐΐ ιηββηε οί οοηίτοί 
ΓβίβΓΓβά ίο 1η 7.5.3, 7.6.2, 7.7.1 βηά 7-7.4. Τΐιβ ίβχί οί εαοίι 
ρίβηε* β)ιοιι1ά 5© χη ίΐι© οίίχοΐβΐ 1βη9η&9 β δίβίβ. 


* ΚβίβΓ ίο Οτβρίχίοβΐ δγιη5οΐ6 ίοτ ίχτβ αοηίτοί ρίβηε βάορίβά 1>γ ίΐιβ 
0Γ9&η1ζβί1οη 1>γ τβδοΐαίΐοη Α. 654(16). 
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Ηονβνβτ, ίί £ίιβ Ι&Π 9 Μ& 9 6 1ε ηβΐ£*ιβΓ Εηςτίΐεί* ηοτ ΓΓβηοΙι, β 
ΐΓβηδΙβΐίοη ίηΧο οηβ ο£ Ιϊιοδβ 1&η9η&9 6& είιοαίά 1>β Ιηοίικίβά. 

7.9.2 Α άαρίΐο&ίβ δβ£ ο£ £1τβ οοπ^γοΙ ρίβηδ ογ & βοοίίΐβ*: οοη£&χηίη9 
ειιοίι ρίβηε είιοαίά 1>β ρβππ&ηβη^ΐγ ε£οτβά ΐπ & ρΓΟπιίηβηΐΙγ ιηβΓ^βά 
Ηβαί1ιβΓ£ΐ9ΐι£ βηοΙοειίΓβ οιιίδίάβ £Κβ άβοΉιοαδβ £ογ £Ηβ &εείδ£&ηαβ ο£ 
δΙιΟΓβ δίάβ £ΐΓβ-£ΐ9*ι£ΐη9 ρβΓβοηηβΙ. 

7.9.3 Ορβηίη 9 β 1η £ΐΓβ“Γββ1δ£ΐη9 άΐνίβίοηβ 

7.9.3.1 Εχοβρί £ογ £1ΐ6 ίιβ^οΐιβδ ϋθίντβθη ο&Γ 9 θ, ερβοΐαΐ ο&ί:β9 οτγ, είοτβ, &ηά 
ϊ)»99 β 9 β βρ&οβδ &ηά &θ£νββη εαοϊι ερβαβε ηηά £1ιβ ντββΐΙιβΓ άβολε, &11 
ορβχ&ίη96 εϊιοιιΐά £>β ρτονίάβά νΐ£& ρβπηβηβηΐΐγ β^ΐ&οίιβά πιβ&ηε ο£ 
ο1οβ1η9 νϊιίαΐι εΐιουΐά £»β &£ 1ββδ£ ββ β££βο£ΐνβ £ογ Γβ6λε£ίη9 £ίΓβε βε 
£1ιβ άίνίεΐοηε ίη νίιίοΗ, £ίιβγ βτβ £ίΐ:1:βά. 

7.9.3.2 Ι£ εΐιοιιΐά 1>β ροεβίϋΐβ £ογ ββοΗ άοοτ £ο ϋβ ορβηβά ηηά οΐοεβά £τοιη 
Θ30Ϊ1 δίάβ ο£ £*ιβ βυΐλΐΐθ&ά 1>γ οηβ ρβτεοη οηΐγ. 

7.9.3.3 ΕΙγθ άοοτδ ϋοιιηά1η9 πιη^ΟΓ £1 γθ ΙιβεβΓά βτββε βηά ε£βΧΓνβγ βηοΙοβαΓβδ 
δΐιοαίά δβ£ΐδ£γ £ϊιβ £ο11οη1π 9 ΓβςαΐΓβιηβηΙιε: 

.1 Τΐιβ άοοτδ είιοαίά 1>β εβ1£-ο1οε1η9 ηηά 1>β αβρη£>1β ο£ ε1οε1η9 
κΐ£1ι βη βηςίβ ο£ ιηοΐΐηαίιΐοη ο£ αρ £ο 3.5 β ορροεχη9 οΙοειίΓβ, 
βηά εΗοιχΙά Ιι&νβ βη βρρΓοχΙιηαίθΙγ αη!£οπη γλ£θ ο£ οΙοεαΓβ ο£ 
ηο ιηοΓβ £1ιβη 40 6 ηηά ηο Ιβδδ £ϊι*η 10 δ κΐ£1ι Ήιβ ογ&££ ίη £ΐιβ 
ηρτίςΗί: ροείίΐοη. 

.2 Κβιηοίβ-οοηίΓοΙΙβά β11ά1η9 ογ ρονβΓ-ορβτηΙιβά άοοτβ εΐιοιιΐά £>β 
βςαίρρβά βη &1βπη £1ΐ3ΐ: εοαηάε β£. Ιβ&εί 5 δ ηο ιηοτβ 

Ήιαη 10 β 1»β£θΓβ £&β άοοτ ϋβ9ΐηε πιονβ βηά οοηΐχηαβ εοαηάιη9 
αηίΐΐ £&β άοοτ 1β οοπιρίβΐβΐγ οΐοββά. Ώοογβ άβεχ9ηβά £ο Γβορβη 
υροη οοη£&ο£ίη9 ηη οΐ^βο*: χη ΕΕιβίτ ρ&ίΐΐδ βίιοαίά Γβορβη 
δα££ΐο1βη1:1γ £ο αΐΐοκ η οΙββΓ ρβδδβ9β ο£ ηί: 1ββδ£ 0.75 π\, 
ηο μογθ £}ιβη 1 πι. 

.3 Α11 άοοτδ δΐιοαίά 1>β ο&ραϋΐβ ο£ Γβιηο£β ηηά ηα£οπΐ3£χα Γβίβ&εβ 

£γοπι & οοη£ΐηαοαδ1γ πι&ηηβά οβηξΓβΙ οοπ^γοΙ δ£βί:χοη, βΐ£1ιβΓ 
δίιηα1£&ηβοαβ1γ ογ 1η 9 Γθα Ρ 8 / ηηά βίεο χηάΐνχάα&ΐΐγ £γογπ & 
ροδΐ£ΐοη &(: ϋο£)ι βΐάββ ο£ £)ΐ6 άοοτ. Ιηάχοβίΐοη βΐιοαίά 5β 
ρτονίάβά £&β £1τβ οοη£το1 ρβηβΐ 1η £ϊιβ οοηΐιιηιιοαδίγ πιβηηβά 
αοη£το1 δ£β£ΐοη νΙιβ£1ιβΓ β&οίι ο£ £1ιβ Γβιηο^β-αοηίίΓοΙΙβά άοοτδ 1δ 
οΐοεβά. ΤΙιβ Γβίββδβ πιβοΐι&ηχδπ) δΐιουΐά 1>β βο άββΐ 9 ηβά £ΐι&£ 
άοοτ νΐΐΐ βα£οιηβ£ΐο&11γ οΐοββ χη £1ιβ βνβη^ ο £ άίδΓαρ£ΐοη ο£ 

£1ιβ οοη£το! εγβίοιη ογ οβηί:Γβ1 ροκβΓ βαρρίγ. Κβίββδβ βντί^ο^ιβδ 
δΗοαΙά Ιιηνβ &η οη-ο££ £αηο£ίοη £ο ρτβνβη£ ηα^οιηβ^χα Γβδβ££ίη9 
ο£ £1ιβ βγδ^βίη. Ηοΐά-^ηοΐί Ιιοο^ε ηο£ εη£>3βα1: £ο οοηίίΓοΙ ε£β£ίοη 
Γβίββεβ βΐιοιιΐά 1>β ρτο!ιχ1>ΐ£:βά. 

.4 Εοο&Ι ροντβΓ &οοαιηα1&£;θΓ6 £ογ ρονβτ-ορβτβΐβά άοοτε δΐιονιΐά 5β 

ρτονίάβά 1η £1 ιθ ίπυηβάίβΐιβ νίοίηχ^γ ο£ £ΐιβ άοοτβ £ο βηβΐϊΐβ ί:1ιβ 
άοοτδ £ο 1>β ορβΓβ£θά βϊ: Ιββεί ^:βη £ΐπ)βε (£α11γ ορβηβά βη<3 
αίοδβά) αε1η9 Ιοοβΐ οοη£το1δ. 
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7.10 Ε 
7.10.1 

7.10.1. 


7.10.1. 

7.10.1. 

7.10.2 


7.10.3 
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.5 ϋουΗΙβ-Ιββί άοοτε βςαιρρβά ντ±3 ΙβίοΗ ηβοβεεβτγ ίο ίΗβχτ 
ίΐτβ 1ηίβ9τχίγ εΗοαΙά Π3νβ 3 ΙβίοΗ ίΗβί χε βαίοιηβίχοβίΐγ 
βοίινβίβά Ηγ ίΗβ ορβτβίχοη οί ίΗβ άοοτε νΗβη τβίββεβά Ηγ ΙΑ© 
εγείβίη. 

.6 Ροογ ε 9^ ν ^ η 9 άΐτβοί βοοβεε ίο ερβοιβΐ οβίβ9οτγ βρβοβε νΗΙοΗ 

βτβ ροκβτ-ορβτβίθά βηά βαίοπιβί ΐοβίΐγ οΐοββά ηββά ηοί Ηβ 
β^αίρρβά νιίΗ βίβτπιβ 3ηά τβΓηοίβ-τβΙββδβ νηβοΗβηΙδΓηε τβςιιίτβά 
ίη .2 3ηά .3. 

ΤΗβ τβ9α1τβιηβηίδ ίοτ 1ηίβ9τχίγ οί ί1τβ-τβ5ΐδίιη9 άΐνχείοηβ οί ίΗβ 
οαίβτ Ηοαηάβτίβε ίβο1η9 ορβη ερβοβε οί 3 οτβίί εΗοαΙά ηοί βρρίγ ίο 
913Β8 ρβτίΐίΐοηε, νΐηάονε βηά εΐάβ'δττιιίίίβε. δχιηΐΐβτΐγ, ίΗβ 
τβςαΐτβπιβηίβ ίοτ χηίβ9Γΐίγ οί ίχτβ-τβδχδί1η9 άίνίβίοηε ίβοίη σ ορβη 
ερβοβε _ &Ηοα1ά ηοί βρρίγ ίο βχίβτιοτ άοοτε 1η εαρβτείταοίατβε βηά 
άβοίεΗοαδβε. 

ΙΧΕΙΛΜ ίΕ .. ΡΜΕΕιΕβ 

Α11 οτβίί οίΗβτ ίΗβη οβί©9θτγ Α ρβεεβη 9 βτ οτβίί εΗοαΙά οβττγ βί 
1β3δί ίνο ί1τβπΐ3η*ε οαίίιίε οθΓηρ1γχη9 νίίΗ ίΗβ τβ^ΧΓβΓηβηίε οί 
7.10.3. 

1 Ιη βάάΐίΐοη, ίΗβτβ εΗοαΙά Ηβ ρτονχάβά 1η οβίβ9θτγ Β ρβδδβη 9 βτ οτβίί 
ίοτ βνβτγ 80 ιη, οτ ρβτί ίΗβτβοί, οί ίΗβ β 99 Γβ 9 ®Ηβ οί ίΗβ 1βη9ίΗ οί 
βΐΐ ρβεεβη 9 θτ ερβοβε βηά εβτνχοβ ερβοβδ οη ίΗβ άβο* νΗχοΗ οβττίββ 
βαοΗ ερβοβδ οτ, χί ίΗβτβ 1ε πιοτθ ίΗβη οηβ εαοΗ άβο*, οη ίΗβ άβολ 
νΗΙοΗ Ιιβε ίΐιβ 1βτ9«εί β99 Γ β9 β * :β οί ειιοΗ 1βη9ίΗ, ίνο ίχτβίηβη'ε 
οαίίΑίε βηά ίνο εβίε οί ρβτβοηβΐ β9ΡΧρπΌ*ιί# ββοΗ εβί οοιπρτ1ε1η9 ίΗβ 
Ιίβιηε βίΐραΐβίβά 1η 7.10.3.1.1 ίο 7.10.3.1.3; 

2 Ιη οβίβ 9 θτγ Β ρβδδβη 9 βτ οτβίί, ίοτ ββοΗ ρβχτ οί ΗτββίΗ1η9 βρρβτβίαε 
ίΗβτβ εΗοαΙά Ηβ ρτονχάβά οηβ νβίβτ ίθ9 βρρίιοβίοτ νΗχοΗ εΗοαΙά Ηβ 
είοτβά βά^βοβηί ίο εαοΗ βρρβτβίαδ. 

3 ΤΗβ Αάιτϊΐηίείτβίΐοη ιηβγ τβςρχΓβ βάάίίΐοηβΐ εβίε οί ρβτδοηβΐ βςαΐριπβηί 
3ηά ΗτββίΗΐη9 βρρβτβίαε, Ηβνιη9 άαβ τβ 9 βτά ίο ίΗβ εΐζβ βηά ίγρβ οί 
ίΗβ οτβίί. 

ΤΗβ ίΙτβπίΒη'β οαίίιίε οτ εβίδ οί ρβτεοηβΐ βφΐίρπιβηί εΗοαΙά Ηβ 
εο είοτβά βε ίο Ηβ ββείΐγ βοοβεεΙΗΙβ βηά τββάγ ίοτ αεβ βηά, νΗβτβ 
πιοτβ ίΗβη οηβ ίχτβπιβη'ε οαίίιί οτ ϊποτβ ίΗβη οηβ εβί οί ρβτεοηβΐ 
β9η1ριηβηί 1δ οβττιβά, ίΗβγ εΗοαΙά Ηβ είοτβά χη κχάβΐγ εβρβτβίβά 
ροδίίΐοηε. Ιη ρβεεβη 9 βΓ οτβίί, βί Ιββεί ίντο ίΐτβιηβη’ε οαίίΙίε βηά 
οηβ εβί οί ρβτδοηβΐ βςηίρηβηί εΗοαΙά Ηβ βνβϋβΗΙβ βί βηγ οηβ οοηίτοί 
είβίΐοη. 

Α ίΐτβιπβη’ε οαίίΐί εΗοαΙά οοηεΐεί οί: 

.1 Ρβτεοηβΐ β9υ1ρπιβηί οοιηρτ1ε1η9ϊ 

.1.1 ρτοίβοίΐνβ ο1οίΗχη9 οί ιηβίβτχβΐ ίο ρτοίβοί ίΗβ ελίη ίτοιη 

ίΗβ Ηββί τβάίβί1η9 ίτοπ» ίΗβ ίΐτβ βηά ίτοιη Ηατηε βηά 
εοβ1ά1η9 Ηγ είβΒπι οτ 9 δ5θδ * ΤΗβ οιιίβτ εατίβοβ εΗοαΙά Ηβ 
νβίβτ-Γβδίβίβηί; 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8051 


.2 βοοίε βηά 9ί° νθβ οί Γα51>θΓ ογ οίΐιβτ θΙβαίΓίοβΙΙγ 
ηοη-οοηάυοίίνβ ΓηβίβΓίβΙ; 

.3 β Γΐ 9 ίά Ιιβίιηβί ρτονίάίη9 βίίβοίίνβ ρτοίβοίχοη β 9 βχηεί 

ίπιρηοί; 

«4 βπ βίβοίτίβ εηίβίγ Ιβιηρ (Ιιβηά ΙβηίβΓη) οί βπ Βρρτονβά 
ίγρβ νίίΐι β ιηίηχπιυπι 1>αΓηίη9 ρβτίοά οί 3 Ιι; βηά 

•5 ΒΠ ΒΧΘ. 

.2 Α 1>Γβ3ίΙιίη9 ηρρβΓΒίαε οί βπ βρρτονβά ίγρβ κβίοΗ ιηβγ 1>β βίί*ιβτ: 

.1 β ειηολβ Ηβΐιηβί ογ επιοΚβ ΓΠΒδΙί νΐιίαΐι εΐιοαίά 1>β ρτονίάβά 
ντίίΐι β εαίίβ&ΐβ βίτ ριιιηρ &ηά β 1βη9^ οί βχγ Ιιοεβ 

εαίίίοίβηί ίο γθβοΙϊ ίτοιη ίΐιβ ορβη άβοΚ, ντβΐΐ οΙββγ οί 

Ιιβίοίι ογ άοοτνβγ, 1:ο ηηγ ρηΓί οί ίΐχβ Ιιοΐάε ογ ιηΒοΙιίηβΓγ 
ερβοβε. Ιί, ίη οτάβΓ ίο οοιηρίγ κίίΐι ίΐιίε εα1)ρβΓΒ9ΓΛρ1ι, 
βπ βίτ ίιοδβ βχοββάίη9 36 πι ίη 1βη9ίΗ ντοιιΐά &β ηβοβεε&Γγ, 
& ββΐί-οοηίβίηβά &ΓβΒί1ιχη9 ΒρρΒΓβίαβ εΗοαΙά 1>β 
ευ&είίίαίβά ογ ρτονίάβά ίη βάάίίίοη βε άθίβππχηβά ϊ>γ 
ίϊιβ ΑάπιίηίείΓηίίοη; ογ 

• 2 β εβΙί-οοηίΒίηβά οοιηρΓββββά-βίΓ-ορθΓβίθά &ΓββίΙιίη9 

βρρβΓβίυε, ίΐιβ νοίαιηβ οί βΙγ οοηίβίηβά ίη ί&β ογΙίηάβΓε 
οί νΙιίοΗ βΐιοιιΐά 5β βί Ιββεί 1,200 1/ ογ οίΐιβτ 
6β1ί-οοηίβίηβά &Γββί1ιίη9 ΒρρβΓΒΐ:\ΐ6 ντίιίοΐι βίιουΐά £>β 
οβρβΒΙβ οί- ίαηαίίοηίη9 ίοτ Βί Ιββεί 30 ιηίη. Α ηυιηϋβΓ οί 
&Ρ&Γ6 θΐ!ΒΓ9ββ/ 61ΐίί3ΐ>1β ίΟΓ ΙΙΒβ νίίΐΐ ίΙΐΟ ΒρρΒΓΒί 1X8 
ρτονίάβά, βίίΟΙίΙά 1)6 Βν&ίΐβ&ΐθ οη 1>ΟΒΓά· 

.3 Γογ β&οϊι &ΓβΒίίιίη9 βρρηΓβίαδ, β ίΐΓβρτοοί Ιίίβΐίηβ οί 

εαίίίοίβηί 1βη9ίϊι βηά είΓβη9ίϋ εϊχοαίά 1>β ρΓονίάβά βΒρβ&Ιβ οί 
1>6ίη9 βίίβο&βά &γ ΓηβΒηε οί β εηβρ&οοΚ Ιο ί&β ϊιβΓηβεδ οί ί&β 
Βρρ&Γβίαε ογ ίο β εβρβΓ&ίβ ί>β1ί χη οτάβτ ίο ρτβνβηί ίίιβ 
6ΓβΒί1ιίη9 βρρβΓβίιΐΒ 1>6θθΐηίη9 άθίβοΐιβά ντίιβη ί&β Ιίίβΐίηβ ίε 
ορβτβίβά. 


ΡΑΚΤ Β - ΚΕΟϋΙΚΕΜΕΝΤδ ΓΟΚ ΡΑ55ΕΝ0ΕΚ ΟΚΑΓΤ 


7.11 


7.11.1 


ΑΓΓηηρβιηβηί 

| Γογ οβίβ 9 θΓγ Β οτηίί, ί&β ρα&ΐίο ερβοβε 
ΒαοοΓάίη9 ίο ίΒβ ίο11οντίη9ί 


εΐιοαίά 1>β άίνίάβά ίηίο ζοηβε 


.1 Τϊιβ οτβίί εΐιοαίά 1)β άίνίάβά ίηίο 3ί Ιβηεί ίνο ζοηβε. ΤΗβ ιηβΒη 
1βπ9ί^ οί βΒβΙι ζοηβ εΐιοηΐά ηοί βχοββά 40 ίη. 

.2 Γογ ίΐιβ οοοαρβηίε οί ββοΐι ζοηβ ίίιβτβ είχοαίά 1)β βπ ΒΐίβτηΒίΐνβ 
8 Βίθ ΒΓβΒ ίο κΐΐίοΐΐ ίί ίβ ρθδδίΙ)1β ίο βδΟΒρβ ίη 0Β86 οί ίχτβ. 
Τΐιβ ΒΐίβΓηβίίνβ εβίβ ΒΓβΒ εΐιοαίά 1>β δβρΒΓΒίβά ίτοπ\ οίΐιβτ 
ρ& 8 δθΠ 9 βΓ ζοηβε 1>γ 8πιο^β-ίί9ΐιί άίνχείοηε οί ηοη-οοπι&αείί1>1β 
Γη&ίβΓίΒίε ογ ίίτβ—Γβ8ίΓΪοίίη9 ιηβίβΓΪΒίε βχίβηάίη9 ίτοπι άβολ ίο 
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7.11. 

7.11. 

7.12 

7.13 
7.13. 


7.13. 


άβο*. Τΐιβ ΒΐίβιτηΒίινβ εβίβ βγθβ οβπ &β ΒηοίΗβτ ρ 8 εεβη 9 βΓ ζοηβ 
ρτονίάθά ίΗβ ΒάάίίιοηΒΐ ηιιιη&βΓ οί ρ3εεβη9βΓ8 ΓΠΒγ 
ΒβοοιηΓηοάΒίβά ιη βη βιΐϊβ^βηογ. 


.3 ΤΗβ ΒΐίβτηΒίΙνβ δ»£θ βγθβ εΐιοιιΐά, 35 £βγ βε ρΓΒοίΙοβΙίΙβ, 1>β 
Ιοοβίβά βά^βοβηί ίο ίΗβ ρβεεβι^βτ ζοηβ ιί ίε ίηίβηάβά Ιο 
ββτνβ. ΤίΐθΓβ είιοαίά 1>β βί Ιββεί ίντο βχΐίε ίτοπι θβοΗ ρβεεβη 9 βΓ 
ζοηβ, Ιοοβίβά βε ί βγ 3ντβγ ίτοπι ββαΐι οίΐιβτ Β5 ροεεϋ>1β, 1β&ά1η9 
ίο ίΗβ βΙίβτηΒίΙνβ εβίβ βγθβ. Εεοβρβ Γοαίβε βΗοαΙά &β 
ρτονίάβά ίο βηββΐβ βΐΐ ρΒεεβπ9βΓ5 βηά οτβν ίο 1>β εβίβΐγ 
βνβοαΒίβά ίτοιη ίϊιβ ΒΐίβΓηβίινβ εβίβ ΒΓβΒ. 


Οβίβςοτγ Α οτβίί ηββά ηοί ί>β άίνίάβά ίηίο ζοηβε, 


Οοηίτοί είΒίΙοηε/ 11ίβ-8Βν1η9 βρρΙίΒηοβ είονβ9β ροβίίίοηβ/ ββοβρβ 
Γοαίβε βηά ρΐβαβε οί βπιΙ>βΓ)εΒί ιοη ΐηίο ειίΓνΙνβΙ οτβίί εΐιοαίά ηοί, βε 
ίβτ 3ε ρΓΒΟίΙοβ&Ιβ, 1>β Ιοοβίβά βά^Βββηί ίο ηηγ ιηβ^οτ ογ πιοάβΓβίβ 

ί 1 Γβ ΙΐΒΖΒΓά ΒΓβΒ8* -- 


ΥβηίΙΙ&ίΙοΒ 

ίΤίιβ νβηίϋβίιοη ίβηε οί ββοΐι ζοηβ ίη ί&β Β<3<:οιηιποάΒίλοη ερβοβε 
/ εΗοιιΙά βίεο &β οβρβ&ΐβ οί &β1η9 ιηάβρβηάβηίΐγ οοηίιτοΐίβά ίτοιη β 
I οοηίιηιιοιιείγ πίΒηηβά οοηίτοί βίΒίίοη- 

ΓΐΜά 6ΡΓΐη1^6£-6γ6ί£Μ 

1 Ρα&ΐίο ερβοβε βηά εβτνίοβ ερβοβε, είθΓ39β τοοπιε οί&βτ ί&βη ί&οεβ 
οοηίβίηίη9 ίΐΒτηπιβΙ>1β 1ΐ9ΐιί<38, βηά εΐΐϊΐϋβΓ ερβοβε εΐιοαίά &β ρτοίβοίβά 
&γ β ίίχβά ερτιηλΙβΓ βγείβπΐ ιηββί1η9 β εί&ηάβΓά άβνβίορβά 1>γ ίΗβ 
θΓ9&π1ζΒίίοη. Μβηαβίΐγ ορβτβίβά ερτιη^ΙβΓ εγείβιηε εΐιοαίά &« άίνίάβά 
ίηίο εοοίίοηε οί βρρΓορΓίβίβ είζβ, βηά ί&β νβίνβε ίοτ ββοΗ εβοίίοη, 
είβτί οί ερτίηλΙβΓ ρυιηρ(β) Βηά ΒίΒηηε εϊιουΐά &θ ορβΓβ&Ιβ ίτοιη ίκο 
ερβοβε εβρβΓβίβά βε ντίάβΐγ βε ροεεί1)1β/ οηβ οί κΗίοΙι βΐιοαίά 1>β β 
οοηίΐηυοηεΐγ ιηΒηηβά οοηίτοί είΒίίοη. Ιη 03ίβ90Γγ Β ΟΓΒίί, ηο εβοίίοη 
οί ίΐιβ εγείβιτ» εΐιουΐά εβτνβ πιοΓβ ίΙΐΒη οηβ οί ίΚβ ζοηβε Γβ^^ΐτβά 

ίη 7.11. 

2 ΡΙβηε οί ίΐιβ εγείβη» εΐιοαίά 1>β άιερίβγβά Βί θβοΙι ορβΓΒίιη9 βίΒίίοη. \ 

5ιιίί&1>1θ βΓΓβη 9 βπ)βηίε εΐιοαίά 1>β Γηβάβ ίοτ ίΗβ άΓ3ΐη39β οί νβίβΓ I 

<ϋεοΗΒΓ9β<1 νΗβη ίΐιβ εγείβιη ιε βοίΐνΒίβά. ' 
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7.14 


7.15 


ΡΑΚΤ Ο - ΗΕΟϋΙΗΕΜΕΝΤδ ΕΟΕ ΟΑΚΟΟ ΟΗΑΕΤ 


ΟοηΐΓοΙ βΐβΐάοηβ, 1ί£β“8Βνίη9 βρρΙίΒηοβδ ροδί^ΐοηε, βεο&ρβ 

Γοιιΐβε βηά ρΐ&οβε ο£ βπι&&Γ*Β*:ίοη ίηΐο ειίΓνίνΒΐ ΟΓβίί: βίιοιιΐά 1>β Ιοοβξθά 
Βά^ΒΟβηί: £ο οτβν Βοοοπαποάβ^ίοη βτβ&κ. 

0&Γ9Ο 5Ρ3068 

0βΓ9θ ερΒΟβε, βχοβρί: ορβη ύβον βγβββ ογ γβ£γΙ^ θΓΒ^βά Ηοΐάε, δΐιοαίά 1 >θ 
ρτονίάβά ν*ίΙ:& βη βρρτονβά βαΐοπίΒΐιία εηηοΐίβ άβ^βοίιίοη βγΒΐβπη οοΓηρ1γ1η9 
κί!:ίι 7.7.2 £ο ιπάΐοδί:© &£ £1ιβ αοη^ΓοΙ εΐΐΒΐιίοη £1ιβ 1οοΒ*:ίοη ο£ οιιίι&ΓββΙί 
ο I β £ιγθ ίη &11 ποπτιβΙ ορβΓβΙ:ίη9 οοπάιξιοηδ οί £1ιβ ίηδΐΒΐΐΒ^άοηε Βηά 
δΐιοιιΐά &β ρτοΐβαΐβά &γ βη βρρτονβά ίίχβά 9 α * ο1: βο£ΐη9 ίίτβ-βχΙιίϊ^ΐΑίβ^ΐι^ 
&γ8(:βιη οοπιρ1γ1η9 νίΙ:1ι 7.7.6.1 ορβΓβ1)1β Ιγογλ 1:1ιβ οοηί:Γο1 δΙίΒΐχοη. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 8 - ΕΙΕΕ-δΑνίΝΟ ΑΡΡΕΙΑΝ 0 Ε 5 ΑΝϋ ΑΗΚΑΝ 0 ΕΜΕΝΤ 8 


8 .1 Ο βηοΓ βΙ ά&ί1η ΐ£ΐΰΐι& 


8.1.1 Εΐ£θ-δβνίη9 βρρΙίΒηαθε βηά βΓΓβη 9 βίηβη£Β βΗουΙά ©ηβ&ΐβ Β±>»ηάοηπ\βη1; 
ο£ ΙΗβ ογβΠ: 1η ΒοοοτάΒηο© ντχΐιΐι ΙΗβ Γβςαί ΓβιτιβηΙ:ΐϊ ο£ 4.7 Βηά 4.8. 

8.1.2 Εχοβρΐ: ντίϊβιβ ο^ΙιβΓνΙεβ ρτονίάβά ΐη £1χίε 0ο<5θ, £ί*β 1χ£β-εΒνχη9 

ΒρρΙίΒηοβε βηά βγ γ& η 9 ©πιβη 1.8 Γβ€[ α * Γ0< ^ οΙΐΛρΐβΓ είιοαίά Γηββ£ 

άθΐβϋβά ερβοίΠοΒίίοηε εβί οιιΐ ίη ρΒΓί: 0 ο£ οΗΒρΙβτ III ο£ £Ηβ 
Οοηνβηΐΐοη βη<3 5β βρρτονβά 1>γ £ίιβ ΑάτηιηίεΐΓβΙΙοη. 

8.1.3 Βθ£ογ 0 9* ν * η 9 βρρτονβΐ 1.0 ΙΙΙθ-εβνιης βρρϋΒηοβε βηά ΒΓΓ3η9βπιβη*;8 , 
ΙΒθ ΑάΐΌχηίείΐΓΒΐχοη εϊιοιιΐά βηεατβ £Ιίβ 1: εαοίι 11£β-εβν1η9 βρρίίβηοβε 
Βηά &ΓΓβη9^ηΐθη1δ : 

,1 βΓβ Ιθδίβά Ιο οοηΙίΓΠ Ι1\β1 ΐΗβγ οοπιρίγ ντί£1ι ΙΗβ Γθ^ηΐΓθϊηβηΙε 

ο£ £ΐιΐ5 οΗθρΙβι:, ίη ΒοοοτάΒηαβ νϋΒ £ϊιθ Γβοοιηπιβηά9ΐ.χοηδ ο£ £1ιβ 
0Γ9ηη1ζβ1ιοη;* ογ 

,2 ίιβνβ ειιοοβεε £υ11γ αηάΘΓ 9 οηβ, Ιο 11αβ εβίΤείΒΟΐΐοη οί £ϊιβ 

ΛάιπχηίεΐΓΒΐίοη, Ιβείε ντΙχΙοΗ βγθ εα&δΐΒηΐίβΙ1γ βς^ίνΒίβηΙ: £ο 
ΙΗοεβ ερβοίί ϊβά ίη ΙΙιοεθ ΓβαοπκπβηάΒΐΙοηε. 

8.1.4 Ββίοτβ 9^ ν ^ η 9 βρρτονβΐ 1:0 ηονβΐ 1ί£θ~εβνιη9 βρρίίβηοβε ογ 

&γγΒ η 9 βπιβη<:ε/ Αάιηχηίε^ΓβΙιοη εΐιοιιΐά βηεατθ £Ηβϊ; ειιοΗ. Ερρίί^ποβε 

ογ βγΓ βηοτβηιβηΐε: 

.1 ρτονίάβ εβίβΐγ βίβηάβΓάε βί: ΙθββΙ: βςιιίνβίβηί: £ο £1ιβ 

Γβ 9 ηχΓβιηβη 1:8 ο£ ΐΐιίε ο&Βρΐβτ βηά ϊιβνβ βββη βνβΐηβίβά βηά 
ΐβείβά χη ΒοοοΓάβηοθ νχίιϊι ΓβοοιηηιβηάΒΐ.Ιοηε ο£ £Ηβ 

θΓ9βηχζβί:ίοη; ** ογ 

.2 Ηβνβ βαοαβεείαΐΐγ ιιηάβΓ9θ ηβ / £ο εβΐχείΒΟΐΙοη ο£ 11ιβ 

ΑάπιιηίεΐΓβΙΙοη, βνβΙιΐΒΐίοη Βηά £βε1:ε κίιίοΗ βτβ εα&είβηΐίβΐΐγ 
βςηίνΒίβηό £ο Ιϊιοεβ ΓβοοπυηβηάΒίιΙοηΒ. 

8.1.5 Βθίοτβ βοο6ρΐίη9 1ί£β-εβνχη9 βρρίχβηοβε Βηά βγ ι »η9βπ'βηΐ5 

Ιιβ νβ ηοΐ 5ββη ρτβνίοαείγ βρρτονβά 1>γ £ΐιβ Αάτηχηί ε1:Γβΐίοη, 1:ίιβ 
Αάτηίηχε 1 γ Βΐΐοη εΐιουΐά 1>β ΒΒΐίεΓΐθά ΙΙΐΒΐ; 1ι£β-ΒΒνίη9 ΒρρΙΧΒηοβΒ 
βηά ΒΓΓ&η 9 ©πΐθηΙ:β οοιηρίγ ντΐ!:1ι Ιίιβ ΓβςηίτβΓηθηΓΒ ο£ ^Ηχε αΒΒρίιβΓ. 

8.1.6 ΕχοΒρΐ: νΒθτβ οΙΒβΓκίεβ ρτονίάθά ίη £Βίε Οοάβ, 11£θ-8βνΐη9 βρρΙίΛηαβε 

Γθ^ηχΓβά &γ ΙΙιίε οΗθρΙιβΓ ίοτ ντΗχοΒ άβίβχίθά ερθοίίΐοβίιίοηε βγθ ηοΐ: 
ίηοΐαάθά ίη ρΒΓΐ: € οί οΗβρίιβΓ III ο£ ΙΗβ 0οηνβηί:1οη εϊιοαίά &β ί:ο £1ιβ 
εβίίείΒΟΐΐοη ο£ ΑάιηίηίεΙ:Γβ1:χοη. 


λ ΗθΙθγ Ιο ΙΒθ ΡβοοπιιπβηάΒΐΙοη οη £βεΐ!η9 ο£ 1ί£θ~εβν1η9 ΒρρΙίΒηοβε^ βάορί-βά 
Βγ ΙΗθ θΓ 9 »ηίζβΐχοη Βγ Γβεοίηίιΐοη Α.689(17). 

** Κθ£θγ Ιο ΙΗ© Οοάβ ο£ ρΓβοΙιχαβ £ογ ί:1ιβ βνβΙαΒίιχοη, Ιβ8ΐ1η9 &η<3 βοοβρίβηαβ 
ο£ ρτοΐοίγρβ ηονβΐ 1ί£β-δΒνίη9 ΒρρΙίΒηοβε βηά ΒΓΓΒη9βιτ>βη1β/ Βάορίβά 1>γ 
11ιθ θΓ9^ηίζ3£ίοη !>γ Γβεοΐαΐίοη Α. 520(13). 
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Τ*\β Αάπι1ηίβ*:ι:&<:1οη είιουΐά Γβ^αίτβ 1ι£θ-ε&ν1η9 ΒρρΙίΒηοβδ £ο 1)β 
βα1>3βο<:βά £ο ευοϊι ρΓοάιιοΐίοη ΐββ^β Ββ βγβ ηβοβεβ&Γγ βηεατβ 

ϋίβ-εβνίη^ βρρίίδηοβε βτβ ΐϊΐ&ηιιΓβοΙιιΐΓθά £ο £*ιβ β&τηβ εΐΒηάβΓά βδ 

£ϊιβ βρρτονβά ρΓθ£ο£γρβ. 

ΡτοοβάαΓβε Βάορΐβά &γ ΐϊιβ ΑάπιΙηίεΐΓΒΐίοη ίοτ ΒρρΓονβΙ εΐιοαίά &1εο 
Ιηοΐαάβ £*ιβ οοηάΐΐίοηε νΗβτβ&γ βρριτονβΐ κοαίά οοηΐζίηαβ ογ νοαίά οβ 
ΜΪΙΙιάΓ&νη. 

ΤΙιβ Αάΐϊΐ1η1ε£Γβ*:1οη κΐιοαίά άβΐβπηίηθ £ΐιβ ρβτιοά ο£ βοοβρΓβΜΙ ι£γ ο£ 
11£β-63νίη9 βρρίίβηοβε νΐιΐοΐι βΓβ ευ!>;)βο»: £ο άβΟβΓίοΓβΟίοη νΐΐ,η »9 β · 
δυοίι 11£β-εβν1η9 βρρίίβηοβε εΐιοαίά 1>β ιηβΓ^βά νΐ£1ι β ιηββηε £ογ 
άβ£βΓΠ»1η1ης< £1ιβΐΓ »9β ογ £1ιβ άβ£β 1>γ κΐιΐοϊι ί,Ιιβγ εΗοαΙά &β Γβρίβοβά. 

Γογ £Κβ ρατροββε ο£ £ΐι1ε εΙιβρίβΓ, υηΐββε βχρτβεείγ ρτονίάβΛ 
ο£>»θΓν1εθ > 

.1 'ΌβίιβοΐΙοη'· ΐκ ΓΗβ άβΓβπηΙηβΓίοη ο£ £1ιβ ΙοοβΓίοη ο£ ευτνίνοτε 
ογ εοΓνΙνβΙ ογβ££. 

.2 Μ Ε«η1>3Γ)τ3£ίοη ΙβάάβΓ" 1ε £ίιβ ΙβάάβΓ ρΓονΙάβά βΐ ειίΓνΐνβΙ οτβ££. 
βιηϋ&ΓΐίαΙιϊοη κΓβΙΙο&ε Ιο ρβππΐ£ εβ£β βοοβεε £ο ειιπ/ίνβΐ οιβ££. 

β££βτ 1βυηοΙι1η9· 

.3 "Ειη&βΓίίβΐίοη ε£β£ΐοη Μ 1ε £!ιβ ρΐβοβ £γοι« νΚίοΙι 3 ειίΓνΐνβΙ 0 Γβ££ 
ιε 1>οβΓάβά. Αη βη»1>3Γ)Εβ<:ΐοη ε£β£ΐοη «ηβγ βίεο εβΓνβ 33 β ιηαείιβΓ 
ε£Βΐ1οη, ρΓονΙάβά ΙΙιβτβ ίε $ϋ££ΐο1βη£ γοοιΛ/ βηά ££ιβ πιαεΙβΓ 
είβίΐοη βοΐΐνίΐίβε οβη εβ£β1γ ΐβΐίβ ρΐβοβ ΙΙιβΓβ. 

.4 "Γ1οβ£.-£Γββ 1βιιηο1ι1η9" 1β «Λβί: π>β«ιοά ο£ 1βαηοϊι1η9 β εαΓνίνβΙ 
θΓβ£»; νΙιβΓβ&γ £Ηβ οτβ££ 1ε βα(;οπ»β£ΐοβ11γ Γβίββεβά £γοπ> 3 
εΐηίεΐης οΓβ££: βηά 1ε Γββάγ £ογ αεβ. 

.5 "ΓΓββ-£β11 1βαηοΙι1η9" 1ε ££ιβ£ π>β£Ιιοά ο£ 1βϋηο£ιίη9 β ευτνίνβΐ 
θΓβ£<: νΐϊβτβ&γ £&β ογβ£ϊ. η1££ι ΐ£ε οοιηρίβπίβηΐ: ο£ ρβτεοηε βηά 
βςαΐριηβηί οη ΙϊΟβΓά 1ε Γβίββεβά βηά βΐΐοντβά £ο £β11 ιηίιο £1ιβ 
6βΒ νΐΐΐιοαΐ: βηγ Γββ£Γβ1ηίη9 βρρηΓΒΐηε. 

.6 "ΙΐΡίΓ.βΓβίοη εηΐϊ" ίβ β ρΓθ£βο£ΐνβ εαΐ£ νΐιΐοΐι Γβάηοβε ££ιβ £>οά} 
1ιββ£-1οεε ο£ 3 ρβτβοη ν/ββΓΐη9 1£ 1 η οοΐά νβ£βΓ. 

.7 "Ιη£1η£Βΐ>1β βρρίίβηοβ" ίε βη βρρίίβηοβ νΐιΐοΐι άβρβηάε αροη 
ηοη-ΓΪ9ΐ<1/ 9 βε - £ί11βά οΗβιη&βΓε £ογ ^ηογβηογ βηά ν£ιϊο£ι ίε 
ηοΓπιβΙΙγ Αβρ£ αηίη£1β£βά ηη£ί1 Γββάγ £ογ αεβ. 

.8 "Ιη£ΐ 3 £βά βρρίίβηοβ" Ιε βη βρρίίβηοβ νϊιίοΐι άβρβηάε αροη 
ηοη-Γΐ9ΐ<3» 9 ββ - £ί11βά £θΓ £>«ογβηογ βηά νάϊοΐι ΐε 

ηοηηβΐΐγ *βρ£ 1η£1β£βά βηά Γββάγ £ογ ηεβ β»; βΐΐ Γιιηβε. 

.9 "1,θαηοΙιΐη9 βρρίίβηοβ ογ βγΓ βη 9 βη»βη£" ΐε β ιηββηε ο£ 

1:Γβηε£βΓΓΪη9 » εηΓνΙνβΙ ογβ££ ογ Γβεοαβ 1>οβ1: £γοιπ ιΐιε ε£οντβά 
ροείΟΐοη εβ£β1γ £ο £1ιβ «βίβΓ. 

.10 "Μβτΐηβ βνβοαβϋΐοη εγε^βίΓι" (ΜΕ5) 1ε βη βρρίίβηοβ άβεΐοηβά £ο 

Γβρΐάΐγ £οβηε£βΓ 1βΓ9β ηαιηΙ)βΓ ο£ ρβΓβοηε £γοπ> βη βηι1>3Γίί3ΐ:ιοη 
ε£β£;1οη &γ ηιββηε ο£ β ρβεεβ 9 β ί;ο β £1οβ£ΐη9 ρ1β££οηη £ογ 
εαΐ35β9«βηΙ; β«ηΙ>3ΓΑΒ<:1οη 1η«;ο βεεοοΙβΓβά εαΓνΙνβΙ ογβ£«: ογ 
άΐΓβο£ΐγ ΐη£ο βεεοο1β£βά εαΓνΙνβΙ οΓβ£0. 
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.11 "Νονβΐ ϋίβ-εβνχηςι βρρίίβηοβ ογ &γΓ βικϊθΓηβηΙ:" 1ε β 11£β-ββνχη9 
βρρϋβηοβ ογ βγγΗ η^θΓΠθη^ νΐιίοΐι θΓη&οάχβε ηβν £ββ£αΓβε ηο£ £α11γ 
οονβτβά 1>γ ΐιΐιβ ρΓονΙειοηβ ο£ £Η1δ οΙιβρίιβΓ £>α£. νΐιιοΐι ρτονίάβε 
βη βς[ΐΐ3ΐ ογ ΙιΙςϊΐθΓ εΙιβηάβΓά ο£ εβ£β1:γ. 

.12 "Κββοαβ 1>03^ Η ίε β &οβ*ι άβειςποά ΐο βεείε*: βηά Γβεοαβ ρβτεοηδ 

1η άΐεΐτβεε βηά ίο πΐΒΓεΙιβΙ εατνίνβΐ ογβ£1:. 

.13 "ΗβΐΓΐβνβΓ* ίε <:ίιβ εβίβ Γβοονβτγ ο£ ευτνίνοΓε. 

.14 "ΚβΙίΓΟ-ΓβίΙβοΐΙνβ π)β£θγϊβ1 μ 1ε β πιβΐβΓίβΙ νΐιΐοΐι Γβ£1βο*:δ 1η 
£ϊιβ ορροεΐ£β άΐτβοΐιΐοη β 1>θ βτη ο£ 119 ^^ άΐΓβοΙιβά οη ι£* 

.15 "δατνίνβΐ ατη!*:" χε β ογβ£(: αβρβ&ΐβ ο£ ενιε^Βίηχηςτ Ιΐνββ ο£ 

ρβΓεοηε 1η άΙεΐΓβεε Γγοιτϊ ΐϊιβ £χΓηβ ο£ Β^βηάοηΐη^ ογβ££.. 

.16 "ΤΪΙβΓΠΙβΙ ρΓΟΓβΟίΐΙνθ βΐά" 1Β 3 &»9 ΟΓ δαίΐ: θ£ ΚβΓβΓρΓΟΟί 
ιτίΒίιβ γ 1 β 1 ν!ΐ:1ι Ιον ΐΐιβπηβΐ οοηάαοϊιβηοβ. 

1 0π\ίί βϊιοαίά 6β ρτονίάβά νΐ£Η £ΐιβ £ο11ον1η9 Γβάιο Ιχίβ-εβνΐης 

βρρίίβηοββ: 

.1 β£ 1εβε£ ΐΗτββ £νο-νβγ νΗΕ Γβάίο^βίβρϊιοηβ βρρβΓβΐαβ εΗοαΙά 

1>θ ρτονίάβά οη βνβτγ ρβεεβη^βΓ ΗΙ^ ερββά ογβ££ βηά οη βνβτγ 
οβγ^ο Μ9& ερββά €Γβ£ί: ο£ 500 £οηε 9 Γ ° 88 ^οηηβ^β Βηά αρνβΓάβ. 
δυοϊι βρρβΓβΐαε εΐιοαίά οοηίοητι £ο ρβΓ£οπηβηαβ εΐβηάβΓάβ ηοί 
ΙηίβΓΙ ογ ίο ΐΐιοεβ βάορΐβά 1>γ £Ηβ 0Γ9»η1ζβΙ:1οη*; 

.2 αί 1ββε£ οηβ Γβάβτ ΐΓβηεροηάβΓ εΐιοαίά &β αβΓΓίβά οη ββοΗ 

βΐάβ ο£ βνβτγ ρ&εεβη9βΓ Ι 119 & ερββά ογβ£1: Βηά ο£ βνβτγ ΟΒΓ90 
Ιιίςΐι ερββά ογβ£*: ο£ 500 £οηε 9 ΓΟδβ £οηηβ9β βηά ιιρνβΓάε. 

8αοΗ ΓβάΒΓ ίΐΓβηεροηάβΓβ βΐιοαίά οοη£οηη £ο ρβΓίοηπΒηαβ 
είβηάβΓάε ηοΐ: 1η£βτ1θΓ £ο £Ηοεβ βάορΐβά ί>γ £Ηθ 
θΓ9ηη1*Β<:1οη. ** ΤΗβ Γβά&Γ ΐΓ&ηεροηάβΓβ εΐιοαίά 1>β εΐονβά 
χη εαοΐι Ιοοβΐχοηε ΐϊιβ*: £Ηβγ οβη &β Γβρίάΐγ ρΐβαβά χη βηγ 
οηβ ο£ ίιϋθ ΙιίβΓβΠιε. ΑΙ^βΓηΒ^ΙνβΙγ, οηβ ΓβάΒΓ 1:ΓβηεροηάβΓ 
ε'ηοαίά 1)β Βί:ονβά 1η ββοΗ εαΓνΙνβΙ οΓβίί:. 


ΚβίβΓ 1:ο 1:!α€ ΚβαοπνηθηάΒΐιΙοη οη ρβτίοηηΒηαβ ε^βηάβΓάε £ογ εαΓνχνβΙ 
ογβΙΙ: ροΓΓβΰΙβ (:νο-νβγ ΥΗΓ τβάΐοΐβίβρίηοηβ βρρΒΓβΙιαΒ, βάορ^βά 1>γ ϋιβ 
θΓ9βη1ζβ*:1οη 5γ Γβεο1α(:1οη Α. 605(15). 

Κβ£βΓ ΐ:ο ί:1ιβ Κβαοπνηθηάβΐιΐοη οη ρβτΓοπηβηοβ εΙιβηάΒΓάε £ογ εατνίνβΐ ογβ£ 1: 
Γ&άβτ ^ΓβηεροηάβΓε £ογ αεβ ιη εββχαΐι βηά Γβεοαβ ορβΓβ^ιοηε, βάορίιβά 1>γ 
ίϊΐΒ 0Γ9ηπ1ζΒϊ:1οη ί>γ Γβεο1αΙ:1οη Α. 697 (17). 
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(ϋΓβ£1. εΗοαΙά £>β ρτονίάβά ν/ιϋΊ 11ιβ £ο11οκιη9 οη~1>θΒΓά οοιηΓηηηίαβΙΙοηε 
βηά &1βΓΓη εγε1βπ\ε: 

.1 βη βΓαβΓ^βηογ Γηββηε οοπιρΓίείη^ βϋίιβΓ £1χβά ογ ροτΐβΜβ 

β^ίρ™ 611 ^ ογ 1>ο£1ι £ογ ^ν/ο-'ΜΒγ οοιηιηαηΐοβίιΐοηε 1)β£νίββη βΐϊΐθΓ 9 θηαγ 
■Ξοη^τοί εΐβίΐοηε, ιηαεΐβΓ βηά βιηϊίβΓλΒίΙοη εΐβΐΐοηε βηά 
ε£.Γβ1:θ9ΐ£ ροείΐΐοηε οη βοβτά; βηά 

.2 β 9 βηβΓθ 1 βπιβΓ^βηαγ βΙβγπι εγεΐβιτι οοιηρ1γ1η9 ντϋίι Ιΐιβ 

Γβ9^*ΓθΓηβηΐε ο£ Γθ9 α ^ 3 Ι : ^ οη 111/50 ο£ £)ιβ Οοηνβηΐίοη £ο 1>β ηεβά 
£ογ ευιηπιοη1η9 ρβεεβη9βΓ6 βηά οτβνί £ο ηιαεΙιβΓ εΐβΐχοηε βηά £ο 
Ιηίίΐαίβ £ίιβ βοΐΐοηε Ιηοΐαάβά 1η £.ϊιβ ιηαεΐβΓ Ιίεί:. Τ&β εγείβπι 
ε&οαίά 1>β ευρρίβιηβηΐιβά 5γ βΐΐΙΐθΓ β ρα&ΐιο βάάτβεε εγείβηι ογ 
οΐΐιβτ δαΐ£βϊ>1β πιββηε ο£ οοΓηιπαπΙοβ^Ιοη. ΤΗβ εγείβπιε είιουΐά Ϊ3β 
ορβτβΜβ £γογπ ίιΐιβ ορΘΓβΐιης οοηιρβΓίπιβηΙ:. 


0.2.3.1 Α11 0 Γβ££ βΗοιιΙά 1>β ρτονίάβά ντ±£ι1ι β ροτίβ&ΐβ άβγ1ΐ9*^ εί9ηβ11ιη9 

Ιβιηρ νΐιίοΐι ίε βνβι1β1>1β £ογ αεβ ίη 1:1ιβ ορβΓβ£χη9 οοιηρβΓΟηβηΙ: β<: βΐΐ 
ίχιηβε βηά νάιΐοΐι ίε ηο£ άβρβηάβηΙ: οη ΐϊιβ οτβ£1:'ε ιηβχη εοατοβ ο£ 
θΙβοΐΓίοβ! ροντβ γ · 


8.2.3.2 (ΐΓβ£*: είιοιιΐά 1>β ρτονχάβά κϋΐι ηοί: Ιβεε ΙΙιβη 12 Γθθ*β*: ρβτβοΐιιιΐβ 

£ΙβΓβε, οοπιρ1γ1η9 νΐίζΐι £ίιβ ΓβςαΐΓβιπβηΙδ ο£ Γβ9^1β^1οη ΙΙΙ/35 ο£ Ιϊιβ 
(Ζοηνβηΐΐοη, δΐονβά 1η ογ ηββτ ΐΗβ ορβΓβ11η9 οοιηρβΓίιηβηί:. 


8.3.1 ΜίιβΓβ ρβεεβη9βΓ5 ογ ατβκ Ιιβνβ βαοβεε £ο βχροεβά άβο^ε ιιηάβτ ηοΓηβΙ 
ορβτβ1:1η9 οοηάΐΐΐοηδ, βί; ΙββεΙ: οηβ ϋ£β1>ιιογ οη ββοίι εχάβ ο£ £Κβ 

ΟΓ&££ οβρβϊ>1β ο£ ^χχίοΚ Γβίββεβ £τοιη £ϊιβ οοηΐΓοΙ οοπιρβΓίϋΐβη*: βηά £γοπϊ 
β ροδίΐιοη β£ ογ ηββχ κΙιθγθ ιΐ; ιε εΐζον/βά, εΐιοαίά 1>β ρτονίάβά ντί£.ϊι β 
8β1£-ΐ9π1^1η9 Ι^* 1 ^ & εβί£~βο11νβ(:1η9 επιοΚθ εχ9ηβ1. Τϊιβ 

ροε11:1οη1η9 βηά εβοιΐΓΐη9 βΓΓβη 9 βιηθηΙ:ε ο£ £ϊιβ εβ1£-βοϊ:χνβΐ;1η9 εηιολβ 
εΐ9ηβ1 εηοαίά 1>β εαοϊι ΐίιβΐ 1*: οβηηοΐ 6β Γβίββεβά ογ βο^ΐνβ^βά εοΐβΐγ 
ϊ)γ £ϊιβ βοοβΙβΓβίιΙοηε ρτοάαοβά 1>γ οοΐΐΐεΐοηε ογ 9 Γθυη< ^ η 9 5 · 

8.3.2 Αί: 1ββε£ οηβ 11£θ5αογ είιοηΐά 1>β ρτονίάβά βά^βοβηϊ: ί:ο ββοΗ ηοηηβΐ 
βχΐΐ £γοπϊ ΙΙιβ οτβίΐ: βηά οη ββοΐι ορβη άβο)ε Ιο κΙιίοΗ ρβεεβη 9 βτε βηά 
ΟΓβκ Ιιβνβ βοοβεε, δΐ^βο*: ί:ο β Γηΐηιιηιιπι ο£ Ιντο 1>β1η9 Ιηείιβίΐβά. 


8.3.3 Μ£β1οαογδ £ΐ£1:βά βά^βοβηΐ 1:ο ββοΐι ηοηηβΐ βχιί: £γοιώ ΐηβ οτβ£1 εΗοαΙά 
1>β £1ί:(:βά νΐΐίι 6\ιογβηΙ: ϋηβε ο£ βΐ ΙββεΙ: 30 πι 1η 1βη9ΐ1ι· 

8.3.4 Νοί: Ιβεε £*ιβη Ηβ1£ ΙΙιβ 1:ο(:β1 πιιπϊΙϊθγ ο£ 11£β^αογε είιοαίά 1)β £ΐ^ΐ6ά 

κιί:*ι εβ 1 £-ΐ 9 η 1 ^ 1 η 9 ΗονβνβΓ, 1:1ιβ 1ϊ£β5αογε ρτονίάβά νϋΗ 

6β1£-ΐ9η1^1η9 είιοαίά ηοΐ ίηοίηάθ (:1ιοεβ ρτονχάβά νΐί:Ιι Ιιηβε χη 

βοοοΓάβηοβ νΐΐΐι 8.3.3. 


8,3.5 Α 1χ£β;]βε*β*: οοπιρ1γχη9 νϋΐι ΙΙιβ ΓβςαΐΓβπίθη^ε ο£ Γ 09 « 1 »^ 1 οη ΙΙΙ/32.1 

ογ ΙΙΙ/32.2 ο£ Ιΐιβ 0οηνβηί:1οη εΐιουΐά 5β ρτονχάβά £ογ βνβτγ ρβτεοη οη 
1>οβΓά £Ηβ οτβ££ βηά, χη βάάίίιΐοη: 


β ηνυη&βΓ ο£ 1ί£β3βε^β^3 εηχί:β1)1β £ογ οϊιϋάΓβη βςαβί ί:ο βί: 
ΙββεΙ: 10% ο£ ΙΗβ ηαηιΙΟβΓ ο£ ρβεεβη 9 βΓε οη 1>οβΓά εΐιοηΐά 1)β 
ρΓονχάβά ογ εαοΐι 9 Γθβ ^ βΓ ηαιηΙίβΓ βε πιβγ 1>β Γβ9 α ^ Γβ<1 1:0 Ρ^ονιάβ 
β Ιχΐβ^βοΐίβί: ίοΓ ββοΐι οϊιΐΐά; 


.1 
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.2 βνβτγ ρΒδδθη^θΓ ΟΓβίΙ: εΐιοαίά θ3Γ τγ 1ί£β;)βοΚβΐε £ογ ηο£ 1β88 
(:Ηβη 5% ο£ Μιθ 1ο£β1 ηυπιΙιθΓ οΓ ρθΓΒΟΠδ οη 1>οβΓά. Τΐιβββ 
Ιίΐβ^βολβίε βΗοαΙά 1 >θ εΐονβά ίη οοηδρίοαουε ρΐ&οβε οη άβο^ ογ 
β£ πηιεΐβΓ εΐβΐίοηε; 

.3 β 8α££ίαίβηί: ηιιιη&θΓ ο£ 1ί£θ3 βο)ίβί:ε είιοιιΐά 1>β οβΓΓίβά £ογ 
ρβτεοηε οη νηΐαΗ βηά £ογ ιιεβ βΐ; Γβηηοΐιβίγ Ιοοβΐβά δητνίνβΐ 
ογβ££ βηά Γβεουθ £>οβί: εΐιβίίοηε; βηά 

• 4 βΐΐ 11£β3Βθλβ^8 βΗοαΙά 5ο £ί(:1:θά ντχΐιίι β Ιίφϊιί:, νΙιίοΗ οοΓηρΙίβε 

ντίΙιΐι 11 ιθ ΓθςιιίΓβΓηοη^ε οί Γβ9 α1θ ^^ οη ΙΙΙ/32.3 ο£ ΐΗβ Οοηνβηΐίοη. 

8.3.6 Γ-.ί £β3βο^β^ε εΗοαΙά 1>β εο ρΐβοβά 35 £ο ί>β Γββάίΐγ βαοβεεί£>1β βηά 
<:ΗβίΓ ροείΐίοηε εΐιουΐά ί)β αΐββτΐγ ίηάίοβίιβά. 

8.3.7 Αη ίπ\ιηβΓείοη ειιχΐ:, ο£ &η βρρΓορΓίβΙβ είζβ, οοπφ1γίη9 ντί£}ι ΙΗβ 
Γβ9 υ ^- Γ6ίηβη ^ 8 ο£ Γβ9η1β1ίοη ΙΙΙ/33 ο£ £Ηθ Οοηνβηΐίοη δΐιοηΐά 1 >θ 
ρτονίάβά Γογ βνβτγ ρβΓβοη βδδ^ηβά Ιο ογθη Ι&θ Γβεοαβ &οβ(:· 


8.3.8 Αη ίππηβΓεχοη καί! ογ βηΙιχ-βχροδίίΓβ δΐιίΐ. είιοιιΐά ϊ)β ρτονχάβά £ογ ββοΗ 

πίθπι&βΓ ο£ *:1 ιθ οτοντ 88 δΐ 9 ηθά, ίη ΙΗθ πηιεΐβΓ ΙίεΙ;, £ο άηΐιίβδ ίη βη ΜΕδ 
ρβτΐγ £ογ βπιΙ>3Γ)είη9 ρ&δδθη9βΓ5 ίηΐο εαΓνίνβΙ ογβ££. Τίιβεβ ίπνηβτείοη 
ειιΗε ογ βηΙιί-θχροδαΓβ ευίΐδ ηββά ηο£ ί)β Γβ9 α ^ Γ β^ *·£ £1ιβ ογβ£ 1: ίβ 
οοηδΐβηΐΐγ βη9Β9 β< * οη νογβ9θε ίη κβγπι οΐίιηβΐβδ νάιβΓβ, ίη £ΐιβ ορίηίοη 
ο£ £Ηβ ΑάιηίηίδΙίΓΒΐιχοη, εαοΗ ευίΐΐδ βτβ ιιηηβοβεεΒΓγ. 


8.4 


8.4.1 


8.4.2 


8.4.3 


8.4.4 


8.4.5 


(Ζΐββτ ίηδΐΓίΛΟΐιίοηδ Ιο &θ £ο11ον*βά ίη £Ηθ βνβηΐ ο£ βη βπΐθΓ 9 βηογ 
εΗοιιΙά 1 >θ ρτονχάβά £ογ ββοΗ ρβτεοη οη 1 >οβγ<3. 

Μηε<:θΓ Ιίβίΐδ οοιηρ 1 γίη 9 ντχΐίι Ιϊιβ Γθς[ΐιίΓβπιβη^ε ο£ Γβ 9 ^ι 1 &£ίοη ΙΙΙ/53 ο£ 
ΙΗβ Οοηνβηΐίοη εΗοαΙά 1 >θ βχΐιίΐϊί^θά ίη οοηερίοαουε ρΐβοβδ £ 1 ιγ ο 119 ^ 011 ! 
ΙΗβ ογβ£<: ίηο1ιιάίη9 £ϊιβ οοηΐτοί οοπιρβΓίχηβηΙ:, βη 9 ίηβ-Γθθΐη βηά οτβκ 
Βοοοιητηοάβ^ίοη ερβοβε. 

11 ΙυεΙίΓβΙίοηδ βηά ίηβίΓαοΙίοηβ ίη βρρτορτίβΐβ 1βη9ΠΒ9βε είιουΐά 5β 
ροεΙ:βά ίη ραί)1ίο ερβοβε βηά 1>β οοηεριοιιοιίδΐγ άίερίβγβά βΐ: η»αε1:€Γ 
εΙΐΒΐιίοηδ, β£ οΙΗθγ ρ&βδβη^θΓ ερβαβε βηά ηββτ ββοΗ εββ<: Ιιο ίη£θΓπ\ 
ρβδδβη 9 βΓ 8 ο£: 

.1 ΙίΐθίΓ ιηα8ί:θΓ δΐβίιίοη; 

.2 11ιθ βδδθηΐίβΐ βο^ίοηε Οιβγ πιαεί Ιβϊίβ ίη βη βπίΘ^βηεγ/ 

.3 ΙΙχθ πιβ(:1ιοά ο£ άοηηίη 9 1ί£θ3Β0^βΙ:ε. 

Ενοτγ ρβδδθη 9 βΓ οτβ£ί: εΗοιιΙά ίιβνθ ρβδδβη 9 βΓ ιηιιε^θΓ εί:βί:ίοη8: 

.1 ίη £*ιθ νίοίηίί:γ ο£, βηά νίιίοΐι ρτονΐάβ Γθβάγ βοοβεε £ογ βΐΐ ϊ:ίιβ 
ρβεεβη 9 βΓε Ιο, *; 1 ιθ βπι 1 >βΓ^βί:ίοη ε<:βί:ίοη 8 αηίβεε ίη £ 1 ιβ εβπιβ 
1 οοβί:ίοη; βηά 

.2 νίιίοΗ ϊιβνβ βιηρίβ γοοπι £ογ 1 :Ηθ ιπ3Γδίιβ11χη9 &ηά ίηδί:Γυοί:ίοη ο£ 
ρβεεβη9βΓ8. 

Α 1ΐΓ8ίηίη9 Μβηυβί αοιηρ]γίη 9 νίΙΗ ΙΗβ τβςοίΓβιπβηΙΐδ ο£ 18.2.3 δΐιοαίά 
1>β ρτονχάθά ίη θβοΐι οτβνί π>θ55γοοπ) βηά ΓβΟΓββίιίοη γοογλ. 
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β. 5 ΟρβΓΒίϊηα χη5 ίΓ»€Εΐ<?Β5 

8.5.1 Ροεΐβτ ογ βί^ηβ εϊιοαίά &β ρτονίάβά οη ογ ίη £ΐιβ νίοίηίΐγ ο£ βαΓνΐνβΙ 
οτβ££ βηά Οιβίτ Ιβαηοΐιΐη^ οοη^τοίε βηά εΐιοαίάι 

.1 ίΐΐαεΐτβΐιβ £ΐιβ ραΓροεβ ο£ οοπΙιγοΙβ βηά £Ηβ ρΓοοβάαΓβε £ογ 
ορβΓβ£ΐη9 £Ηβ βρρίίβηοβ Βηά 9^ νβ Γβίβνβηί. ΙηβίΓαοίιοηΒ βηθ 
Η3Γηίη9βI 

.2 *>β ββείΐγ εββη αηάβτ βιηβΓ 9 βηογ 1ΐ9ΐιί:ίη9 οοηάίΐιίοηε; 

.3 υββ εγπΛοΙβ ίη ΒΟΟΟΓάβηοθ νί£1ι £Ηβ Γβοοπχιιβηάβΐίοηβ ο£ £Ηβ 

θΓ9»ηί*β£ίοη*. 

8.6 δαΓνίνβΙ οτβίΐ: & &ΟΚ&98 

8.6.1 δαΓνίνβΙ ογθ£Ε εΐιοαίά ί>β εβοατθΐγ β£ονβά οα£είάβ βηά βε οΐοεβ βε 
ροεείϋΐβ £ο £1ιβ ρ&εεβη9βΓ βοοοηνηοάβ^ίοη Βηά βπάχβΓΪίβΙιίοη ε£.β<:ίοηβ. 

ΤΗβ ε£ονβ9β ε&οαίά &β εαοΙι ΜιβΙ; ββοΒ εαΓνίνβΙ θΓβ££ οβη 1>β εβ£β1γ 
Ιβαηοΐιβά ίη β είπιρίβ ιηβηηβΓ βηά ΓβΐΗβίη εβοαΓβά Εο £Ηβ θΓβ££ άατίη9 
βηά εα&εβςαβηΕ £ο Εΐιβ 1βαηο1ιίη9 ρτοοβάαΓβ. ΤΗβ 1βη9£& ο£ £1ιβ 
εβο«Γΐη9 ϋηβε βηά £1ιβ 8 ΓΓβη 9 βπ>βη£ε ο£ <Λβ 5οντείη9 Ιΐηβε εΐιοαίά 1>β 
βαοΐι βε £ο ΓηβίηΓβίη Οιβ εαΓνίνβΙ ογβ£ 1: εαίΕβΜγ ροείΐίοηβά £ογ 
βπ>1>βΓ*Β£ίοη. ΤΙιβ ΑάιηίηίεΐΓβΐίοηε ιηβγ ρβπηί»: £1χβ αεβ ο£ βάίαβίιβ&ΐβ 
εβοηΓΐη9 βηά/οτ ί>θΗβίη9 ϋηβε βί. βχί£ε νΐιβτβ ιηοτβ Εΐιβη οηβ εαΓνίνβΙ 
ογβ££ 1β αεβά. ΤΗβ εβσαΓίη9 8 ΓΓβη 9 βπ\βη £.8 £ογ βΐΐ ββοαΓίη9 βηά 
1}θΜείη9 Ιΐηβε εΗοαΙά &β ο£ βα££ίοίβη<: 8£Γβη9<:Η £ο Ιιοΐά <Λβ βαΓνΐνβΙ 
€Γβ£Ε ίη ροείΐίοη άαΓίη9 £&6 βνβοαβΐίοη ρτοοββε. 

8.6.2 δαΓνίνβΙ ογβ£Ε εΗοαΙά 1>β εο βΐονβά βε £ο ρβπηΚ: Γβίββββ £γοπ» «χβίτ 
εβοατίη9 βΓΓβη 9 βειβη£.ε β£ ογ ηββτ £ο ΙΗθϊγ β£.οντβ 9 β ροείΕίοη οη £1ΐθ 
ογβ£^ βηά £γοπι β ροείΐίοη β£ ογ ηββΓ £ο £Ηβ ορβΓβ£ίη9 οοιηρβΓίιηβηΕ. 

8.6.3 δο £βγ βε ίε ρτβοΐιίοβίχΐβ, εαΓνίνβΙ θΓβ£Ε εΐιοαίά 1>β άίεΐΓίΙία^βά ίη 
εαοΗ β πιβηηβΓ «ιβ£ ΐ&βτβ ίε βη βςαβί οβρβοίΕγ οη &ο«:1ι είάββ ο£ £1x6 
οτβ££. 

8.6.4 ΤΗβ 1βαηοΙιίη9 ρΓΟΟβάαΓβ £ογ ίη£1β£β1ϊ1β 1ί£βΓβ££ε εΐιοαίά, νΗβτβ 
ρΓβοΐίοβ&Ιβ, ίηί£ίβ£β ίη£1β£ίοη. ΗΙχβτβ ίΕ ίε ηοϊ; ρΓβοΕίοβίιΙβ £ο 
ρτονίάβ βα£οηΐ3£ίο ίη£1β£.ίοη ο£ 1ί£θΓβ££ε ( £ογ βχβτηρίο, νΐιβη ΐΗβ 
1ί£βΓβ££ε βγθ βεεοοίβΐιβά κίΙ:Ιι βη ΜΕ5), £Ηβ βΓΓβη 9 βιηβηί: εΐιοαίά 1)β 
εαοΐι £Ηβ£ £ίιβ ογβ££ οβη 1)β βνβοαβίβά νί£Ηίη £1ιβ £ίπ\β ερβαί£ίβά 
ίη 4.8.1. 

0,6.5 δαΓνίνβΙ ογβ££ εΐιοαίά 1>β οβρβ!)1β ο£ 1>βίη9 ΙβαηοΗβά βηά £Κβη Ιιοβτάβά 

£γοπ> £Ηβ άβεΐ9ηβί:βά βιη1ϊβΓ)Εβ»:ίοη εΐιβίιίοηε ίη βΐΐ ορβΓβίιίοηβΙ 
οοηάί£ίοηε βηά βίεο ίη βΐΐ οοηάί£ίοηε ο£ £1οοάίη9 β££βΓ Γβοβίνίη9 
άβπΐ89θ £ο £1ιβ βχ£βηί; ρΓβεοΓίΙϊβά ίη οΗβρ£βΓ 2. 

0,6.6 δατνίνβΐ ογβ££ 1βαηοΙιίη9 ε£3£.ίοηε είιοαίά 1>β ίη εαοίι ροεΐϊιίοηε βε £ο 

θηεατβ εβ£β 1βαηαίί1η9 Ϊιβνίη9 ρβΓ^ϊοαΙβΓ Γθ9βτά £ο οΙββΓβηοβ £γοπι £1ιβ 
ρΓορβΙΙβΓ ΟΓ *3ΐΐθΓ;}βΙ: βηά ε£ββρ1γ ονβΓίιβη9ίη9 ροτΓίοηε ο£ £1ιβ ΗαΙΙ. 


* 


Ηβ£βτ Ιο δγη»1)θΐ8 Γβ1β£βά £ο 1ί£β-εβνίη9 βρρίίβηοβε βηά βΓΓβη9βιηβηΙ;8, 
βάορ£βά 1>γ £ίιβ θΓ 9 βηίζβ£ίοη 1>γ Γβεοΐαϊιίοη Α.760(18). 
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8.6.7 

8 . 6.8 

8.6.9 


8 . 6.10 

8 . 6.11 


8 . 6.12 

8.7 

8.7.1 

8.7.2 


Ουτίη^ ρΓβρβΓΒΐίοη βηά ΐΒ\ιηαΙιίη9, £Ηβ ειίΓνίνβΙ 0Γβ££ βηά £1 ιθ βτββ 
ο£ κβ£θγ ίη£ο νάιίοΐι ί£ ίε £ο 1>β ΙβιιηοΗβά 8*χοιχ1ά ϊ>θ βάβςαβΐβΐγ 
ί 11 ιιτη ιηβ£βά 1>γ Ιΐφίιΐ-ΐηφ βηρρίίβά £γοπι £1ιβ Γη β ί η βηά βιτιβΓ^βηογ 

εοατοβε ο£ βΙθο^ΓίοβΙ ρονβτ ΓβςαίΓβά Ιογ ο*ιβρ£βΓ 12. 

Μβαηε β&οιιΐά 1 >θ βνβίΐβΐχΐβ £ο ρΓβνβη£ βηγ άίεα1ΐ3Γ9β ο£ κβίιβΓ οη £ο 
ειητνίνβΐ ογβ££ νίιβη Ιβαηοίχθά. 

ΕβοΗ βατνίνβΐ ογβ££ εϊιουΐά £>β ε£οντβά: 

.1 βο £Ηβ£ ηβί £Ηθγ £Ηθ ειίΓνίνβΙ ογ&££ ηοτ ί£β εΐονβ^β 

βγΓ βη9βιτΐθη£β νίΐΐ ίη£βιτ£6Γθ νί£1ι £*ιβ ορβτβΐίοη ο£ βηγ ο£Η©γ 
8 ιιγ ν ί νβ 1 0Γβ££ ογ Γβεοαβ &οβ£ β£ βηγ ο£Ηθγ 1βιχη(:&ίη9 β£β£ίοη; 

.2 ίη λ ε£θ£β ο£ οοη£ίηυοιΐδ Γββάίηβεε; 

.3 £α11γ βςραιρρβά; βηά 

.4 ββ £βγ ββ ρτβοΐίοβΜβ, χη β εθοιίΓβ βηά ε!ΐθΐ£βΓβά ροείΐίοη Βηά 
ρΓθ£βο£βά £γογπ ά&ιη89β *>Υ Είτβ βηά βχρίοβίοη. 

Ενβτγ 11 Ε©Γβ££ ε&οαίά 1 >β ε£οντβά *τί£ 1 ι ί£ε ρβίη£θτ ρβππβηβηΐιΐγ 
β££βα 1 ιβά £ο £ 1 ΐθ ογ&££ βηά ντί£}χ β £ 1 οβ£ £τββ βΓΓβη 9 βηηβη£ οοπ»ρ 1 γίη 9 
νΐ£ 1 ι £Ηβ ΓθςυΐΓβπίθη^β ο£ Γθ9η1β£ίοη ΙΙΙ/38.6 ο£ £1ιθ (Ζοηνβη£ίοη εο 
£Ηβί:, ββ £βγ βδ ρ γ βο £ 1 ο βΙ> 1 θ , £Ηβ 1ί£βΓβ££ £1οβ£β £τββ βηά, 1£ 
ίη£ 1 β£β*> 1 θ, 1 η£ 1 »£β 8 Βα£οιη 8 £ΐαβ 11 γ εΐιουΐά £Ηβ ΗΙ 9 Η ερββά ογβ££ βίη*. 

Κβεοιίθ 1 >οβ£β εΗοαΙά 1 >β ε£ονβά: 

.1 ίη λ ε£ β£θ ο£ οοη£ίη«ουε Γββάίηβεε £ογ 1βαηοΗίη9 ίη ηο£ πιογθ 
£&βη 5 ιηίη; 

.2 ίη β ροεί£ίοη ευίί,βΐχΐβ £ογ 1βαηοΗίη9 Βηά Γβοονβτγ; βηά 

.3 εο £Ηβ£ ηβί£ΗβΓ £1ιβ Γβδοαβ 5οβ£ ηοτ ί£β ε£ονβ9β βτ Γβηςίθπιβηΐε 
ντίΐΐ ίη£βΓ£βΓβ νί£1ι £1ιβ ορβτβΐίοη ο£ βατνίναΐ ογβ££ β£ βηγ 
ο£ΗβΓ ΐ 8 υηοΗίη 9 ε£β£ίοη. 

Κβεουβ ϊ>οβ£ε βηά εατνίν»! ογ 3 ££ εϊιουΐά 1 >β εβοατβά βηά £βε£βηβά £ο 
£Ηβ άβο)ε εο £ϊιβ£ £ϊιβγ β£ 1 ββε£ νίΐΐιεΐβηά £Ηβ Ιοιιάδ Ιίλβίγ £ο βτίεβ 
άηβ £ο β άβΓίηβά ΙιογΙζοπ^βΙ οοΐΐίείοη Ιοβά £οΓ £Ηθ &ο£ιχ 3 ΐ ογ&££, βηά 
£Ηβ νβΓ£ίοβ1 άβεί 9 η Ιοβά β£ £1ιθ δ£οντβ9θ ροδί£ίοη. 

ΰΛΙ Γ ν ίν&Ι . _ 6 Ρ!^β Γ^ £ίθΠ βηά ΓΘΘΟνβΓγ 8ΓΓβη9β^6ηί6 

ΕπιΙχβγ λβ£ίοη β£β£ίοηε εΗοιχΙά 1 >θ Γθβάίΐγ 8θθθεΒί1>1θ £γογπ βαοοιτίΓηοάβΙιίοη 
βηά νοτίι &ΓΘ85. I£ £Ηβ άββίςηβ^βά ιηιΐδ^βΓ ε£β£ίοηε βτβ ο£Ηβτ £ίιβη 
£ϊιβ ρβεδθη9θΓ ερβοβε, £Ηβ πηΐδ£θΓ ε£β£ίοηε εΐιοαίά Γββάίΐγ 
βοοβεδί^ΐβ £γογπ £Ηβ ρ888βη9βΓ ερβοβε, βηά £Ηβ βιη1>8ΓΪ:β£ίοη ε£8£ίοηδ 
είιοαίά 5β Γββάίΐγ βοοθβείΐχΐθ £γοπι £^β Γπαδ£βΓ β£β£ίοηδ. 

Ενβοιιβίιίοη Γοα£βδ, θχϊ£β βηά βη&βΓ^βΐίοη ροίη£ε εΐιοιιΐά οοιηρίγ νί£Η 
£Ηθ ΓΘ^ηίΓβιη©η£ε ο£ 4.7. 
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8,7.3 


8.7.4 


8.7.5 


8.7.6 


8.7.7 


8.8 


8.9 


8.9.1 


ΑΙΙβγνβγβ, είβίΓντβγε βηά βχιίε 9^ ν ^ η 9 ηοεβδε ίο ίΐιβ ιτιαείβΓ βηά 
βιηί>βΓΙίβίιοη είβίΐοηε εΐιοαίά Ι)β βάοςαβίβΐγ Ιΐίαιηΐηβίβά 1> γ Ι^ΐιίΐηφ 
ειιρρίίβά ίτοιη ίΗβ ιηβΐη βηά βπιβ^βηογ εουΓΟθ οί βΙθοίΓίοβΙ ροκβτ 
Γβςαίτβά 1>γ αΙιβρίθΓ 12. 

ΝΗθγθ άβνΐί-ΙβαηοΒβά βαιτνίνβΐ αιβίΙ: βγθ ηοί ίΐίίβά, ΜΕδ ογ 
βς^ΙνΒίβηί ηΐθβηε οί βνβοηΒίΙοη εΗοιιΙά 1>β ρτονιάθά ίπ οτάβτ ίο βνοΐά 
ρβΓΒοηε βηίθΓΐη9 ίίιβ νβίβτ Ιο Βοβτά εοΓνίν&Ι οτβίί. δαοίι ΜΕδ ογ 
Θ 9η1ν3ΐβηί ηιββηβ οί βν&οαβίΐοη εΐιοαίά ί>β εο άβεΐ 9 ηθά βε ίο βηαίΐβ 
ρβΓεοηε ίο Βοβτά ειίΓνΙνβΙ οτβίί 1η βΐΐ ορθΓβίιοηβΙ οοηάΐίιοηε βηά 
βίεο 1η β 11 οοηάίίΐοηδ οί ί1οοά1η9 βίίβτ Γβοβιν1η9 άβίηβ 9 β ίο ίίβ 
βχίβηί ρΓββοιΊΒβά 1η οΙιβρίβΓ 2. 

5ιι&}βοί ίο ειίΓνΙνβΙ οτβίί βηά Γβεοαβ 1>οβί βιπίβι^ΒίΙοη ΒΓΓΒΠ 9 βηιβηίε 
ί>βίη9 βίίβοίΐνβ ν/ΐίίιιη ίϊιβ βηνΙτοητηοπίΒΐ οοηάιίΐοηε 1η νίΒιοΗ ίΐιβ 
οτβίί ίβ ρβπηίίίβά ίο ορβτ&ίβ βηά ιη βΙΙ ιιηάβιηΒ 9 βά βηά ρΓβεοΓίίβά 
ά&ίΠ 39 β οοηάΐίιοηβ οί ίΓΐίη βηά Ιιββΐ, νΒβτβ ίΐιβ ίΓββ&οβΓά Ββίκββη 
ίϊιβ Ιηίβηάβά βπ\5ΒΓ^Βίιοη ροδίίΐοη Βηά ίΒβ ντβίβΓίΙηβ ιε ηοί ιπογο 
ίίιβη 1.5 π*, ί&β ΑάιηΙηΙβίΓηίΙοη πιηγ βοαβρί β εγείθΐη ν/Ηβτβ ρβτεοηδ 
ί)ΟΒΓά ϋίβΓΒίίε άΐτβοίΐγ. 

Βββοα* ί>οβί βπιΒΒΓΚβίΙοη βγ Γβη9βιη6ηίβ βΐιοαίά Ββ βηοίι ίΒβί ίΒβ Γββοιν> 
Βοβί οβη ί>β ΒοβΓάβά βηά ΙβαηοΒβά άΐΓθοίΙγ ίτοπι ίΒβ είον/βά ροειίΐοη 
βηά Γβαονβτβά Γ&ρίάΐγ νάιβη Ιοβάβά ντίίΐι ιίε ίαΐΐ οοπϊρίβϊηβηί οί 
ρθΓΒοηβ βηά βςαΐρπίθηί. 

Α εβίβίγ Ιίηΐίβ εΐιοαίά Ββ ρτονιάβά Βί ββοΒ ΜΕδ βιηΒΒΓίίβίιοη βίβίιοη. 


Α 11ηβ-ίΙΐΓονΓΐη9 βρρϋβηοβ οοιηρ1γ1π9 ντΙίΒ ίΒβ Γβ9η1Γβπιβηίδ οί 
Γβ9η1βί1οη ΙΙΙ/49 οί ίΒβ Οοηνβηίιοη εΒοαΙά 1)β ρτονιάβά. 

ΟρβτβίΙοηβΐ Γββά ΐιιβ&β. Γη &ΐιιί£η&η^£._&ηά 1η.5Ρ£^ί1 

ΟρβΓβίΙοηβΙ ΓβΒάιηβββ 

Ββίοτβ ίΐιβ οτβίί Ιββνβε ροτί &ηά &ί βΐΐ ίιπιβε άιΐΓΐη9 ίΒβ νογβ 90 / 
11ίβ-ΒΒν1η9 Βρρίιβηοβδ εΐιοιιΐά Ββ 1η νοτϊί1η9 οτάβΓ βηά Γββάγ ίοτ 
ΐπιιηβάΐΒίβ αεβ. 


8.9.2 ΜβΙηίβηΒηοβ 

.1 Ιηβίηιοίΐοηβ ίοτ οη-οοβιά ΓηΒΐηίθΠΒηοΘ οί ϋίθ-εβν1η9 
Βρρίί&ηοββ οοιηρ1γ1η9 ντίί 1ι ίΒβ Γβ9 α ^ Γβπ1βη ^ ε 

Γβ9 α 1 β ^^ οη ΙΙΙ/52 οί ίΒβ Οοηνβηίιοη εΒοαΙά ίβ ρτονιάβά &ηά 
ΐΏβΙηίβηΒηοβ εΐιοαίά &β ο βγγ ΐθά οαί βοαοΓάιπ9ΐγ· 

.2 ΤΒθ ΑάιηΙηΙείΓΒίΙοη ιηβγ βοοβρί, ιη Ιίβα οί ίΐΐθ ιηείΓαοίΙοηδ 
Γβ 9 ηΐΓβά Βγ .1/ β εΙιίρΒοβΓά ρίβηηβά ΐϊϊΒΐηίβηΒηοβ ρΓθ 9 Γ&πιηιβ 
ντΒΙοΙι Ιηοΐαάβε ίΗβ ΓβςηΐΓθίτιβηίε οί Γθ9ο1βί1οη ΙΙΙ/52 οί ίΒβ 
ΟοηνβηίΙοη. 


ΕΦΗ ΜΕΡ ΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8062 


8.9.3 Μριΐηί:θηβηθ€* ο£ ΙβΙΙβ 

Γίΐΐΐδ υδθά 5η ΐΒΐιηοΙιίης δΐιοαίά οθ Ιητηθά ρηά £ογ βηά β£ ίηΙβινβΐΒ 
ο£ ηο£ γποιβ ΙΙιβπ 3 0 πιοηΐΐιε Βηά 1 >θ ΓΡηβΗθά νΐΐθη ηθΟθδεβιγ άυκ* 1° 
άθΙθΓίοΓβΐίοη ο£ 11ΐθ £β!18 ογ β£ ίηΙβΓνΒΐβ ο£ ηοΐ ιτιοΐθ 11) βπ £ ΐνβ 
γθΒΓδ, νάΐίοΗβνθΓ 18 ίΐΐΐθ ΘΒΐΙΐβΓ* 

8.9.4 βρβΓβε Βηά γ θρΒ ί γ θ9ηΐρΓηβηϊ: 

δρΒΓβδ Βηά γθρβΙγ β<}ιιϊρωθη1 εΐιοπ] ά 1 >θ ρτονίάβά £ογ 1ί£β-δ3νίη9 
Βρρίίβηοβδ βηά ΐΗβίτ; οοΓηροηβηΙε ντΗίοΙι βγβ δυβ^βο!: £ο θχαβδδίνβ 
ν<?5Γ ογ οοηδαιηρίίοη βηά ηββά £ο 1>θ ΓΡρΙβοβά τρ^ιχίΆΐΊγ » 

8«9.5 Ηββλίγ ίηδρβοΐίοη 


Τϊιβ ίοΐΐοκιη^ ΐβδΐδ βηά ίηερΒοΙίοηδ εΐιοαίά 1 >θ οβπίθά οηΐ νβθΚΙγ! 

,1 β11 εηιτνίνβΐ ογβ£ 1, Γβεααβ 1)θΒΐ;ε βηά ΙβιιηοΗίη^ βρρίίβηοβε 

δΗοηΙά 1)0 νίεαβίΐγ ίηερθοΐβά Ιο θΠδίχΓθ ΙΙϊβΙ; £1ι βγ βγθ Γββάγ 
ίοΓ ιιεβ; 

,2 β11 βη^ίηθδ ίη γθβοιιθ 1 >οβ1ε εϊιουΐά £>β ηιη βΙιβΒά βηά Βδίβιη £ογ 

β £οΙ;β 1 ρβτίοά ο£ ηοΐ Ιβδδ ΙΙιβπ 3 πιίη ρτονίάβά £1ΐ6 βιπΜβηΙ 
ΙβπιρθΓβΙιΐΓβ ιε &1>ονβ ΙΙιθ π\ίηίϊτιιΐϊϊ\ ΙβπιρβΓ Βί:ηΓβ Γβςυίτθά £ογ 
δ^ΒΓίιίηφ £Ηβ βη 9 ίηβ; 

.3 ΙΗβ 9 βηθΓ& 1 βπΐ 0 Γ 9 βηογ βΙβγιτϊ εγδί:βΓη εΐιουΐά 5 θ ΐβδΐθά. 

8*9.6 Μοηΐΐιΐγ ίηερβοΐίοηε 

ΙπερβοίΤοη ο£ Ιΐιβ 1ί£β-δ3νίη9 βρρΙίΒηοβδ, ίηοΐιιάίηφ ειίΓνίνβ! ογβ£*: 
βςαιρπίβηί: εΐιοιιΐά 1)6 ΟΒίτίβά οαί: ιηοηΐΐιΐγ αβίη9 οΐιβολίίεϊ: Γβςηίτθά 

1)γ Γβ9^ 1ει,: * οη 111/52.1 ο£ £1ιβ Ο'οηνβηΐίοη ίο βηειίΓβ £;1 >β£ ΐΐιβγ βγθ 
οοπ\ρ1θ£.β Βηά ίη ςοοά οτάθίΓ. Α ΓβροΓ*; ο£ £1 ιθ ίπερθοίΤοη δΐιοιιΐά 1)β 
θπ£θΓθά ίη £Ηθ Ι 09 -Φ 00 . 

8,9.7 Ββτνίοίη9 ο£ ίη£1β<:Βΐ)ΐ6 1ί£βΓΒ££8, ίη£1βΐΒΐ>ΐ6 ΙίΐΘ^βαλβ^δ Βηά 

ίηΠβΙβά Γ 6 δοιΐ 0 άοΒΐε 

.1 Ενβτγ ίη£1β£β1)1β 1 ι£ργβ£ 1:, ίηέΐΒ^&ϋΙβ Ιί£θ;)ΒθΚθ£ Βηά ΜΕ5 
δΐιοηΐά 5 θ εβΓνίοθά; 


. 1.1 ίηΐΒΓνΒίδ ηο £ 6 χοββάίη 9 12 τηοηΐΐΐδ ^ ρΓονΙάθ <1 νΙιβΓβ ίη 

Βηγ 038 θ Ιιΐιιε ίε ίιηρι βο ! ίοβϊιΐβ , ΙΙιθ ΑάιηίηίδΟΓΒΐΙοη Γη&γ 
Βχίβηά Ιΐιίδ ρβιίοά 1 )γ οηβ ηοη ^ ΐι ; 

.1.2 βί: βη Βρρτονβά 86τνίοίη9 εΐ&ΐίοη νΐιίοϊι ίε οοηρβίίθηί: Ιο 

δβΓνΙοβ 1Η0Π), πιβίηΐΒίηε ριοροι ΒβΓνίοίη9 £3θί1ί£ίβδ Βηά 
ιΐ8 0 8 ο η 1 γ ρτορΒΓίγ ΐΓΒΐηβά ρβτδοηηβ1. Λ 


Κβ£θΐ Ιο ΙΗβ ΚθΟΟίηιηβηάΒΐ ΐοη οη οοηάΐΐίοηδ £ογ ΙΗθ βρρτονΒΐ ο£ δθΐ νίοίη9 
δίβΐίοηε £ογ ίη£ΐΒΐΒ±)1ο ΙίίθΓαΙΙ.δ, θάορίθά άγ Ιιίΐθ ΟΓςβηαζΒΐίοη 1)γ 
ΐθ ε ο I ιι 1 ί ο η Α. 69 3 (17). 
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Λ11 Γ β ρ β ΐ γ ε 3 η ά <η β ί η Τ β η βποβ ο ί ι α ί 1 βΤθ (1 τ ο β γ ηβ ί> ο 3 Τ 8 ε ·αο ιι 1 δ 1> β 
€ β ι γ 18 ά ο υ Τ ί ϋ 3 α α ο γ ά 3 η ο β ν/ ί 1 ί ι Μ ι β ί η 3 α»ί ί 3 α ί υ ι β κ ' 3 ι η ε V ι; γ. ί ο β 
Ε νηθΤ£}&ηαγ ιβραίτε ιη β γ 1>β οβγγΪ6<1 ο η I: ο η 1> ο Βία νΤ*θ οϊη£Τ; γ , 

ρβηπΒηβηΤ Γ8Ρ&1.Γ5 &1ιοη.1ά 1)8 βίίβοΤβά βΤ ΰα ΒρρΓονβά β^Γνία,χηα 
εΤ&Τίοη. 

ΡθΓίοάΐα Βθίτνίαια^ οί ΙνγάιοείΒΐ: χ ο ίβΙβΒββ η η 1 γ 8 
ΗγάιοεΤβΤία Γό 1 βα^β υηί I & εΐιοαίά 1>β 8 β ι ν ί χα ά . 

,1 Ιηίβκτναΐβ ηοί βχαββ<11π9 12 ιηοηΤΙιε, ρ*ον5<1«<1 νΗβτ'β 1 η ηηγ 

οδββ 01ι 1 δ Ιβ ίίηρΓ&οΤίαβΙ)1θ, Τ Ιιβ ΑάπιίηΙεΤΓΒΐ ίοη Γύπγ ^χΤβηΟ ΤίΠε 
ρβτιοίΐ £>γ οιΐ8 ηιοηίϊι; 

2 βΐ β «βι νιοίκκ}· εί&Τίοη νΤιίοΙι ί& ιοΐηρβίβηί Το εβτνίοβ Ταβ^, 

ιηβίηίηίηε ρτορβΓ β β γ ν ί α1η9 Ιβο ί1Ιί ί 65 βϊκΙ ΐίδοε οοΐγ ρτορρτίγ 
ΤΓβΐηβά ρ8Γεοηηβ1. 

δϋΐΥίνΑΐ £Α αΜ .3]ΐ<3 .ί βδςνι& ϋαδί,δ 
Α11 αι&ίΤ εΐιουΐιΐ αΒίΐγ; 

.1 δΙΑΓν1ν&1 ΟΙϋίΤ ν/ϋΐΐ ΒΙΐίί ΙΟΙβηΤ ΟΒρΒΟ.ίίν Β8 ΚΙ 11 ΒΟΟΟΓΟίηοάβΤβ 

ηοί Ιοεε Τΐιβη 100% οί Τϊιβ ΤοΤβΙ ηιυηίβΓ οι ρ&Γβοηε ΤΗ# 0 Γ«*ίί 5 8 

ΟβΓΤίίίΒ^Ι Το Ο Λ1 Γ Υ, 8 Ιί1>3 οο τ ΤΟ β Πΐΐ ΟΛίϊΙ ίϋΐ οί ίνθ 81ΑΓΐΐ 801, 0/3 \ 
ογβ£Τ Ιιβιηι/ οβΓΓίθά; 

,2 1η &<3ίϋί1οη, εαιτνίνΒΐ α β£Τ κιΤΙι δηΤίί : 1βηί Β99 ΓΘ 9^' :β ΟΒρβαίίγ 
Το βοοοίτιηιΟίΙ&Τβ ηοΤ Ιβεε ΤΙιβπ 10% οί Τΐιβ ΤοΤβΙ ηιυηϊιαΓ γ£ 
ρβίβοηδ ΤΗβ ογβΓΤ 1δ αθίίίίίοά Το ο^πν; 

.3 ίη ΤΤιο βνβηΤ οί βηγ οηβ ειίΓνϊν&Ι ογβ£Τ 1)0ΐΓ*9 Ιοεί ογ ΓβηάβΓΘά 
αηεβΓνίόβ&ίϊΙβ, ειιίίίοιβηί είΑΓνίνβΙ οτβίί Το &ααοηΐίηο(ΐ3Τβ ΐ.^ιβ 
ΤοΤβΙ ηαιτ»1)βΓ οί ρβΓΒοηβ ΤΤΐθ οτβίΤ ίδ αβϊΤίίίβά Το Γ^ττγ; 

, 4. &ί ΙβΒδΤ Οχΐβ Γ 08 Γ.αβ Τ>ο&1 ί ο γ ΓβΤτιβνιη^ ρβΐ'εοηδ ίΓοιτπ Τΐιβ 

ιγ&Τθγ, Τ»αΤ η ο Τ Ιοδδ Τΐιβη οηβ δηοΐι Τ>ο&Τ οη ββοΙι είάο κΕβη Τΐιβ 
ο γ β £ Τ ΐδ οβιΤίίΐοά Το ΟΒΓΓγ πιΟΓθ ΤΙιβπ 4 50 ρΒδδοηαβίδ; 

,5 ογβ£Τ ο£ 1 βδδ τΐιβη 20 ηι ίη Ι 0119 ΤΙ 1 ιη <χγ ί/ο οχβίηρΤθά £γο?π 

ο&ΓΓγίη9 & ιβδο ιΐ6 ϋοαΤ, ρΓονίιίβά Τΐΐθ ο γ β ί Τ ηΐθβΤδ Βΐΐ οί ΤΕβ 
ίοΐ 1 οκιιΐ 9 ΐ'&^ηί ΓβΠϊβηΤδ : 

,5.1 ΤΤΐθ Ο Γ Β ί Τ ΐ 8 ΒΓΓΒϊ 19 βά ΤΟ ΒΐΙΟΜ Β ίίθ I ρ 1 θ 5 5 ρΘ ι 8 00 ΤΟ ίϊ·^ 

ΓβοονθΓθιΙ ίτοηι ΤΕβ κβΤθγ; 

.5*2 Γβαο^/βτγ οί Τΐιβ Ιιβίρίβδδ ρβΓδοη ο&η 1)β οΙιεβΓνβε! ίτοιη 1:1ΐ6 

ηβνί98ί ίπ9 Τ>ΓΪ<39β ; Βηά 

,5«3 Τϊιβ ο γ Β ί Τ ίε εαίΤΐοίβηΤΙγ πίΒηοβανΓΒΐιΙθ Το οΐοεβ βπγ) 

Γβοονβτ ρβΓδοηε ίη ΤΕβ κοιεΤ ιηΤβηάθϋ αοικΗΤίοηε* 
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.6 ηοΐνϋΙΐδΐΒηίϊίη^ ρΓονίείοηε ο£ .4 βηά .5 β&ονβ, ογβ£ϊ: εϊιοαίά 

οθΓΓγ ευί£ί(: ϊθπΙ: Γβεοιίθ βοαΐδ *:ο θηβιΐΓβ 1 _Ηβ£, ιη ρΓονίά1η9 £ογ 
Β&ΒηάοηπίθηΙ: &γ £1ιβ £ο£β1 ηαπι1)θΓ οί ρβΓεοηε ΙΗθ ογβ££ χε 
οθΓ£ί£1οά £ο οΒΓΓγ: 

ηο£ ίηοΓθ ηίηβ ο£ £ϊιθ 1ΐ£βΓΒ£ϊ:ε ρτονχάθά ιη 

ΆοοοΐβΒηαβ ντίΐΐι 8.10.1.1 βγθ ιηΒΓεϊΐΒΐΙθά 1>γ ββοϊι 
Γβδοιιβ 1>οβ*:; ογ 

ΐ£ ΙΗα Αάιηχηΐε^ΓΒΐΙοη 1ε εβ£ίβ£ΐβά £Ηβ£ £1 ιθ Γβεουβ 

*>ο&£β βγθ οβρβ!>1β ο£ ΐονίη^ β ρβίτ ο£ βϋοίι 1 χ£θγβ£ 1:6 
είπιαίΐ βηβοαείγ, ηοΐ ιηοτβ £1ιβη 12 ο£ £&β 1ί£βΓΒ£ΐε 
ρτονίάβά ιη ΒοοοΓάηηαβ ντίΐιΐι 8.10.1.1 βγθ πΐΒΓείιβΙΙβά 
&γ βηαΐι Γβεοιίθ 1 >οβ£; βη<3 

ϊ:Ηθ οιβ££ γβπ 1>θ θνηοαβίβά κίΐίιχη Ιίιβ ΐΐιηβ ερβοΐίχθά 
ΐη 4.8. 

ΜΗβτβ £1ιβ Αάη.1ηΐεΐΓβ£ΐοη αοηεΙάβΓε !<: ΒρρΓορΓΐβΙ:θ, ίη νχβντ ο£ ΐΗβ 
ΒΐίθΙΐβΓβά πβ£ιιγθ ο£ Ιίιβ νογβ^βε βπ< 3 ΐ;1ιβ εαΙΐΒ&Ιβ οΙΐιηΒΐιίο οοηάίΐΐοηε 
ο£ ΙΗθ ιη£βη<1θ(1 βγθβ ο£ ορθΓΒΐχοηε, £1ιβ Α<5πι1η1εΙ:ΓΒΐ:1οη ΠΒγ ρβΓΓηΙί: 

ΙΗβ υεβ ο£ ορβη Γθνβτεϋίΐβ ίη£1β£.Β&1θ 11£βΓη££ε οοΓπρΙγχη^ ντίΐϊι 
Βηηβχ 10 οη οβΐβ^οτγ Α ογβ££ β5 βη Βΐ£θΓη&ΐ:ΐνβ £ο 11£θγβ£^5 
οοπιρ1γ1η9 νΐ£Η Γθ9«1*£ίοη ΙΙΙ/39 ογ ΙΙΙ/40 ο£ ϊΛ\& (Ζοηνβηίιχοη. 


. 6.1 


. 6.2 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 9 - ΜΑΟΗΙΝΕΒΥ 
ΡΑΗΤ Α - ΟΕΝΕΚΑΕ 


9.1 ΟβηβΓ&Ι 

9.1.1 ΤΗθ ιηβοΙιΙηβΓγ, βεβοοΙβΕβά ρ1ρ1η9 εγεΕβπιε Βηά £ΐΕΕϊη9Β Γβ1βΕίη9 Εο 
πιβίη ιηβοΙιϊηβΓγ βηά ΒΐιχίΙίβΓγ ρον/βτ αηΐΕε εΐιοαίά ί>β ο£ β άβδΐ9η βηά 
οοηβΕΓαοΕΐοη βάβ 9 «βΕβ £ογ Ε»ιβ ΒβΓνίοβ £ογ νίΐιίοΐ» Είιβγ ΒΓβ ϊηΕβηάβά 
βη<1 βΚοαΙά &β βο ΙηεΕβΙΙβά βηά ρΓοΕβοΕθά ββ Εο Γβάαοβ Εο β πιΐηίπιιιιη 
βηγ όβη 9 βΓ Εο ρβτεοηε οη £>οβΓά, άαβ Γβ 9 ®Γά 1>βΐη9 ρβϊά Εο Γηον1η9 
ρβΓΕΒ, 1ΐθΕ ΒΙΙΓ£βΟβΒ Βηά ΟΕΐΐβΓ ΙΐβΖΒΓάε. Τΐιβ άβεί 9 η εΐιοιιΐά Ιιβνβ 
Γβ 9 βΓά Εο ιλβΕβγΙβΙβ ηεβά ΐη οοηβΕΓαοΕΐοη, ΕΙιβ ρυτροεβ £ογ κΐιΐοΐι Είιβ 
β<ιηΐριηβηΕ ίβ ϊηΕβηάβά, ΕΗβ νθΓΐίΐη9 οοηάΐΕΐοηε Εο νίιΐοΐι ΪΕ ντΐΐΐ 1)β 
βυΙχϊβοΕβά βηά ΕΙιβ βηνΐτοηιηβηΕβΙ οοηάΐΕϊοηε οη 1>οΒΓά. 

9.1.2 Α11 εαιΥβοβε νίΕΙι Εβπ»ρβΓβΕ«Γβε βχοββάΐη9 220°0 νάιβτβ ΐιηρΐη 9 βπ*βηΕ ο£ 
£1βιηιη&1>1β 1Ϊ9ηίάε ιηβγ οοοαΓ βε β ΓβειχΙΕ ο£ β εγεΕβιη £βϊ1ιΐΓβ εΐιοαίά 
1>β ΐηεαΙβΕβά. ΤΙΐθ ΐηεαΙβΕΐοη εΐιοαίά £>β ΐιηρβΓνΐοαε Εο ΕΙβπνηβΕΙβ 
Ιΐφΐΐάε βηά νβροαΓε. 

9.1.3 δρβοΐβΐ οοηεΙάβΓβΕίοη εΐιοαίά 1>β 9 ΐνβη Εο ΕΙιβ ΓβΙΐβ&ΐΙΐΕγ ο£ είη9ΐβ 
βεεβηΕίΒΐ ρτοραΐεΐοη οοπιροηβηΕε βηά πιβγ Γβ<ιηίΓβ β εβρβΓβΕβ εοατοβ ο£ 
ρτοραΐεΐοη ρονβτ ευ££ΐοΐβηΕ Εο 9* νβ ΕΙιβ ογβ£Ε β ηβνΐ9®1)1β ερββά/ 
βερβοΐβΐΐγ ΐη Εϊιβ οβεβ ο£ ηηοοηνβηΕΐοηβΙ βΓΓβη 9 βπιβηΕβ. 

\ ^ 

9.1.4 Μββηβ είιοιιΐά 1>© ρτονίόβά ηϊι©γθϊ>υ πογιλβΙ ορβΓ&ΐχοη οΓ ρτοραΐεχοη 
ίηαοΥιίηβνγ ο»η 1>β δαεΐΒίηβά ογ Γθδΐοτβά βνβη £ίιοιΐ9^ οη© ο£ Χ.Η© 
ββδβηΐΐβΐ βαχϋί&Γίβδ &βαοπιβδ ίηορ©ΓΒΐ:1νβ. δρβοΐβΐ οοηδχάβΓ&ΐΙοη 
εΗοαΙά ϊ>β ςίνβη ΐο Οιβ ιηβΐίαηαίιίοηίης οΐχ 

.1 ά 9β η2Γβ ^ : *' η 9 Ββ<: νΐιίΰΐι εβτνβδ βε 3 ιη&1η εοατο© οΐ βΙβαΐτΙοΒΐ 

ρονβτ; 

, 2 £*ιβ £α©1 οίΐ εηρρίγ εγδΐβπϊδ £ογ ©η 9 Ϊηβδ; 

.3 £Ηβ εοατοβδ ο£ 1α5ΓΧ0Β<:ίη9 °ϋ ρΓβεεαΓβ; 

.4 ΐ;*ιβ δοαχοβδ ο£ κβίιβΓ ρτβδδΐΐΓβ; 

,5 ΒΠ ΒΧΓ ΟΟίηρΓβββΟΓ ΒΠ(3 ΓβΟβίνθΓ £ογ ε£3Γΐ:ΐη9 ογ αοηΙ:Γθ1 

ρατροδβδ; 

.6 £ϊιβ ΙιγάΓβαΙίΟ/ ρηβαιιΐΒ^ίο ογ ©ΙβοΧτΐοΒΐ ιηββηδ £ογ οοπΙ:γο 1 ΐη 
κίΒΐη ρτοραΐεχοη η&αΙιΙηβΓγ ιηα1αάίη9 αοη£Γο1ΐΒ^1β ριίιαίι 
ρτορβΙΙβΓδ. 

ΗοκβνβΓ, 1ΐ3ν1η9 Γβ9*ϊΓ<ϊ ^ο ονβιβίΐ δΒίβΧγ οοηδΐάβΓΒ^ιοηδ/ 3 ρβγΧιβΙ 
Γβάαοΐιίοη ΐη ρτοραΐδίοη αβρ&ΜΙχΙιγ £γοϊπ πογ^βΙ ορβΓβ^ιοη ιτίΒγ 5© 
ΒΟΟβρ£β<3 . 

9.1.5 ΜβΒΐιε εΐιοαίά ϊ>β ριονΐάθά £0 βηειπβ Ιιΐιβί: Χ.1ιβ πΐΒαηίηβΓγ οβπ Ι^β ϊίΓΟίη^ 

ΐη£ο ορβι&^χοη £γοιπ £ΐιβ άβΒά ογβ££ οοηάΐ£ίοη νιΧίχοαί: βχί:βΓηΒΐ &ιά. 
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.6 Α11 ρβΐ'Πε οί: ίηβαΗΙηθΓγ, Ηγάΐ'βυΐίο, ρηθαιηβϊ ; α βηά οΙΗβτ εγεί.βίηδ βηά 

(:ίΐθΐΓ βεδοοίβΗΘά ΓίΠΗχηςε νΗίοΗ βχβ αηάβτ ϊηΧβΓηβΙ ρτβεειίΓβ εΗοαΙά 
Ηβ ειιΗίβαΠβά Πο βρρΓοριτίβΠθ Ιβδίε χηαΐαάχηςι β ρχβεεηΓβ ΗβεΗ Ηβίοτβ 
Ιίθίης ραΐ ιηΐο εβιτνίοβ ίοΓ Χ.Ηθ ΓίχεΗ ΠχΓηθ. 

./ Ρτονίειοη εΗοιιΙά Ηθ Γπβάθ Ηο ίβαίΙΐίβΕβ οΐββηίης^ ίηερβοίχοη βηά 

ΓηβίηΠβηβηοθ ο£ πιβχη ρΓοραΙείοη βηά βηχίΙίβΓγ ηίβαΠχηβΓγ ίηο1αάίη9 
Ηοίΐβτε βηά ρΓβεεπΓβ νβεβθίε. 

' Β Τ1ιβ ΓβΙΐβΜΙιίγ οί ιηβαΗίηβΓγ Ιηείθΐίβά ίη ίϊιβ οΓβίί; είιοιιΐά 1>β 

βάβ^ηβΐβ £ογ ίΐδ ίηίβηάβά ρυτροεβ. 

9 Τ * 1β Α^ΐπΐεί Γβίίοη π»3γ βοοβρί πηΒοΗΐηβΓγ Ηΐιιαίι άοββ ηοί εΐιονχ άβίβΐίβά 

οοΓηρΙΙβηοβ ΜΐίΗ ίΗβ Οοάβ μΙίθγθ 1ί Ιιβε Ιχβεη ιχεοά εβίΙείβοίοΓίΙγ 1η β 
5Ιιτΐΐ 1 θγ βρρίίοβίχοη, ρτονίάθά ί:1ι&ϊ_ 1»: χε εβίΐείίβά: 

.1 ίιίιβΐ; ίΗβ άβείί/η, οοηεί πιαίίοη, ίβείΐχ^, ΐηείβΐΐβίϊοη βηά 

ρι βεοΓΐΐχβά γπβχ ηίβηβηοβ βγθ ίθ9βίΗβΓ βάβ^ιΐΒίβ £ογ χίε ιιεβ ίη β 
ηη&Γίηθ βηνί Γοηιηβηΐ; Βηά 

.2 ίΗβί »η β<ϊ«*νβ1βηί Ιβνβΐ οί εβίβίγ νΐΐΐ Ηβ ΒοΗΙβνβά. 

• 0 Α ίβίΙϋΓβ ποίΐθ βηά βίίβοί ΒΠΒίγείε εΗοαΙά ίηοΐυάβ χηβοΗΙηβΓγ βγείβπιε 
βηά ίΗβΙτ Βεεοοίθίβά οοηίχ-οΐε. 

' 1,1 βηοίι ίηίοηηΒίΙοη βε ΐε ηβοβεεβΓγ ίο βηεηχβ ίΗηί (ηβοΗϊηβΓγ οβπ Ηβ 

Ιηείβΐίβά οοΓΓβοί.Ιγ Γβ9Βΐά1η9 ευοΗ ίβοίοτε ββ ορβτβίΐης οοηάιίΐοηε 
βηά ΙΙχηΙίβίΐοηε εΗουΙά Ηβ (ηβάβ βνΒΐΙθΗΙβ 1>γ ίΗβ ικβηιιίΒοίιΐΓβΓε. 

1 12 Μβΐη ρτοραίε ϊοη ηχβοΗΙηβΓγ βηά βΐΐ βαχΐΙΐΒΓγ πχβοΗΙηβΓγ βεεβηίΐβΐ ίο 
ίίιβ ρΓοριχΙεΙοη βηά ίΗβ βθίβίγ οί ίΐιβ οτβίί εΐιοαΐά, βε ίίίίβά 1η ίΐιβ 
ΟΓβίί , Ηβ άβείςηβά ίο ορβΓΒίβ «Ηβη ίΗβ οχβίί ίε ηριτ^Ηί βηά νΗβη 
ίηοΐίηβά 3ί βηγ 8 η 9 ΐβ οί 11εί ιχρ ίο βηά Ιηοΐυάχη^ 15° βχίΗβΓ νβγ 
ιιηάβΓ είβίΐο οοηάΐίχοηε βηά 22.5° υηάβτ άγηΒπιΙο οοηάΐίίοηε (ι*ο11ϊη9) 
θΐίΗθΓ νβγ βηά εϊπχαΐίβηεοαείγ ιηοΐΐηβά Ηγ άγηΒπχίαβΙΙγ (ρχί<:Η1η9) 

7.5® Ηγ Ηον ογ είβΓη. ΤΗβ ΑάπχίηΐείΓΒίάοη πιβγ ρβητιίί άβνΐβίΐοη ίτοπι 
ίΐιβδθ 3η9ΐβε, ί3)τ1η9 χηίο οοηεΐάβΓβίιοη ίίιβ ίγρβ, είζβ βηά εβΓνΐοβ 
οοηάί^ίοηε οί ΙιΗθ ΟΓΒίί:. 

.Ι.η Α11 ^οϋβΓδ, βηά ρΓβεεαΓθ νβεεβίε βηά βεεοαίΒ^θά ρίρίη^ εγεΧθΓηε 
είιοαίά 1>β οί β άβείςη βηά €οηε«:ΓαοΕίοη βάβςαβίιβ Ιον Ι:Ηβ ρατροεβ 
ίηϊίθηάθά βηά εΗοαΙά 5β εο ιηεΐβΐίβά βηά ρτοΐβο^βά βε *:ο ιηΐηίπιΐίβ 
άβη 9 βΓ 1:ο ρβτεοηε οη *χ>βΓά, Ιη ρβΠ:ίαιι1βΓ, βί:Ι:βηΙ:ίοη εΐιοαίά Ιίβ ρβίά 
1.0 ΙΗβ ίΤίβΙΐθΓίβΙδ αεβά ίη Ιίιβ οοηβ!:ηιοΙ:1οη βηά Χ,Ηβ ν/οτίίΐη^ ρΓβεεαΓβε 
βηά Ιβηιρθ γ βίιιΐΓβε βί: ^Ηίοΐι ΙΗβ ίΐβπι νίΐΐ ορβΓβ^β βηά ΗΗθ ηββά Ηο 
ρτονίάθ βη βάθςμιβίθ ιηβΓ^ίη ο£ εβίβΗγ ονβτ £Ηβ εΗΓβεεβε ηοηηβΐΐγ 
ρΓοάαοβά ίη εβΓνΙοθ. Ενβτγ Ηοι1θγ γ ρτθεειίΓθ νβεεθΐ βηά βεδοοχβΐ,βά 
ρίρίη^ εγεΗβπτίδ εΗοιιΙά Ηθ ΙχΗΗθά ντίΙιΗ βάθ^ηβΐ,β π^ββηε 1.0 ρΓβνβηΙ 
ονβΓ^ρΓθεειίΓβε ίη εθΓνίοβ βηά Πβ εαΗ]βο1:βά Ιο β Ηγάτβαίχο Ιβεί 
ΗβΓοτβ Ηθΐη^ ραΐ χηίο εθΓνχο β/ βηά ν/Ηθτβ βρρΓορΓίβΙβ βΐ εηΗεβςυβη! 
ερβοίίίθά ΐηΐθτνβίε, Ιο β ρΓβεευΓβ εαΐΙβΗΙγ ίη βχοβεε ο£ ΙΗβ νοτίείη^ 

ρτθδειίΓβ , 

' ι * Αγγ βη^βΓηβηΙε δΗοαΙά Ηβ ριονίάθά Ιο βηδαΓβ ΙΗβΗ, χη 1:Ηβ βνβηΐ ο£ 
ίβΐΙαΓβ ίη βηγ Ιί^αίά αοοίίης δγδίθπι, χΗ ί δ Γβρίάΐγ άβΗβοΙβά βηά 
β 1 β ΓΓηθά (νίεαβί βηά βαάίΗΙβ) βηά Γηββηδ ίηεΐιχίιχίθά Ηο πιίηίηιίζβ ΙΗβ 
θίΕβοΗκ ο£ δυοΗ ίβίΙνίΓβδ οη πιβοΗίηθΓγ δβΓνίοβά Ηγ ΗΗβ εγείθπι. 
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9.2 Εη ςιΐηθ (αβη &ΣΑϋ 

9.2.1 Τίιβ βη^ΐηβί; είιοαίά £>β ϊίΧΙνά ντίίίι &<369ηβ*:β εβίβίγ Γηοηίϊ:οΓίη9 αη<3 
οοπ*:γο1 άβνχοβε χη ιβερβοί οί ερββά, ^βιηρβΓβΐαιβ/ ρτβεεηΓβ βηθ ο£ίΐ£ 
ορβΓβΐίοηβΙ ίϋηο£ίοηε. (^οπΓγοΙ οί ίϊιβ πιβοΙιίηθΓγ είιοηΐά. £>β ίτοιη 
ΟΓβίίι'Β ορβΓβ£ίη9 οοΐΐΐρβΓίιτϊβηί.. 0βΙ:β9θΓγ Β οΓβίί &π(3 αβΓ9θ ΟΓβίί 
βΐιοαίά &β ρτονίάβά ντχίίι βάάίίίοη&Ι πΐβο*ιίηβΓγ οοηίιοίε ίη ογ οίοΒβ <~υ 
1:1ιβ ιηβοίιίηΘΓγ ερβοβ. ΤΙιβ ιηβοίιχηβΓγ ίηβίβΐΙβίίοη είιουΐά ί>β ειιίΐ:&ί)1* 
£ογ ορβτβοχοη βε χη βη αητη&ηηβά πιβαίϊχηβΓγ ερβοβ* ίηο1αάίη9 βαΐοιηΒίίι 
ίίτβ άβΐβοΐίοη εγείβιη, ΜΙ 96 βίβππ εγεϊ:βπί, Γβιηοίβ ΓηβοϊιίηβΓγ 
ίηείηυηβηίβίίοη βηά βίβπη εγείβπκ ΜΚβΓβ ί*ιβ ερβοβ ίε οοηΐίηαουε 1γ 
Γηβηηβά/ ίΐιίε Γβ^^^ΐ-ίΒ^βηί πιβγ ν^τίβά ίη βοοοτάβηοβ νίίιΐι 
Γβςηίτβπιβηίιε οί ίίιβ ΑάπιίηίείΓβίίοη. 

9.2.2 Τϊιβ βη 9 ίηβε εϊιοαίά &β ρτοΐβοίβά β9 3 * ηε * : ονβΓερββά, - 1 οεε οί 

1ια1>γ ίοβίίη9 οίΐ ρΓβεεαΓβ, Ιοεε ο£ αοο1ίη9 πιβάίιιιη, ϊιί9^ £βηιρβΓβΙ:αχβ/ 
ιηβί ίυηοίιίοη οί ιηονίη9 ρβΓΐιε »ηά ονβτίοβά. 5β£β1:γ άβνιοβε εϊιοαίά ηο? 
οβυεβ οοπιρίβίβ βη 9 Ϊηβ εϊιαίάονη κίίΐιοαί ρτίοτ ντβΓηίη9/ βχοβρί. ίη 
οβεβε νίιβΓβ ίϊιβτβ ίε β ΓχεΚ οί οοπιρίβΐιβ ΜββΚάοκη ογ βχρίοείοη. 
δαοϊι εβίβίγ άβνχοβε εϊιοαίά 1)β οβρβϊχΐβ οί ί>βχη9 Γββΐιβά. 

9 . 2.3 Αί Ιββεί ίν*ο ίηάβρβηάβηί: πιββηε οί εΓορρχη 9 ^ί 1θ βη^ίηββ 9 α ^°^^Υ ίΓΟΓΤ1 
ΐϊιβ ορβτβί:χη9 οοΓηρ&ΓΐπιβηΙ: αηάβτ βηγ ορβΓβΐ:ίη9 οοηάίίίοηε εϊιοαίά ϊ>β 
βνβϋ&^ΐθ. Ραρίίοβίίοη ο£ ίϊιβ βοΐαβϊιοΓ ίίίίβά οο ίϊιβ βη 9 ίηβ εηοαίά 
ηοί ί>β Γβ 9 ηίΓβά. 

9 . 2.4 ΤΙιβ ιηβ^οΓ οοπιροηβηίε οί ίϊιβ βη 9 ίηβ εϊιοαίά ϊιβνβ Βάβ 9 ηβΓβ ν ,εθΓβη 9 ^^ 
ντίίϊιεϊίΒηά £ίιβ ίϊιβπηβΐ βηά άγηβιηΐο οοηάίΐίοηε οί ηοπηβΐ ορβτβΐΐχοη. 

ΤΗβ βη 9 ίηβ είχοαίά ηοΐ: 5β άβηι&9 βά ^Υ & Ιίιηί^βά ορβιαείοη βί: β ερββά 
ογ β£ ΐ.βΓηρβΓβΙ:ιΐΓβε βχοββ<ίίη9 ηοΓπιβΙ νβΐιιβε νίΐιίιίη 1:1ιβ Γβη9β 

ο£ £ 1 ιβ ρτο£βοΐ:λνβ άβνίοβε. 

9.2.5 Τίιβ άβεί9η ο£ ^Ιιβ βη 9 ίηβ εΐιοηΐά £>β εαοίι βε ΐ:ο πιίηίιηίζβ ί:ίιβ τίελ ο£ 
£χτβ ογ βχρίοείοη βηά ί:ο βηβΐ^ΐβ οοιηρίχβηοβ ντί!: 1 ι ί.ΐιβ £ίτβ ρτβοβηΙ:ίοη 
Γθ 9 ηίΓβπιβΐ)Χ 8 οί ο1ιβρϊ:βΓ 7. 

9.2.6 ΡΓονίείοη εΐιουΐά >36 η\Άόβ <:ο άΓ&ίη &11 βχοβεε £ηβΙ βηά οίΐ χ:ο ρ '^β£β 
ροείΐιίοη εο βε Ιιο βνοίά & £χτβ ηβζβτά. 

9.2.7 ΡΓονίεχοη είιοαίά &β ιΐϊβάβ ίιο βηεαΓβ ν/ΙιβηβνβΓ ρΓβοοίοβΙ, <:)ιβ 

ίβχΙαΓβ οί εγβΐβπιε άτχνβη 1 ογ ί:ίιβ βη 9 Χηβ είχοαίά ηοΐ; ηηάαίγ βίίβοί ίίιβ 
ίη 1 :β 9 Γί<:γ ο£ ί: 1 ιβ τηβ^οτ οοιηροηβηΐε. 

9.2.8 Τίιβ νβηΐί] βϊιίοη βπβΠ 9 βΓηβηΓε ίη ί:ίιβ ιηβοΙιιηβΓγ ερβοβε εηοηίά 1)β 
3άβ9^β^θ νιηάβτ βΐΐ βηνίεβ9 β< ^ ορβΓβΠη9 οοηάίί:ίοη8. Μίιβτβ 
βρρτορΓίβί:β/ βΓΓβη9 βπιβηί:β εηοαίά βηεατβ ΐ:ίιβί: βηοΐοεβά βη 9 ΐηθ 
οοπιρβΓϊ^ηβηΙιε βιβ ίοιοχίχΐγ νβη(ιί1β<:βά £ο <:1ιβ βΓηιοερϊιβχβ £>θ£οχθ £1ιβ 
βη 9 ίηβ οβη ϊ>β ΒΧ-βΓΐβά. 

9 . 2.9 Αηγ βηςίηβε είιοαίά 1 )β εο 1 ηε£β 11 βά βε ί:ο βνοχά βχοβεείνβ νίΙ)Γβί:ίοη 

ΜίΙιίιίη Γ,Ιηϊ ΟΓδίί. 


ή 


ΚβϋβΓ ΐ:ο ρβτ£. Ε ο£ αίιβρΙ:βΓ II-1 οί ίίιβ ΟοηνβηΙ:χοη. 




8068 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9.3 


9*3.1 Οθδ ΙιΐΓ&ΙηΘε είιουΐά ίο ορβτβίβ ιη ΙιΙιθ ΓηβΓίηβ βηνίΓοηπίθηί 

βηά εΗοιιΙά ϊ>β ίτββ ίτοπι ευ^ο ογ άβηςβτοιιε ΐηείββίΐΐίγ ί 1 ΐΓου 9 Ηοαί 
ιίιε ορβτβί1η9 γ&π^θ ηρ ίο ίίιβ ΓηβχίΓηητη είββάγ ερββά βρρτονβά ίοτ 
ιιεβ. ΤΙιο ίιΐΓ&ιηθ ΐηείβΙΐΒίιοη είιουΐά ϊ>β ΒΓΓβη 9 βά ίο βηειίΓβ ίΗβί ίΗβ 
ίατ1>1ηβ οβηηοί 1>β οοηί ιηιιοαείγ ορβΓΒίβά κΐίϊιΐη βηγ ερββά Γβη9© νΐιβτβ 
βχοβεείνβ νΙ&Γβίχοη, είΒΐ1ίη9, ογ ενίΓ^ηςτ Γηβγ 1>β βηοοαηίβτβά. 

9.3.2 Τΐιβ 9 38 ίητΜηθε εΗοαΙά 1 >θ άβεί^ηβά βηά ίηείβΐίβά εαοΗ ίΐιβί βηγ 

Γββεοηββΐγ ρτοββ&ΐβ εΗβάάίη^ οί οοηιρΓβεεοΓ ογ ίυτ&ιηβ ϋΐβάβε νίΐΐ 
ηοί βηάβη^βΓ ίΗβ οτβίί, οίΙιβΓ ϊηβοΐιιηθτγ, οοοιιρβηίβ οί ίΗβ οτβίί ογ 
βηγ οίΗβΓ ρβτεοηε. 


9.3.3 


9.3.4 


9.3.5 


9.3.6 


9.3.7 


9.3.8 


9.3.9 


9.4 


Κβς^χ τβιηθηί β οί 9.2.6 εΗοαΙά βρρίγ ίο 9 38 ίιιτ&ίηβε ιη Γβερβοί οί 
£\χθ 1 ντΙιΙοΗ Γηί^Ιιΐ: Γββαΐι ίΗβ χηίβτίοτ οί ίΗβ }βί ρχρβ ογ βχΐιβιιεί 
εγείβη βίίβτ β ίβίεβ είβτί ογ βίίβτ είορριη 9 * 

ΤιΐΓβχηβε είιοαίά £>β εβίθ 9 «βΓάβά βε ίβτ βε ρΓΒοίίοβίιΙβ β 9 βχηεί ίΐιβ 
ροεεχΜϋίγ οί άβτηβ9 θ 1>Υ 1η9βείχοη οί οοηίΒπιΙηΒηί ε ίτοιη ίϊιβ 
ορβΓβί1η9 βηνχΓοητηβηί. ΙηίοπηΒίιοη ΓΒ^^τάίη^ ίΐιβ Γβοοπνηβηάβά 
τηβχίΓηνιιη οοηοβηίτβίχοη οί οοηίβιηΐηβί ιοη εΗοαΙά 1>β ιηβάβ βνβχ1βϊ)1β. 
Ρτονίείοη εΗοιιΙά 1)6 πιβάθ ίοτ ρτθνβηί1η9 ίΗβ βοουιηαΐβίίοη οί εβίί 
άθροείίε οη ίϊιβ αοΓηρΓβεεοΓε βηά ίιιτΜηθε βηά, ίί ηβοβεεβΓγ, ίοτ 
ρτβνβηί 1 η 9 ίΗβ β!γ ΙηίΒ^β ίτοπι ιοίη 9 . 

Ιη ίΗβ βνβηί οί β ίβίΐατθ οί β δίιβίί ογ νββίί Ιίηϊε, ίΗβ 1>Γθλβη βηά 
εΗοαΙά ηοί Ιιβζβτά ίΗβ οοοαρβηίε οί ίϊιβ οτβίί, βΐίΐιβτ άίτβοίΐγ ογ 5γ 
άβπιβ9ΐ η< ? οτβίΐ: ογ Ιίε εγείβπιε. ΗΗβτβ ηβοβεεβτγ, 9 υ3Γ( ^ 6 πιβγ ί>β 

ίΐίίβά 1:ο βοΐιίβνβ οοπιρίίβηοθ νίίΗ ίϊιβεβ τβ 9 η 1 τβπιβηίΒ. 

ΕβοΗ βη 9 ΐηβ εϊιουΐά Ιιβ ρτονχάβά νχί,ίι βη ©Γηθ^βηογ ονβτερβθά ε1ιυΙ:άονη 
άβνίοβ αοηηβο^βά, νΗβτβ ροεεί^Ιβ, άΐΓβοΙ:1γ 1:ο ββοΐι γοΙ:ογ είιβίί:. 

ΗΗθγθ βη βοοιιε1:ίο θηοΙοειίΓβ χε ίχΙ:1:βά νΗχοΗ οοπιρίβ^βΐγ ειΐΓτοιιηάε ί:1ΐθ 
9»6 9 βηβΓβ ^ ΟΓ ® η <3 Ηΐ9^ ρΓβεεαΓβ οϋ ρχροε, β ίίτβ άβ^βο1:ίοη βηά 

βχΙ:ίη9η1 εΚίη9 εγεΐβηη εΗοαΙά 1>β ρτονίάβά ίοτ ΙζΗβ βαοηεί:ίο βηαίοβατβ. 

Ρβίιβίΐβ οί £Ηβ ιηβηυίβο1:υΓθΓ6 ' ρτοροεβά βαίιοΓηβΙιίο εβίβίγ άθνχοθε ί:ο 
9θβΓά β9Βίηεί: ΙαβζβΓάοιιε οοηάιΐίοηε ΒΓΐείη9 ΐη 1:1ιβ βνβηΐ: οί 
πιβΐίαηοί:ίοη ίη Ιιΐιβ ίατίϊίηθ ίηε^ΒΐΐΒίιίοη εΗοαΙά Ιϊθ ρτονχάβά 1 :θ 9 β^^βτ 
κΙ^Η 1:1 ιθ ίβϋιΐΓβ πιοάβ βηά θίίβοί: Βηβίγείε-. 

ΤΗβ ΠϊΒηαίβαίιαΓβΓε εΐιοαίά άοπιοηε^ΓΒ^θ ϊ.Ιιθ εουηάηβεε οί £1ιβ αβειη 98 . 

Iη<:βΓθθοΙβΓε βηά ΗθβΛ: βχοίιβη 9 θΓβ εΗοιιΙά ΙιγάΓΒαϋοθΙΙγ ί:βεί:βά οη 
ββαίι εχάθ εβρβΓΒίιβΙγ. 


&ίΐβ ΐ βηχΙΙΧΒΓΧΘΒ 


9*4.1 Αηγ Γηβιη άίθδβΐ ρτοραίειοη εγεί:θπι εΗοαΙά Ιιβνβ εβίιίείΒα^οΓγ Ιιοτεχοηδΐ 

νχ1>ΓΒΐ:ίοη βηά οΙίιβΓ ν1Ι)ΓΒΐ:ίοηΒΐ αΗβΓβα^θΓίεΙιΐαδ νβτχίχβά 1>γ 
χηάίνίάαβί βηά αοπι^ίηθά ΙοτεχοηΒΐ Βηά οΙ,Ηθγ νί1>Γβ1:ιοη βηβίγεθε ίοτ 
εγεΐθπι βηά 1ί:ε οοΓηροηβηίε ίτοπι ρονβτ υηχΐ: ί.1ΐΓοη9^ 1 ρτοραΐεοτ. 
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9.4.2 


9.4.3 


9.4.4 


9.4.5 


9.4.6 


9.5 


9.5.1 


9.5.2 


9.5.3 


Α11 βχΐβτηβΐ ρΓβδδαΓβ £αβ1 άβΐίνβτγ ϋηβδ 1>β£ντββη £*ιβ Μ9*ι 

ρΓΘδειίΓβ £ιιβ1 ρωηρδ &ηά £αβ1 ηοζζΐβδ εΐιοαίά βθ ρτοΐβοΐιβά νΐ^ΐι β 
3 &ο^β£θά ί:α6ΐη9 0Βρ3ί>1β ο£ οοη1:Ηίηίη9 £οβ1 £γοπϊ β 1ιΐ9*ι 

ρΓβεβίΐΓβ Ιίηβ £βϋιΐΓβ. Τ*ιβ ίβολβΐβά £αΙ)ίη9 εγβΐβπι βΐιοαίά ίηοΐυάβ β 
Γηββπβ £ογ αοϋβαϋοη ο£ 1ββ)ε&9 6β βηά ΒΓΓβη 9 βπιβη*;β εΐιοαίά *)β ρτονίάβά 
£ογ βη βΙβγιπ £ο 1>β 9* νβη °£ β £ηβ1 ϋηβ £3ί1ιΐΓβ. 

Επςΐηββ ο£ β ογϋηάβΓ άίβιηθΙ:βΓ ο£ 200 πυη ογ β ΟΓΒηΚοΒββ νοίιυηθ ο£ 

0.6 πι^ &ηά ο.ί>ο νβ βίιοαίά 1>β ρτονίάβά νί!:1ι οΓΒηϊταβδΘ βχρίοδίοη 
Γθϋβ£ νβίνββ ο£ Βη Βρρτονβά £γρβ ντί£:Υι βα££ίοίβηΙ: Γβ1ίβ£ βγθβ. Τίιβ 
Γβ1ίβ£ νβίνββ εϊιοαίά &β &ΓΓ&η9βά ντί£*ι ηΐθβηε £ο βηεαΓβ £.ίιβ$: (ϋίεοΙι&Γ^β 
£τοιη ΐ,ΐιβιη 1ε άίΓβοΙβά βο &ε £ο πιΐηίίηΐζβ £1ιβ ροββίβϋϋγ ο£ ίη}ΐΐΓγ £ο 
ρβΓβοηηβΙ· 

ΊΊιβ Ια&ΓΪΟΒϋοη βγεΐβιη βηά ΒΓΓ3η9βπιβηΙ;δ εΐιοαίά 1 >β β££ίοίβη£ β£. βΐΐ 
Γαηηΐη9 ερββάδ, άαβ οοηδίάβΓβίιίοη 1>βίη9 9^ νβπ 1:0 ^*ΐ 0 ηββ <* 1:0 
ηβίηίαΐη εαοϋοη βηά βνοίά ΙΙιβ ερί11&9 β οϋ ΐ η & 11 οοηάίΐίοηε ο£ 
1ίβ£ βηά ϋίιη βηά άβ9 Γββ οί πιοϋοη ο£ 1*ιβ οτβϋ. 

ΑΓΓβηςβπιβη^β είιοιιΐά 6β ρτονίάβά Ιο βηδίιτβ ΙϊιβΙ: νίδαβί βηά βαάίβΐβ 
βΙβγπιβ βγθ βοϋνΒΐιβά ιη £ίιβ βνβηΐ ο£ θϊΙ:*ιθγ 1αί>Γίθ3ΐ:ίη9 οϋ ρΓβδδαΓβ 
ογ 1υ±>ΓΐθΒΐίη9 οϋ Ιβνβΐ £&11ΐη9 &β1ον & δβ£θ Ιβνβΐ, οοηδίάβΓίη9 1*ιβ 
γβ£θ ο£ οίΓοαΙβϋοη ο£ οϋ ιη £*ιβ βη 9 ΐηβ. δαοΐι βνβηΐδ δίιοαίά βΙβο 
οβιιβθ βαΐοιηβϋα Γβάυοϋοη ο£ βη9ΐηβ ερββά ΐο & εβίβ Ιβνβΐ/ *>ιι£ 
&υ£οιηβΙ:ίο ε*ια£.<1ον/η εΐιοιιΐά οηΐγ 1>β &<;ί:ίνβΙ:βά &γ οοηάίϋοηδ 1ββάίη9 £ο 
& αοιηρίβίβ ϋββ^άοκη, £ίτβ ογ βχρίοβίοη. 

> 

Η*ιβτβ άίβεβΐ βη9ΐηβδ βΓβ βΓΓ&η9βά £ο £>β 5*:βΓΐ:βά, ΓθνβΓδβά ογ 
οοη£.Γθ11β(1 1)γ οοιηρΓβεββίΙ βΙγ/ £ίιβ βγΓΒ η9β*ΛβηΙ: ο£ <:1ιβ βιγ οοϊηρΓβββΟΓ/ 
βΙγ ΓβαβΙνθΓ &ηά βιγ β£&Γί:ίη9 βγβ£βίη εϊιοαίά 1>β εαοίι ββ £ο ιηίηίπιΐζβ 
ί:1ιβ γ1β)ε ο£ £1γθ ογ βχρίοεΐοη. 

ΤΓ^Π5Πΐί56ΐθη£ 

Τΐιβ £.Γ&ηειηΐ88ΐοη δϊιοαίά Ι^θ ο£ ΒάβςίΑβ^β δ^Γβης*:*! &πά ε!:ΐ££ηβ5β Ιο 
6ΠΒ*)1θ ί£ £ο νϋιΙΐβ^Βηά ί:1ιβ ιηοδί: Βάνβτεβ οοιη1ιίηΒΐ:ιοη ο£ ί:*ιβ Ιοηάβ 
βχρβο^βά ιη ββΓνιοβ νι£*ιουί: βχοβθάίη9 Βοοβρ^ΒίοΙβ εΙ,Γβδβ Ιβνβίε £ογ 
£1ιβ ιηΒίοτίθΙ οοηοβΓηβά. 

ΊΊιβ άθβί 9 η ο£ 6*ιβ£1:ίη9/ 1>βΒΓΐη95 βηά πιουιη<:ε εϊιουΐά *>β δαοΐι 
ΙΐΒΖΒΓάοιιε ν1ιΐΓΐίη9 βηά βχαβεδίνβ νί!>ΓΒΐ:ίοη οουΐά ηοί: οοοατ άϊ . βηγ 
ερββά \ιρ £ο 105% ο£ £*ιβ ε1ι&£1 βρββά βΙ^Βίηβά β£ £*ιβ άβειςηβά 
ονβΓερββά Ιιτίρ Ββ£11η9 ο£ ΙΙιβ ρτίιηβ ιηονβΓ. 

ΤΗβ 8ί:Γβη9^*ι βηά ίβ&Γίο&Ιιίοη ο£ 1:*ιβ ίΐΓΒΠβίηιεδίοη εΐιοαίά &β εαοΐι Ιίιβί: 

ρτο1>Βΐ>ϋ11:γ ο£ Ηβζ&Γάονίδ £Β£ί9ηβ ίθϋιΐΓβ αηάβτ £*ιβ βοΓιοπ ο£ ί-ΐιβ 
ΓβρβΒίβά ΙοΒάδ ο£ νΒΓΐ&*>1β πιβ9 η ^^ηάβ βχρβοΐιβά ίη εβΓνίοβ ιβ 
βχ^ΓθΐηβΙγ Γβπιο^β ΙΗγοιι^οϊιΙι ΐίιε ορβΓΒΐιίοηΒΐ 1ΐ£β. Οοπιρίίβηοβ κΐιοιιΐά 
Ιίβ άβιηοη5ΐ:ΓΒί:0ά 1?γ βαί£3ϊ>1γ οοηάαοί:βά £θδ!:β/ Βηά 1>γ άβδΐ9 η ίη9 £ογ 
βα££1ο1βηϊ:1γ Ιοκ είΐΓθδδ Ιβνβίδ/ οοιη^ιηΘά κι^ΐι ί:*ιβ αεβ ο£ ίΒ^ίςηβ 
ΓθδίδΙίΒηί: πΐΒ^βΓίΒίδ βηά δυϋΒΐϊΙβ άθ^Βϋ άβδΐ9η. ΤοΓδίοηΒΐ νίΐ3Γβί:ίοη 
ογ οδοϋΐβίιιοη Ιίλβίγ ί:ο οβαδο £&ϋιΐΓβ πΐΒγ βαοβρ^ΒΐιΙθ ι£ ϋ 
οοοαΓδ βί: ΐΓβηδηιΙβδίοη ερθβάδ κΐιΐοΐι κοιιΐά ηο<: 5β ιΐδβά ίη ηοητιβΐ 
ογβ£ϊ: ορβΓβϊιίοη/ Βηά ϋ ίε Γβοοτάβά ίη 1 :*ιθ ΟΓΒίί: ορβΓ&1ίη9 ΐΗβηυβΙ βε 
β Ιίπιϋβϋοη. 


8070 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9.5.4 ΝΗθγθ β οΐιιίιαϊι ίε £ί£1:βά ίη £1 ιθ ΙΐΓΒηδίηίδείοη, ηοοηΒΐ βη989βΜβη£ ο£ 
ΐίιβ οΙιιΐοΗ είιουΐά ηο£ οθΐιεβ βχοβεείνβ ε^Γβεεβε ίη ΐίιβ ΐΓβηειπίεείοη 
ογ άτίνβη ίίβιηε. ΙηβάνβΓΐβη*; ορβΓβΐίοη ο£ βηγ αΐιιΐαΐι εΐιουΐά ηο£ 
ρτοάνιοβ άθη^βτουείγ Η 19 & ε^Γβεεβε ίη £ίιβ ^Γ&ηειηίεείοη ογ άτίνβη ίΐιβιη. 

9.5.5 Ρτονίείοη εΐιουΐά £>β ίηβάβ ειιαΐι (ιΐιαϊ: β ίβίΙιΐΓβ ίη βηγ ρβτΐ; ο£ £Ηβ 
£Γβηεπ\ίεείοη, ογ ο£ β άτίνβη οοπιροηβηΐ:, νίΐΐ ηο£ αβυεβ άβιηβς^® νΗίοίι 
ιηί^Ηί: Ηβζ&τά £1ιβ ογβ££ ογ ί£8 οοοιιρβηΐιβ. 

9.5.6 ΜΗβτβ ί&ίΙηΓβ ο£ Ια&τίθΒΐ:ίη9 £1αίά ειιρρίγ ογ Ιοεε ο£ 1ιιϊ>ΓχοβΙ:ίη9 
£1αίά ρτ^εειίΓβ οοαίά ΙβΒά £ο ΗΒΖΒΓάοιιε οοηάί£ίοηε, ρτονίείοη βίιοιιΐά 
1 >θ ιηβάβ ίο βηβ&ΐβ ειιοίι £βχ1ιιγθ Ιο £>β ίηάχοΒΐβά ίο £Ηθ ορβΓβ£ίη9 οτβν 
ίη βάβ 9 ηβ£β ϊϊγπθ ίο βηβ&ΐβ £Ιιθπϊ βε £βγ βε ρΓΒΟΐίοβ&Ιβ 1:ο £βΚβ ££ιβ 
βρρΓορΓίβΐβ βαίιχοη £>θ£ογθ £ϊιβ ίιβζβΓάοιιε οοηάίΐχοη Βτχεβε. 

9.6 ΕΓοραΙείοη βηά 11£ί_άονίοοε 

9.6.1 Τίιβ Γβ9 α 1 Γβπ1βηϊ:6 ο£ ^ίε εβοΐίοη βτβ ββεβά οη £Ηθ ρτοιηίεβ Οιβ£: 

.1 Ρτορπίείοη βΓΓ3η9βπιβη£8 Βηά 1ί££ ΒΓΓΒη9βπιβη1.ε πιβγ £>β ρτονίάβά 
1>γ εβρβΓΒϊ:© άβνίοβε, ογ 1»θ ίη£θ9ΓΒ£βά ίη£ο β είη9ΐβ ρτορυΐείοη 
βηά 1ί££ άβνίοβε. Ρτοριχίείοη άβνίαβε πιβγ £>β βίτ, ογ νβΐθΓ 
ρΓορβΙΙθτε ογ νβΐβΓ 3©1:5 βηά £ίιβ Γβ9ηχΓθπ>βηΙ;ε βρρίγ £ο βΐΐ 
ΐγρβε ο£ ογβ££. 

.2 Ρτοραΐείοη άβνίαβε βτβ £1 ιο 8Θ νΙιίοΗ άίτβαίιΐγ ρτονχάβ £1ιβ 
ρτορυΐείνθ ΐ^πιεΐ; βηά ίηοΐιιάθ πΐΒοΙιίηθΓγ ίΐβιηε βηά Βηγ 
Ββεοοίβΐθά άυοΐε, νβηβε, εοοορε βηά ηοζζίβε, £&β ρΓίπιβΓγ 
£αηο£ίοη ο£ ντίιίοΐι ίε £ο οοηΙΐΓί&αΐβ £ο £1ιβ ρΓοριιΙείνβ £&Γυ8£. 

.3 ΤΗβ 1ί££ άίνίοβε, £ογ £ΐιβ ραχροεββ ο£ ΐΐιίε εβοΐιίοη, βγθ (:)ιοεβ 
ίΐθηηε ο£ πΐΒοΗίηβΓγ νΗίοΗ άΐΓβοΙ:1γ ΓΒχεβ <:Ηβ ρΓβεεαΓβ ο£ 1:Ηβ 
Βίτ βηά ιηονβ χί £ογ £*ιθ ρΓΐπίΒΓγ ραΓροεβ ο£ ρτονίάίη9 1ί£1:ίη9 
£θϊΤθβ £ογ βη βίΓ-οηείιχοη νβΐιίοΐβ. 

9.6.2 ΤΗβ ρτορνιίείοη βηά 1ί£ί: άβνίοβε εΐιουΐά 1?β ο£ βγ , ^9 11 ®^ θ δ^Γβη9^1ι «πά 

ε£ί££ηβεε· ΤΗβ άβεΐ 9 η άβ^β, οβίοαίβΐιίοηδ βηά ^τίβΐβ, κΐιβτβ 
ηβαβεεβΓγ/ εΐιοαίά βε^β^ΙίεΗ Ι:Ηβ β&ίΐίΐγ ο£ 1:Ηβ άβνίοβ <:ο κί£1ΐ5£βηά 
^Κβ Ιοβάε κΙιίοΗ οβη ητίεβ άατίη9 ορβΓβΙιίοηε £ογ κϊιίοίι Ιιίιβ ογβ£1: 

ίε £ο 1>β οβΓ^ί£ίθΒ£.βά / εο ΙΗβΙ: £Ηβ ροεεί&ΐίΐγ ο£ οβ£Β6ΐ:ΓορΗία 
£βί1αΓβ ίε βχΐτβιηβΐγ γθπιο<:θ. 

9.6.3 ΤΗβ άβεχ 9 η ο£ ρτορυΐείοη βηά 1ί££ άθνίοβε εΐιοιιΐά ρβγ άαβ Γβ 9 &Γά ίιο 
£Ηβ β££βο!:ε ο£ Βΐΐονταΐϊΐβ οοΓΓοείοΠ/ β1βο£Γθ1γΙ:χα βοΙ:ίοη ί>β£κββη 
άί££βΓθη1: ιηβ^βίε, θτοείοη ογ οβνί1:Β£ίοη νίιίοΐι ηβγ ΓβευΙΙ: £γογπ 
ορβΓΒ^ίοη χη βηνίτοηιηβη^ε ίη νάαίοίι ϊιΐιβγ βτβ ευ1>5βοί:βά £ο ερτβγ, 
άθΙίΓίε, εβίί., ε&ηά^ ίοίη9^ β£ο. 

9.6.4 Τΐιβ άβεί 9 η άβ£β βηά 1:βε1:ίη9 ο£ ρτοριιίείοη Βηά 1ί££ άβνίοβε εΐιοιιΐά 

ρβγ άιιβ Γθ9&Γά, &ε βρρΓορΓΐΒ£β, £ο βηγ ρτβεεαΓβ κΐιίαΐι οοιχίά 5β 
άβνβίορβά Β8 β Γβ8υ1£ ο£ β άαοί: £> 100 ^ 39 ©, ε£ββάγ βηά ογοίίο 

1οβάίη98/ £ο 1 οβάίη 9 δ άαβ Ιο βχ^οτηβΐ £ογοθ8 βηά £ο αεβ ο£ £Ηβ 

άβνίοβε ίη ιηβηοβιινΓίη9 &ηά Γβνβτείη9 βηά 1:ο Ιιΐιβ βχί&Ι Ιοαβΐίοη ο£ 
γο£β£1π 9 ρβτίε. 
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9,6.5 ΑρρΓορτίβίβ βΓΓ&ηφβπιβηΐβ β&οιιΐά 1>β πτβάβ ίο βηεχίΓβ ίίιβί: 

.1 χη9βείιοη οί άβ&τχε ογ ίοτβίςιη ιη&ίίβΓ ΐε ιηχηίΓηίζβά; 

.2 ίΐιβ ροββΙΜΙΙίγ οί ΐηΐιΐΓγ ίο ρβτεοηηβΐ ίτοπι ε1ιβίί1η9 ογ 
Γ θίβί1η9 ρητίβ 1ε πτίηίπιΐζβά; βηά 

.3 νΙιβΓθ ηβοβεεβΓγ, Ιηερβοίΐοη βηά Γβιηονβΐ οί άβ&Γΐε οβη ϊ)β 
ο&ΓΓίβά οηί εβίβΐγ ίη εβΓνχαβ. 

ΡΑΚΤ Β - ΚΕΟϋΙΚΕΜΕΝΤδ ΕΟΚ ΡΑδδΕΝΟΕΚ ϋΚΑΕΤ 

9.7 ΙηάΒρβηάβηΕ π)6&η5 οί ρτοραΐβίοη £ογ οβΕε^ογυ Β ογβΕΕ 

0 &£β9θΓγ Β οτβίί εϊιοαίά ϋβ ρτονιάβά ν*1ίΙι βί Ιββεί ίκο ιηάβρβηάβηί ιτιβ&ηε 
οί ρτοριχίείοη εο ίΐιβί ίϊιβ ίβϋαΓβ οί οηβ β» 9 ίηβ ογ Ιίε ειιρροτί εγείβπιε 
κοαίά ηοί α&ιιεβ ίΐιβ ίβϋιΐΓβ οί ίΗβ οίίιβτ βη9ΐηβ ογ βη9ΐηβ εγ&ίβπε ηηά 
νΐίίι &<Μχίοηβ1 ιηβοϊιΙηβΓγ οοηίτοΐβ 1η ογ οΐοεβ ίο ίΐιβ ιηβοΗίηβΓγ ερ&οβ. 

9. θ Μβηηε Γογ ΓβίιίΓη ίο ά ροτί οί Γβίιιαβ ίοτ οοίοαοΓΥ Β ο& ιί Χ 

0β£β9οτγ Β οτ&ίί εΐιοαίά Ββ οβρβΜβ οί *ηβ1ηίίΐ1η1η9 ίΐιβ βεεβηίι&Ι π\βοΙι1ηβΓγ 
βηά οοπίτοί εο ίΐιβί, 1 η ίΗβ βνβηί οί β ίίτβ ογ οίΐιβτ οβειχβΐίίβε 1η βηγ 
οηβ οοπιρβΓίχηβηί οη ίοβΓά, ίΐιβ ΟΓβίί α&η Γβίιιτη ίο β ροτί οί Γβία9β αηάβτ 
Ιίε οντη ρονβτ. 

ΡΑΚΤ 0 - ΚΕΟϋΙΚΕΜΕΝΤδ ΕΟΚ 0ΑΚ00 ΟΚΑΕΤ 

9.9 Εδδβηίΐάΐ πι&ςΙίίη5Γγ.^Μ-^οηίΓΟί 

0 &Γ 9 Ο οτβίί ε&οιιΐά Ββ ο&ρ&ΐχΐβ οί ΐϊΐ3ΐηί&ιη1η9 ίΐχβ βεεβηίΐ&ΐ ΐϊΐβοΙιΙηβΓγ 
&ηά οοηίΓοΙ χη ίΒβ βνβηί οί β ίΐτβ ογ οίίιβτ ο&εαβίίίβε 1η οηβ οί βηγ 
οοπιρβΓίπϊβηί οη 1 >ο»γ< 3. ΤΗβ οτβίί ηββά ηοί &β β&ΐβ ίο Γβίυτη ίο & ρΐβοβ 
οί Γβία9© αηάβΓ χίε οκη ροκβτ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 10 - ΑΙΙΧΙΕΙΑΚΥ 3Υ5ΤΕΜ3 
ΡΑΚΤ Α - ΟΕΝΕΚΑΕ 

10·1 ΟβηθΓΒΐ 

10.1.1 Εΐηΐά εγε£βπΐΒ είιοαίά 1 >θ οοηεΐΓϋαΙιβά 3ηά 3 ΓΓ 3 Π 9 βά εο ηε ίο βεεατβ 
& ε&£β »ηά 3άβ9οβί:β £1ον ο£ £1αΐ<3 βί: 3 ρτβεοΓί&βά £1ον Γ 3 Ϊ;β ηηά 
ρτβεεαΓθ αηύβΓ βΐΐ αοηά!ί:1οηε ο£ ογ&£<: ορβΓ3£χοη. Τΐχβ ρτο&βΜΙΙΐγ 
ο£ & £βί1ιΐΓβ ογ 3 1θ3^&9 β 1π &η Υ οηβ £1υίά εγε£βιη ο&αεχη^ άβπι&9 β *~° 
£ίιβ βΙβο^ΓίαβΙ εγείβϊη, β £ιγθ ογ 3η βχρίοείοη Ιι&ζ&τά είιοιιΐά 1>β 
βχ£Γβπ)6ΐγ Γβίηο£β. Αΐΐβηΐίοη εΐιοαίά 1 >θ άχΓβοίιβά £ο £1ιβ 3 νοιά 3 ηαβ ο£ 
Ιΐβαηιηβΐιΐθ Ιίςαίά ΐιηρίηφβπιβηΐ: οη ίιοί: βαΓίβοβε χη £1ιβ βνβηί: ο£ ΐ63)ε&9 6 
ογ £Γ3θΙ:\ΐΓβ ο£ £&θ ρίρβ. 

10.1.2 Τίιβ ιηβχΐιηαιη 3ΐ1οκ3ΐ>1β ηογΚ1π 9 ρτβεειίΓβ ίη βηγ ρβτί: ο£ £ίιβ £1αίά 
δγεΐβιη εΐιοιχίά ηο£ 1>β 9 Γβ β£βΓ £ΐιβη Ιιίιβ άβεχ9π ρτβεειίΓβ, Ιΐδνίπς Γβ9&τά 
Ιο £&β 3ΐ1ονβϊ>1β είΐΓβεεβδ χη £1ιβ ιηβΙιβΓΧβΙε. Ηΐχβτβ £ΐιβ πιβχίίηιιιη 
βΐΐονβ&ΐβ νοΓ)ς1η9 ρΓβδεατβ ο£ α εγεΐβιη οοπιροηβη£, ειιοίι &ε & ν&ΐνβ ογ 
& £ί££ίη9/ ΐβ Ιβεε ΐίιηη £1 ιβΙ: οοπιραΐβά £ογ £ίιβ ρίρβ ογ £α!>1η9, £ϊιβ 
εγ&ίβιη ρτβεειίΓβ είιουιΐά 1>β ϋίηΐΐβά £ο £ίιβ Ιοκβεί: ο£ Ι:ίιβ οοηηροηβηΐ: 
πιίηχπηυη &11ονί&51β ντοΓ^χης ρΓβεεαΓβε. Ενβτγ εγεΐβηη ντίχίοίχ ιηβγ 1 >θ 
βχροεβά £ο ρΓβεεαΓβε Ηχ9^βΓ £Ηαη £1ιβ εγείβη'ε ιη&χίπιιυη βΐΐοκβ&ΐβ 
νοΓλχπ9 ρΓβεεαΓβ εΐιοαίά &θ ε3£θ9ΐ*3Γάβά 1>γ &ρρΓορΓχ&£β Γβ1χβ£ άβνχοβε. 

10.1.3 Τηη^ε βηά ρχρχπ9 είιοαίά 1)β ρτβεειίΓβ £βε£βά £ο & ρτβεειίΓβ νχΐΐ 

βεεαΓβ & β3£β£γ πΐ3Γ9ΐη ΐη βχαβεε ο£ £Ηβ **θΓ)<:1η9 ρτβεειίΓ^ ο£ ΙιΗβ 
ι£βιη. Τΐιβ £βε£ οη αηγ β£ογ& 9 6 £βη)ς ογ ΓβεβχνοχΓ εΐιοαίά £3)ί6 χη£ο 
βοοοαη*: βηγ ροεβί&ΐβ εΐηΐιο Ιιββά 1η £*ιβ ονβτ£1ον οοηάΐΐιοη βηά 
άγηβιηχο £θΓθβε βΓΐειη9 £γοιτϊ ογ&££ (ηοίχοηε. 

10.1.4 Μη^βΓΧβΙε ηεβά ίη ρίρ1η9 εγε^βπΐδ εΐιοαίά 1)β οοιηρειί:11)1β νχΐΐι £1ιβ 
£1ηχά οοηνβγβά ηηά εβίβαίβά 9ΐνχη9 άηβ Γβ 9 &ιά £ο £1ιβ ΓίεΙο ο£ £χγθ. 
Ηοη^ιηβΙι&ΙΙΙα ρχρχη9 πι&<:βΓΐ&1 ιηβγ 1>β ρβηηχΙ:£βά ίη οβΓί,βΐη εγε£βίηε 
ρΓονίάβά ί:1ιβ 1η£β9ΓΪ£γ ο£ £1ιβ Ηιιΐΐ ηηά κβί:βΓ£ΐ9^^ άβοΐεε βηά 
Ιϊαΐΐςΐιββοίε 1ε ιηβΐη^ηιηβά. Λ 

10.1.5 Εογ £1ιβ ρατροεβε ο£ £1ι1ε οϊίθρ^θΓ/ 1:1ιβ Ιβπη "άηΐΐΗη" ιυββηε £1ιβ άθ£ιυη 
άβεοΓΪ5βά χη 2.2. 1.3. 


10.2.1 ΤΗβ ρΓονίεχοηε ο£ 7.1.2.2 είχοαίά βρρίγ ^ο £.1ιβ ιχεβ ο£ οχ! &ε £αβ1. 


10.2.2 011 £αβ1, 1α1)Γΐθ3ΐ:1η9 οϊΐ &ηά οΙ:ΙιβΓ £1βπιιη&1)1β οϋ ϋηβε εΗονι1(3 5β 

εοτββηβά ογ ο£1χβΓκιεβ εαΐί:βΙ)1γ ρτο£βο£βά £ο ζνοίά, βε £βτ ηε 
ρΓβο£ΐοη1>1β, οϋ ερτβγ ογ οϋ 1βη)ε&9 6& οηΐ,ο 1ιο£ εηΓ£3ΐαβδ, χη£ο 
ηιηοΗχηβΓγ ηχτ 1η£.ηλ6ε ογ οΙ,ΙιβΓ εοηΓοβε ο£ χ9ηΐ£ΐοη. Τίιβ ηαιηΙ)βΓ ο£ 
^οιηΧε ίη εαοίι ρ1ρχη9 εγεΐβπιε είιοαίά 1>β 1εβρ£. η ιηιηΐιηνιιη. ΕΙθχΙΙϊΙθ 
ρχρβε ο&ΓΓγιη9 £1&ηχηβ1>1β 1ΐ9«1<1δ είιοαίά ί>β ο£ 3η ηρρτονβά £γρβ* ΛΛ 


Κβ£βΓ 1:ο £ίιβ Οηΐάβϋηβε £ογ πΐ3ΐ:6ΓΧ3ΐ8 οΙιίιβΓ 1:1x3η ε£ββ1 £ογ ρίρβε, 3άορ£βά 
1>γ £1ιβ 0Γ9βπχζ&£.1οη 1»γ Γβεοΐιιϋοη Α.753(16). 

Ηθ£θγ £ο Μ30/01γο. 647 οη £1ιβ Οαΐάβΐΐηβε £ο ϋΐΐηιιηΐζθ 1β&1ς39βε £γοπι 
£1&πνη3ΐ»1β Ιι^ηιά εγεί-βιηε £ογ χηιρΓονχη9 Γβ1χ3ΐ)11χ1:γ ηηά Γβάαοίη9 Γχείε ο£ 
£χγθ . 
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10.2.3 Ραβί οϋ, Ια&ΓΙοβΐίης οϋε βηά οΓίιβΓ ίΙβτηπίΒ&Ιβ οϋε είιοαίά ηοί 
1>β ο&ΓΓίβά ίοτνβΓά οί ρα&ΐιο ερβοβε βηά οτβν βοοοιηιηοάβίΐοη. 

011 ίαβί βΓΓβηςβπίθηΙΐβ 

10.2.4 Ιη β οΓβίί ίη κίιΐοϊι οΐΐ ίαβί 1ε αεβά, ίίιβ ΒΓΓβη9βιηβηί:5 ίοτ ίίιβ 
8<:οΓ&9β, άΐδϋΐ&αίΐοη Βηά αίΐΐΐζ&ϋοη οί ίίιβ οΐΐ ίαβί είιοαίά ϊ>β 
εαοίι 86 ίο βηεατβ ίίιβ εβίβίγ οί ίίιβ οτβίί βηά ρβτεοηε οη ίίοβτά 
βηά είιοαίά βί Ιββεί οοιηρίγ νΐίϊι ίίιβ ίο11οκ1η9 ρΓονίεχοηε. 

10.2.4.1 Άε ίβτ βε ριβοίΐοβ&ΐβ, β 11 ρβτίε οί ίίιβ οΐΐ ίαβί εγείβπι 
οοηίβ1η1η9 ίιββίβά οΐΐ αηάβτ ρτβεεαΓβ βχοββά1η9 0.18 Ν/ιώπϊ^ 
είιοαίά ηοί 1>β ρΐβοβά 1η 8 οοηοββίβά ροείίχοη εαοίι ίίιβί άβίβοίε 
βηά 1βολ89 β οβηηοί Γββάϋγ 1>β οί>ββΓνβά. Τίιβ πΐΒοίιΙηβΓγ ερβοβε 1η 
νβγ οί εαοίι ρβτίε οί ίίιβ οΐΐ ίαβί εγείβιη είιοαίά 1>β βάβ^αβίβΐγ 
ϋΐηηΐηβίβά. 

10.2.4.2 Τίιβ νβηίϋβίΐοη οί ιηβοίιΙηβΓγ ερβοβε είιοαίά 1>β εαίίιοίβηί αηάβτ 
βΐΐ ηοΓΓηβΙ οοηάΐίΐοηε ίο ρτβνβηί βοοαπιαίβίΐοη οί οϋ νβροαΓ. 

10.2.4.3 Ι,οοβίΐοη οί ίαβί ίβη&ε είιοαίά ί>β 1η βοοοΓάΒηοβ νιίίι 7.5.2. 

10.2.4.4 Νο οΐΐ ίαβί ίβηΐί είιοαίά &β εΐίαβίβά κΐιβτβ ερϋ1β9β ΟΓ 1β**&9β 
ϋιβΓβίτοιη ο&η αοηείΐίαίβ & ίι&ζ&Γά 1 3γ ίβ111η9 οη ίιββίβά 
εατίβοβε. ΚβίβΓβηοβ 1ε ιηβάβ ίο ίίιβ ίιτβ ε&ίβίγ ΓβςαχΓβτηβηίε 
1η 7.5 

10.2.4.5 011 ίαβί ρΐρβε είιοαίά 1>β ίΐίίβά νΐίίι οοολε ογ νβίνβε ιη 
βοοοΓάβηοβ κΐίίι 7.5.3. 

10.2.4.6 Ενβτγ ίαβί ί&ηΐε είιοαίά/ νίιβτβ ηβοβεεβΓγ/ ί>β ρτονίάβά ντίίϊι εβνββΐΐε 
ογ 9α£ίβΓ6 4:0 ο*£οί* βηγ ίαβί νίιΐοίι ιηβγ 1β&* ίτοπι εαοίι ίβηίε. 

10.2.4.7 8βίβ &ηά βίίίοιβηί πιββηε οί ΒεοβΓίβ1η1η9 £ίιβ βιηοαηί οί οϋ ίαβί 
οοηίβΐηβά ιη βηγ οϋ ίαβί ίβηΐί είιοαίά &β ρτονίάβά. 

10.2.4.7.1 Μηβτβ εοαηά1η9 ριρβε βΓβ αεβά ίίιβγ είιοαίά ηοί ίβπηίηβίβ ιη βηγ 
ερβοβ ντίιβΓβ ίϊιβ ΓΐεΚ οί ΐ 9 ηιί 1 οη οί ερ111β9β ίτοπη ίίιβ εοαηάιη9 
ρΐρβ ιηΐ9^^ ΒΓίεβ. Ιη ρβΓίΙοαΙβΓ, ίίιβγ είιοαίά ηοί ίβππίηβίβ ιη 
ραί>11ο ερβοβε/ οτβκ βοοοπιιηοάβίΐοη ογ ιηβοίιΙηβΓγ ερβοβε. 

Τβππίηβίΐοηε είιοαίά 1>β ρτονιάβά νι<:1ι β εαι^β^ΐβ Γηββηε οί οΐοεατβ 
βηά ρτονίειοη Γο ρτβνβηί, ερϋ1β9β (1αΓΐη9 Γβίαβ111η9 ορβΓβίίοηε. 

10.2.4.7.2 ΟΐίιβΓ οϋ-ΐβνβΐ 9 &υ 9 βΒ &β αεβά ιη ρΐβοβ οί εοαηάίη9 ριρβε. 

Βαοΐι ιηββηε είιοαίά ]&β εαΐϊ^βοί: ί:ο 1:1ιβ ίο11ον1η9 οοηάίϋοηε: 

.1 Ιη ρ& 6 Ββη 9 βΓ οτβί^/ εαοΐι ιηββηε είιοαίά ηο£ Γβ 9 αΐΓβ 

ρβηβίΓβΙιΙοη ϋβίον ί.1ιβ ί:ορ οί ίΐιβ £βηΚ βηά Γ^ιβίΓ ίβϋατβ ογ 
ονβΓί1111η9 οί ίβηϊίε κΐΐΐ ηοί. ρβηηΐί Γβίββεβ οί ίαβί. 

.2 Τΐιβ αεβ οί ογΐΐηάτίοβΐ 9 βι1 9 β 9ΐ Βδ8ββ ε^οαίά Ι)β ρτοΗιΙϊΙίβά. 

Ιη 08Γ90 ΟΓ&ίί/ ί-Ηβ Αάτηχη1είΓβΙ:1οη ιη&γ ρβΓΓηιί ίίιβ αεβ οί 
οϋ-ΐβνβΐ 9 &ι1 9 β5 νχϊ:1ι ίΐβί 9ΐ Βδββε βηά 8β1ί-ο1θ5ίη9 νβίνβε 
1>βί:κββη ίϊιβ 9 βα 9 βδ Βη< ^ ίαβί 1:βη1ί8. δαοΐι οίϊιβτ ιηββηε είιοαίά 
1>β βοοβρί.β1»1β £ο ίΐιβ Αάιηιηΐε^ΓβΙιΙοη €^ηά είιοαίά 1)β 
π\β1ηίβ1ηβά ιη Ιιίιβ ρτορβτ οοηάχίχοη ί:ο βηεατβ ίίιβίτ 
οοηίιΐηαβά βοοαΓβίβ ίαηοί.1οη1η9 χη εβΓνχοβ. 
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10.2.4.8 Ρτονίδίοη δΗουΙά 1>β πιβάθ £ο ρτβνβηΐ; ονβΓρΓββειίΓβ χη βηγ οϋ 1:βη)ί 
ογ ιη βηγ ρβτΐ: ο£ £1ιβ οϋ £\ιβ1 εγεΐβιη, χηοΐαάίη^ £Ηβ £ϋ1ίη9 
ρΐρβδ. Αηγ Γβΐίβί νβίνβε βηά βχγ ογ ονβτ£1ον ρίρβε δΐιοαίά 
άχεοΐιβ^β £ο β εβ£β ροείϋοη βηά, £ογ £αβ1 ο£ £1βε1ιρο1ηί: Ιβεε 
£Ηβη 43°0, εΗουΙά £βηη1η&1:β νΐ£ίι £1βτηβ βΓΓβεΐβΓε 1η βοοοτάβηοβ 
νϋίι £1ιβ δΐβηάβΓάδ άβνβίορβά 1»γ £Ιιθ θΓ9βηχζβ1;1οη. * 

10.2.4.9 Οϋ £ιιβ1 ρίρβε βηά £Ηθ1γ νβίνβε βηά £χϋ!η 95 ε&ουΐά 1>β ο£ ε£ββ1 
ογ ο£Ηθγ βρρτονβά πΐΒϊιβ γ 19.1 / βχοβρί: ΙιΙιβί: Γββϋ1ο1.βά αεβ ο£ 
£1βχχΙ>1β ρίρβε εΐιοιιΐά 5β ρβΓΓηΙεείΙϊΙθ ίη ροεϋιΐοηε κΗβτβ £Ηβ 
Αάίηΐηίεϋβΐιΐοη 1ε εβϋεϋβά ίιΐιβΐ: £1ιβγ βγθ ηβοβεεβΓγ. διιοΐι 
£1βχ11>1θ ρίρβε βηά βηά βϋβοΐυηβηΐιε εΐιοιιΐά 1>β ο£ βρρτονβά 
£ΐΓβ-Γβε1εΙ:χη9 ιηβΐβΓίβΙδ ο£ βάβ 9 ηβ£β δ1:Γβη9ΐΗ βηά είιοαίά 1>β 
οοηεϋυοίιβά £ο £Ηβ εβϋε£βο£χοη ο£ £ίιβ ΑάιηΙηΙείΓβίΙοη. 

Γ^\ι1>ΓΐθΒ£ΐη9 οϋ βτΓβη 9 βπ)βηί:ε 

10 . 2.5 Τίιβ 3ΓΓβη9θπΐθη^δ £ογ £}ιβ ε*:οΓβ 9 β, άχεϋ ιβυϊιΐοη βηά αϋΐΐζβϋοη 

ο£ οϋ ιιεβά ίη ρΓβεεηΓβ ΙαΙίΓίοβϋοη εγεΐβιτιε είιοιιΐά 1>β ευοίι βε £ο 
βηεατβ £Ηβ εβ£β£γ ο£ ϋιβ οτβ£1: βηά ρβτεοηε οη Ιϊοβτά. Τΐιβ 
βΓΓβη9θπιβη1:5 ηιβάβ ίη ιηβοΙιχηθΓγ ερβοβε βηά, κίιβηβνβΓ ρΓβοϋοβ&Ιβ, 
1η βαχΙϋβΓγ πιβοΜηβΓγ ερβοβε εΐιουΐά β*; ΙββεΙ: οοιηρίγ νι£Η £1ιβ 
ρΓονιειοηε ο£ 10.2.4.1 βηά 10.2.4.4 £ο 10.2.4.8 βχοβρΐ ϋιβί;: 

.1 £Η1ε άοβε ηοΐ; ρτθοίαάβ <:Ιιβ υεβ ο£ βΙφΗΐι-έΙοντ 9^ 95566 1η 

1α5Γΐοθ£ίη9 εγεΐβπΐδ ρτονχάβά ΐΗβγ βγθ εΗον/η 1>γ £ββ£ £ο Ιιβνβ 
β ειι1ί:βΙ>1β άθ9τββ ο£ £1γθ Γβδίείβηοβ; 

.2 εοιιηά1η9 ρχρβε πιβγ 1>β ρβοηΐΐιΐβά 1η πιβοίιΙηβΓγ ερβοβε 1£ 
£χϋβά νΐ£1ι βρρΓορτΙβ^β ιηββηε ο£ οΐοεατβ; βηά 

.3 1α1»ΓΐοβΙ:1η9 οϋ ε£οτβ 9 β ίβηλε κχΙ:1ι β οβρβοϋγ ο£ Ιβεε ϋιβη 
500 1 ιτιβγ &β ρβτπι11:ί:βά ντΙΐΗοαΙ: ΓβπιοΙ;β ορβΓβϊιβά νβίνβε βε 
Γβςηίτβά ΐη 10.2.4.5. 

ΑΓΓβη 9 βιηβηΙ:ε £ογ ο£Ηβτ ϋβιηιηβΜβ οϋε 

^0.2.6 Τ&β βΓΓβη 9 βιηβη 1:8 £ογ ε£θΓβ 9 β, άχεϋϋίΐιϋοη βηά υϋΐΐζβϋοη 

ο£ οΙιΙιθγ £1βπνηβ&1β οϋε βπηρίογβά υηάβτ ρτβεευΓβ ίη ρονβτ 
ϋβηβπιχεείοη εγδΐβιηε, οοηϋοΐ βηά Βθϋνβ*:1η9 εγεΙιβΓηε βηά 1ιββ^1η9 
εγεΐβηδ εΗοαΙά 1)β βυοίι βδ £ο βηεατβ £1ιβ βη£β£γ ο£ <:1ιβ οτβ£1: βηά 
ρβτεοηε οη 1)οβτά. Ιη 1οοβ£ΐοηε κΐιβτβ ηιβΒηε ο£ ΐ9ηχί:1οη βτβ 
ρΓβεβη£, ειιοΐι βτ γ βπ9βπΐθηΙ:δ εϊιουΐά β£ Ιββεί: οοίπρίγ ντχί:1ι £Ηβ 
ρτονίειοηδ ο£ 10.2.4.4 βηά 10.2.4.7 βηά κχΐίι ^Ιιβ ρτονχείοηε ο£ 
10.2.4.8 βηά 10.2.4.9 1η τβδρβοί: ο£ εί:Γβη9^ίι βηά οοηδϋαοϋοη. 


Ηθ£θγ £ο 1:Ηθ Εβνίεβά ε^βηάβΓάε £ογ £1ιβ άβεΐ 9 η, £βε1:1η9 βηά 1οοβ£.1π9 ο£ 
άβνιοβε 1:ο ρτβνβηΐ: ρββδβ 9 β ο£ £1βπΐθ 1ηί:ο οβΓ 9 θ £βη^ε 

(Μ50/0ΐΓθ.373/Κβν.1). 
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ΛΓΓαη9βπιβηί:6 κϋΐιίη ιπβοΙιίηβΓγ βρβαβε 

10.2*7 Ιπ βάάίϋοη £ο £*ιβ Γβς^ίΓβιηβηΙ:© ο£ 10.2.1 ΐζο 10.2.6/ 1:ίιβ οϋ ίαβί 
βηά 1α1)Γίο€ΐί:1η9 οϋ βγεΐβιηΒ εΐιουΐά αοιηρίγ ντίϋι ίΤι© £ο11οκΐπ9! 

10.2.7.1 ΗΗθγ© άβίΐγ Ββτνίαβ ίαβί £βη)ίβ βγ© ίίϋβά ΒΐιΧ.οπΐΒΐ:ίαβ11γ ογ 1>γ Γβπιοΐβ 

αοη^τοί/ ηββπΒ δΐιοαίά Χ>© ρτονίάβά £ο ρτθνβηΐ: ονβτϋον ερϋ1&9 ββ · 

10.2.7*2 ΟϋιβΓ β^ηίριηβη*: νΐιίοϊι Ιγββϊβ £1&τηιηβΙ>1β Ιί^ηίάδ ΒαΙζοιτΐβϋαβΙΙγ/ Βΐιοίι 
ββ οίΐ £ιι©1 ρατΙίίβΓΒ/ νΐιίοΐΐ/ ν&βηβνβτ ρΓβο<;ίθ3ΐ>1β, Βίιουΐά 1>β 
ίηδίβϋβά ίη β βρβοίβΐ ερβο© ΓβΒβτνβά £ογ ριΐΓίίίβΓΒ βηά ΐϊιβίτ 
ϊιββΙθΓδ, είιοαίά *ιβνβ βΓΓΒη 9 βιτ»θηΐ :8 £ο ρτβνθηί: ονβτίΐον ερί11β9 βε · 

10*2.7.3 ΜΙιβΓθ άβίΐγ εβΓνίο© οϋ £α©1 ίβηλε ογ 6β£1:1ίη9 ΐβηλε βγ© £ίϋβά κίΐίι 

^6Βΐίη9 βΓΓΒϊ^βπιβηΐΒ/ β 11 x 9*1 £βπφ©ΓβΙ:αΓβ βΙβγπι Βϊιουΐά !>© ρτονίάβά ί£ 

1*ι© ϋβδίιροίηί: ο£ £1ιβ οϋ ο&η β© Γββοίιβά άαβ £ο £βϋ\ΐΓβ ο£ £*ιβ 
£*ι©Γπκ>8*:β*:ία οοηϋοΐ. 


£Τ άΐΏ59£.-6Υ£ Ε©Π16 


10.3.1 λΓΓ&η 9 θΐηβη(:Β είιοαίά &© ιηβάβ £ογ άΓβίηί»9 βηγ ντΒ£©Γ£ί9^^ οοίηρΒΓΧχηβηί: 
οϋιβτ ϋιβη £*ιβ εοπιρΒΓ^ιηβη^Β ίηΐιβηάβά £ογ ρβπηβηβη*; β£ογ&9 θ οί 
Ιίςαίά* Ν*ι©γθ ίη Γβίβϋοη £ο ρβΓίίαυίΒΓ οοιηρβΓΐιηβηΙιε άΓ3ΐηβ9β ίε 
ηο£ αοηβίάβτβά ηβο© δ εβτγ, άΓβίη39β βΓΓΒη 9 βπιβηΐ :6 ιηβγ 1>β οιηχϋβά Βιι£ 
ί£ εΐιοιιΐά 6© άβιηοηδΙίΓβΙιβά £*ιβ£ £*ιβ 8β£β£γ ο£ ΐίιβ ογβ££ κϋΐ ηοϊ: β© 
ίπιρβί Γβά. 


10.3.2 Βίΐ 9 β ριιιηρίη9 ΒΓΓ&η 9 βιτ»βη*:ε εΐιοαίά ϊ>© ρτονίάβά £ο βϋοντ βνβτγ 

νβ£.θΓ£ί 9 *ι^ αοιηρθΓΐιηβηί; οΐΙιβΓ £*ιβη £*ιοεβ ίηΐβηάβά £ογ ρβτπίΒηβηΙ: 
ε£θΓΒ 9 β ο£ Ιίςαίά £ο 5 © άΓβίηβά. Τ*ι© οβρβοϋγ ογ ροείϋοη ο£ βηγ 
βιιο*ι οοιηρηΓΧχηβηΙ; εΠοαΙά 1 >β εαοΗ £*ιβί: £ 1 οοάίη 9 £*ι©γ©ο£ οοαίά ηο£ 
β££©ο£ £*ιβ 8 β£β£γ ο£ ΐ:*ιβ ογβ££. 


10.3.3 ΤΙιβ Βίΐ 9 β ραιηρίη9 Βγεΐβιη 6*ιοα1ά &© οβρΒ&Ιβ ο£ ορβτ&ϋοη υηόβτ βϋ 
ρθ6Βΐ51© νβίαβδ ο£ 1 ϊβ£ βηά ΙΐΓίιη β£ΐ©Γ 1:ϊιβ ογ&£1: Ιι&β εαδΙ:Βίηθ<3 
ροΒίαΐΒίβά <1βπΐΒ9 β Αη 2.6.5 Βηά 2.6.8. Τϊιβ 5ϋ9β ραπιρχη9 δγεΙ:βπι 
είιοιιΐά 1»β βο ά©ΒΧ 9 η βά ββ £ο ρτβνβηί: ν&Χβτ £1ονί»9 £γογπ οηβ 
οοπιρβΓΧχηβηΙ; £ο Βηο^ΙιβΓ. ΤΗ© ηβοβΒβΒΓγ νβίνβδ £ογ αοη£Γο11ίη9 
Χ>ίΐ9β Βααί:1οηβ Βΐιοηΐά ί>© αβρβΐ)!© ο£ 1>βχη9 ορ©Γ&1:βά ίτοιη &Χ>ονβ Χ,ΐιβ 
άΒ^αιη. Α11 άί8ί:Γί1>ιιί:ίοη 1>οχββ βηά ιηβηιιβίΐγ ορβτβίβά νβίνβδ ίη 
οοηηθοϋοη πίΐΐι £1ι© 1)ίΐ9β ρηηιρίη9 ΒΓΓβΠ 9 βπϊβηΙ:ε Βίιοαίά 1)β ίη 
ρο8Χΐ.ίοη8 ΜΐιίοΒ βγ© βοα©6Βχ1)1β υηάβΓ οτάχηΒΓγ αίΓθΐυίη8£βηαβ8. 

10.3.4 ΤΙιβ ρον#β γ ορβΓβίβά εβ1£-ρΓΐιηίη9 ί)ίΐ9 β ρητηρε π»Βγ 1>β αεβά £ογ οΙιΙιβΓ 
άιιΧ.ίβ6 βαοϊι βε £ίτβ £ΐ9Ϊι^ίπ9 9 βηθΓβ ^- εβΓνίοβ 1>νι£ ηοί: £ογ ραπιρίη9 
£υβ! ογ οΙ:1ιβΓ ίΐΒπυηβί)!© Ιίςυίάδ. 


10.3.5 


Εβοίι ρονίβΓ 1)119© ρηιηρ εΗοαΙά 1)© οβρβίϊΐβ ο£ ριιιηρίη9 ντβίιβΓ 1:ίΐΓοα9^ 
Γ© 9 ηίΓβά Μΐ 9 β ρίρβ β ερββά ο£ ηοΐ: 1 ©ββ Χ:ΙΐΒη 2 ιη/δ. 
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10.3.6 


10.3.7 

10.3.3 

10.3.9 

10.3.10 

10.3.11 

10.3.12 

10.3.13 

10.3.14 
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Ήίθ άίβιηβΐβΓ (ά) ο£ 1:1ιβ &ίΐ9β ιτι&Ιη δΐιοαίά 1>β οβίοηΐβΐβά βοοοτάίη9 £ο 
ίο11θΗΐη9 £οπτϊαΐΒ, βχοβρΐ: ΐΐιβί; ΐϊιβ βοΐαβί ίηΐβτηβΐ άίβιηθίβΓ ο£ 
£Ηβ 1 ) 119 ® ιηβίη πιβγ 5β τουηάβά ο££ £ο £Ηβ ηββτβδί: είζβ ο£ β 
Γβοο 9 πιζβά δΐβηάβτά; 

ά = 25 + 1.6β(1·(Β + ϋ)) 0 · 5 


νΗβΓβ ί 


ά ιέ £1ιβ ίηΐβΓηβΙ άίΒΐηβΙιβΓ ο£ £Ηβ πιβίη (ιώπ); 

Ια ίδ £Ηβ 1βη9<:Η ο£ ογβ££ (ητι) βε άβ£ίηβά ίη οίιβρΐβΓ 1; 

0 1δ £ογ ηοηοΐιαίΐ θΓβ££, £Ηβ 1>ΓββάΙ:1ι ο£ £&β οτβ£1: ίη πι βε 
άβ£ίηβά ίη οΙιβρΙιβΓ 1 βηά £ογ ηαΐΐίΐιαίΐ οτβ£1:, £Ηβ 1>Γββά1:Η ο£ β 
Η ηΐΐ β£ ογ 1)β1οκ £Ηβ άβδΐ9Π ντβΐβΓίίηβ (πι); βηά 

Ο ίβ £Ηβ πιοαίάθά άβρ£ΐι ο£ £)ιβ ογβ£ϊ: £ο £*ϊβ άβ^υιπ (πι). 

Ιηΐβτηβΐ άίβιπβΙιβΓε ο£ ευοΐίοη £>Γβηοίιβ8 εΗοιιΙά πίθβΐ: £Ηβ Γβ^ίτβιηβηίε 
ο£ £Ηβ Α<ϊηιίηίδ£Γβ1:ίοη βυΐ: βΗοιιΙά ηοϊ: 1>β Ιβεε £Ηβη 25 παη. δυοίιίοη 
1>Γ3ηα1ιβε εΐιουΐά 5β £ί£ί:βά ντίΐϊι β££βο£ίνβ εϊΐΓβίηβΓε. 

Αη βιηβ^βηογ ΜΙ 96 βυοΐίοη εΐιοαίά &β ρτονίάβά £ογ ββοϊι ίηβοΙιίηβΓγ 
ερβοβ οοη£Βίηίη9 β ρτοραΐείοη ρτίπιβ ιηονθΓ. ΤΗίε ευοίιίοη εΗουΙά 1>β 
Ιθά 1:ο £ϊιβ 1βΓ9β3ΐ: βνβίΙβΜβ ρονβτ ριυπρ οΐζίιβτ £ϊιβη & Μΐ9β ρυιηρ, 
ρτοραΐείοη ρυιηρ ογ οίΐ ρυπιρ. 

Τΐιβ ερίηάίβε ο£ £Ηβ δβ& ίηΐβΐ: νβίνβδ είιουΐά βχΐβηά νβΐΐ β&ονβ £&β 
ιηβοΗίηβΓγ ερβοβ £1 οογ ρΐβΐβε. 

Α11 Μΐ 9 β ευοΐιίοη ρίρίης υρ 1:ο £ϊιβ οοηηβοΐίοη ίο £1ιβ ρυιηρε εΐιουΐά &β 
ίηάβρβηάβηΐ; ο£ ο£Ηθγ ρίρίη9· 

δρβοββ εί^υβΐβά βϊ>ονβ £ΐιβ κβΐβΓ Ιβνβΐ ίη ϊάιβ ηογβΙ; βηΙ:ίοίρβ£βά 
άβπιβ9β οοηάίίιίοηδ πιβγ 1 >θ άτβίηβά άίτβοΐΐγ ονβτϋοβτά £1ΐΓθυ9Η εουρρβτε 
£ί£Ι;βά νί£1ι ηοητβΙιυΓη νβίνβε. 

Αηγ υη&£1:βηάβά ερβοβ £ογ νΗίοίι Μΐ9β ρυπιρίη9 βΓΓβη 9 βπιβηΙ:ε βτβ 
Γβςηΐτβά εΗοαΙά 1>β ρτονίόβά νί<:1\ β 51196 βΙβγπι. 

Γογ ογβ£ 1: κί!:1ι ίηάίνίάυβί Μΐ 9 β ριιτηρε, 1:Ηβ αβρβοί1:γ 0 ο£ 

5ίΐ9β ραπιρδ £ογ ββοΐι Ηαΐΐ εΐιοαίά ηοΐ: 1 >θ Ιβδδ 1:1ιΐΒη 2.4 1:ίιτιβ8 
οβρΒθί£γ ο£ £Ηβ ριεηρ άβ£ίηβά ίη 10.3.5 βηά 10.3.6· 

Ιη ΜΙ 96 ρυπιρίη9 &ΓΓβη9βιηβη1:8 κΗβΓβ β Μΐ 9 β π»βίη ίε ηο^ ρτονίάβά 
£Ηβη, κί£1ι 1:Ηβ βχοβρ^ίοη ο£ £ϊιβ ερβοβε ΓοτντΒΓά ο£ ραΐϊΐίο ερ&οβε βηά 
οτβν ΒοοοπυηοάΒ^ίοΠ/ βΐ: Ιββεί: οηβ £ίχβ^ εα1>πΐθΓείΙ>1β ριιιηρ εΐιοαίά 1>β 
ρτονίάβά £ογ θβοΙι ερβοβ. Ιη β<Ιάί£ίοη, β£ 1ββε£. οηβ ροΓξβ&Ιβ ριυπρ 
εΗοαΙά 1)β ρτονίάβά εηρρίίβά £γοπϊ <:1ιβ βιηβΓ 9 βηογ ειιρρίγ, ί£ βίβοΐιτίο^ 
£ογ αεβ οη ίηάίνίάαβί ερβοβε. Τΐιβ οβρβοί!:γ ο£ ββοΐι εα5πιβΓ8ί1)1β ρυιηρ 
0 η εΗοαΙά ηοΐ: 1>β Ιβεε £1ιβη; 

0 η = 0/(Ν-1) £οηηβ/Η νί£1ι β ιηίηίιηαιη ο£ 8 1:οηηββ/1ι 

κΗβτβ: Ν = ηαιπ1>θΓ ο£ εα5πϊβΓ8ί1>1β ριιχηρβ 


0 = (:οΙ:&1 οβρβοίΐγ βδ άβ£ίηβά ίη 10.3.13. 
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10.3.15 ΝοηΓβίυιτη νβίνβε εΐιοαίίΐ ί>β ίίίίβά ΐη ίίιβ £ο11ονίη9 οοιηροηβηίε; 

.1 1 ΰίΐ 96 νβίνβ άίείΓίίαίίοη ιηΒηίίοΙάε; 

.2 1)ίΐ9β εαοίίοη Ιιοεβ οοηηβαίίοηβ ντίιβΓθ ίίίίβά άίτβοίΐγ ίο ίίιβ 
ριυηρ ογ ίο ίΐιβ ϊτ*3Ϊη 1>ίΐ9β εαοίίοη ρΐρβ; 3ΐι<3 

.3 άίτβοί 1>ϋ9β εαοίίοη ρίρβε βηά βίΐ 9 β ριιτηρ οοηηβοίίοηε ίο ιηβίη 
ίϋ 9 β εαοίίοη ρίρβ. 


10.4.1 ΜδιίβΓ ίβΐΐηεί εΐιονιΐά ηοί ίπ 9 βηβΓ3ι 1 *>β ΟΒίττίβά ίη ίΒηλε ίηίβηάβά £ογ 
οΐΐ ίιΐθΐ. 1η οΓ&ίί ίη νϊιίοΗ ίί ίε ηοί ρΓΒΟίίοΒ&Ιβ ίο βνοίά ραίίίη9 
ντβίβΓ ίη οίΐ £αβ1 ίβηλε, οίΙγ-κβίβΓ εβρβΓβίίη9 β 9 ηίρπ\βηί εϊιουΐά ίβ 
ίίίίβά, ογ οίϊιβΓ ΒΐίβτηΒίίνβ ιηββηε εααΐι βε άίεοϊΐΒ^β ίο είιοτβ 
ίηοίΐίίίβε εϊιοαίά ίβ ρτονίάβά £ογ άίεροείπ9 ο£ ίΐιβ οίΙγ-ν/Βίβτ 
ϋηΙίΒεί. Τΐιβ ρΓονίείοηε ο£ ίίιίε ρβΓβ9 Γβ Ρ^ βΓβ νίίϊιοαί ρΓβ^αάίοβ ίο 
ίίΐθ ρτονίειοπε οί ίϊιβ ΙηίβΓΠΒίίοηΒΐ Γοηνβηίίοη £ογ ίΐιβ Ρτβνβηίίοη ο 
Ροΐΐαίίοη £γοπ ΒΙιίρε ίη ίοτοβ. 

10.4.2 ΗΙιθγθ β ίαβί ίτβηείβΓ εγείβιη ίε αεβά £ογ 1>3ΐΐ3βί ραΓροεβε, ίίβ 
εγείβιη εΐιοαίά ί>β ίεοΐβίβά £γογτι βηγ νβίβτ ίβΙίΒεί εγείβιη βηά πηββί ίίιβ 
Γ© 9 ηίΓβπϊβηίε £ογ £αβ1 εγείβιηε βηά ίϊιβ ΙηίβΓηβίίοηβΙ Οοηνβηίίοη £ογ 
ίίιβ ΡΓβνβηίίοη ο£ Ροΐΐαίίοη Ιγοπι ΒΙιίρε ίη ίοταβ. 


ΤΗβ οοο1ίη9 βΓΓΒΠ 9 βιηβηί 8 ρτονίάβά εΚοαΙά 1>β βάβ 9 ηοί 6 £° πΐΒίηίβίη βΐΐ 
ΙνιίΓίο&ίίη9 Βηά ΙιγάΓΒαΙίο £1αίά ίβιηρβΓΒίαΓβε κίίΐιίη πίΒηαίΒΟίαΓβΓε * 
ΓβοοπΝηθηάβά Ιίιηίίε άυτίπ9 β 11 ορβΓβίίοηβ £ογ κίχίοΐι ίίαβ οτβίί ίε ίο 
&θ οβΓίίίίαΒίβά. 

Έη9ΐη&._.&ίΓ ίηίΒ Κ ο εγείΕπιε 

ΑΓΓβη9βίηβηίβ εΗοαΙά ρτονίάβ εαίίίοίβηί βιγ ίο ί&θ βη 9 ίηβ 3ηά εϊιοαίά 
9 ίνβ βάβ^βίβ ρτοίβοίΐοη & 9 &ίηεί ά3ΐη39β Βε άίείίηοί £γοιπ 
άβίβΓίοιτβίίοη, άαβ ίο ίπ9Γβεε ο£ £θΓβΐ9η ιηΒίίβΓ. 


ΜβοΙιίηβΓγ ερβοβε εϊιοαίά \>β βάβ<2η3ίβ1γ νβηίίΐΒίβά εο 33 ίο βηεητβ 
ί1ΐ3ί κΐιβη πΐΒαΙιίηβΓγ ίΐιβτβίη ίε ορβΓ3ίίη9 3ί ίχιΐΐ ροντβτ ίη 311 
νίβ3ί1ιβΓ οοηάίίίοηε ίηο1υάίη9 Ηββνγ νβ3ί1ΐ0Γ, &η βάβςηΒίο εαρρίγ οί 
β1 γ ίε ιηΒίηίβίηβά ίο ίϊιβ ερβοβε £ογ ίΐιβ εβίβίγ 3ηά οοπιίοΓί ο£ 
ρβΓεοηηβΙ βηά ίΐιβ ορβΓβίίοη ο£ ίΐιβ ιηΒοΙιίηβΓγ. ΑαχίΙίΒΓγ ΐΒΒοΗίηβΓγ 
ερΒοβε εΐιοαίά 1>β βάβ9 αΒί:β ^Ύ νβηίίΐβίβά ΒρρτορΓίβίβ £ογ ίΐιβ ρατροεβ 
ο£ ίΐιοεβ ερΒΟβε. ΤΠβ νβηίίΐβίίοη απ βη 9 βΓηβηίβ εΐιοαίά 1)β 3άβ9«»ίβ ίο 
βηεηΓθ ίΙΐΛί ίΐιβ βη£β ορβΓΛίίοη ο£ ίΗβ οΓβίί ίε ηοί ραί 3ί τίεΐε. 


10 . 8.1 


Α11 βη 9 ΐηβε βχΗβαεί εγείβιηε εΗοαΙά 1)β 3<3©9 ι1βί::β βεεατβ ί^β οοΓΓβοί 
£αηοίίοηίη9 ο£ ίΐιβ ιηβοΙιίηβΓγ ηηά ί1ΐ3ί εβίβ ορβΓΒίίοη ο£ ίΐιβ ΟΓβίί ίε 
ηοί ραί ηί τίελ. 
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10 . 8.2 

10.8.3 

10.Β.4 

10.9 

10.9.1 

10.9.2 


10.9.3 

10.9.4 


10.9.5 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Εχΐιβηεΐ: εγεΐβπιε εΐιουΐά Β© εο ΒΓΓβη 9 βά βε £ο ιηίηΐιηΐζβ ίπ^βλβ ο£ 

βχϊΐΒΐιεί; 9 β6β5 ιοίιο ιηΒηηβά ερβοβε, ΒΐΓ-αοηάΐ£ΐοη 1 η 9 εγβΐβιτιε, βηά 
βηςίηβ χοΐΒ^βε. ΕχϊΐΒαεΙ: εγείίθηε εΐιοιιΐά ηοί: ά 1 εο 1 ιβΓ 9 β 1 η£ο β!γ 
οαεΗΙοη χηΐιβίίθε. 

Ρΐρβε £.Ηγοο 9 Η νίιΙοΗ ©χΙΐΒΐιβΙ: 9 βεβδ ΒΓβ άχεοϊιβ^βά £ίΐΓοα 9 Ϊι 
ϊιυΐΐ ΐη £ΐιβ νΐοίηχίγ ο£ £ 1 ιθ */Βΐ:©Γΐ 1 ηβ εΐιοιιΐά &© £ΐ££βά νΐΐ,ΐι 
βΓοειοη/αοΓΓοείοη ΓβεΙβίΒηί. ε!ια*:-ο££ £ 1 βρε ογ ο£Η©γ άβνιοβε οη ΐίι© 
ηΗθΙΙ ογ ριρ© ©ηά Βηά 3 οα©ρ*: 3 ΐ> 1 β βγ τβι^βπτβηΐιε ιηβά© £ο ρτβνβηί: ντβ*;βΓ 
ί1οοά1η9 £Ηβ ερβοβ ογ βη£©Γΐη9 £Η© βη 9 ΐηβ βχΙΐΒαεί: ιηβη 1 £ο 1 ά. 

Οβε ΐιΐΓ&ιηβ 009100 βχϋβυείΐδ εΐιοαίά Ββ βΓΓβη 9 βά εο £ 1 ιβ£ Ηο£ βχΒβιιε*: 
9 & 6 βδ βγθ άΐΓβοΐθά 3 *τβγ £γοπν βγ©β 3 £ο νϊιίαΐι ρβΓεοηηοΙ Ηβνβ βοοβεε, 
© 1 *:Ηθγ οω Βοβτά £Ηβ ογβ££ ογ 1 η £ΐιβ νίοχηΐΐγ ο£ £ 1 ιβ ογβ££ νΐιβη 

1 )βΓ £1ιβά. 


ΡΛΚΤ Β - ΗΕΟυΐΚΕΜΕΝΤδ ΓΟΚ ΡΑ85ΕΝΟΕΚ ΟΚΑΓΤ 


Γογ οβ£θ 90 γυ Β οΓβίΙ; β£ Ιββεί: £Ηγ©θ βηά £ογ ο& 1 .θ 9 θΓγ Α ογβ££ 
β£ ΙββεΙ: £ντο ρονβτ Μίςβ ρυτηρε εΐιοαίά 1 >β £ΐ££©ά οοηηβαΐβά £ο £1ιβ 
Β 1 Ι 96 ΐΐΐβΐη, οηβ ο£ νΗιοΗ πιβγ 1 )θ άτΐνβη 1 >γ £ΐιβ ρτοραΐεχοη ιηβαΙιΙηβΓγ. 
Α1£βΓΩβ1:ίνβ1γ, £ίιβ 3 ΓΓΒ 09 ΘΠ 1 Θ 01 : πΐΒγ Ββ ΐο ΒΟΟΟΓάβηο© ηχ£1ι £1ιβ 
Γθ 9 θΐΓθΐηβο£δ ο£ 10.3.14. 

Τίι© βΓΓβθ9βπϊβηί:5 εΚοιιΙά 5© ειιοΐι £1ιβ*: β£ Ιββεί: οηβ ρονβτ ^Μΐφ© ρηπιρ 
εΗουΙά Ββ βνΒΐΙβ&Ιβ £ογ ιχεβ 1η &11 £1οοάιη9 αοηάιΐΐοηε νΙιίοΗ £Ηβ 
ογβ££ 1 ε Γ© 9 ηΐΓβά £ο νΙίΗεί&ηά &ε £ο11ονε: 

.1 οηβ ο£ £Ηβ ΓβςυΐΓβά £> 119 © ροιτιρε ε&οαίά &© βη ©ιηβΓ 9 βηογ ριιιηρ ο£ 
β Γβ1ΐΒΐ)1β ειιΒπιβΓειΒΙθ £γρβ Η3ν1η9 βη ©πιβ^βηογ εοαΓαβ ο£ 
ροκβτ; ογ 

.2 Ιιΐϊβ 1 ) 1 ΐ 9 β ρχυηρε βηά £Η©1 γ εοατοβε ο£ ρον©Γ εΐιοαίά 5© εο 

άΙεΐΓχ&αΙιβά ΐΗτοι^Ηοαί; £1ιβ 1 βη 9 £Η ο£ ογβ£1 : £Ηβ£ Βί: Ιββεί: 

οη© ρυαηρ 1π βο αηά3πΐΒ9βά οοιηρΒΓ^ιπβηί: >τ111 1>β Βν3χΐΒΐ)1β. 

Οη Γηιιΐ^ιΐιαίΐ ογβ££, ©βοΙι ίιαίΐ εΗοαΙά 1>© ρΓονχάβά ντ1ϊ;1ι &£ 1©Β6£ £κο 
ί)ίΐ9β ριιτηρε . 

ΟίδΐΓΐ&αΐίοη ^οχβε, οοολε Βοά νβίνβε 1η οοηηβα£ΐοη ν!ΐ:1ι <:ίιβ 5ΙΙ9Θ 
ρατηρ1η9 εγείιβπι εΐιοαίά 5© εο ΒΓΓ3η9βά 1η 1:Ηβ βνβηϊ: ο£ £1οοά1η9/ 

οηβ ο£ £Ηβ Βΐΐ9β ρηπιρε πιβγ 1)β ορβΓΒΐΙν© χη Βηγ οοπιρβΓίιηβη^. Ιη 
Βάάιΐΐοη, άΒΐη39β £ο β ριιπιρ ογ Ιΐζε ριρβ οοηηβαί:1η9 £1ιβ Βχΐ9β ιτϊΒΐη 
εΐιοαίίΐ ηο^: ριιΐ: £1ι© £>119© εγε1:βΓη οαΐ: ο£ βοΐιΐοη. ΜΗβη, 1η Βάά11:1οη £ο 
£Ηβ ιπβΙ η 1>1ΐ9β ριιπϊρχη9 εγε£©Γη, βη ©Γη©Γ9βηογ Βϋ9β ραπιρ1η9 εγβΐβπι 1ε 
ρτονίάβά, ΐ£ είιοαίά Ββ ΙηάβρβηάθηΙ: ο£ ί:1ιβ γπβι η βγβΐβιη βηά εο 
ΒΓΓβη9θά ί:1ΐ3(: β ρππψ 1ε 0ΒρβΙ>1β ο£ ορ©Γβϊ:χη9 ίη βηγ οοιηρΒΓϋτηβηί: 
αηάβτ £1οοά1η9 οοηάΐ^χοηε βε ερβοΙΓΐβά ΐη 10.3.3* Ιη £1ΐ3£. οβε© οηΐγ 
£1ιβ νΒίνβε ηβοβεεΒτγ £ογ 1:1ιθ ορβΓΒΐΙοη ο£ <:1ι© βΓηβΓ9βηογ εγε^βιτι η©β<3 
£>© οβρβΒΙ© ο£ Ββίης ορβΓΒ^βά £γογπ Βΐ>ον© ί:1ιβ άΒ£ιυη. 

Α11 οοολε βηά νβίνβε Γβ£©ΓΓ©ά 1η 10.9.4 νΗχοΗ οηη 1>β ορ©Γβ£©ά 
£γοπϊ βΒονβ ί:1ι© άΒΐιυπι εΐιοαίά ίιβν© £1 ιθ1γ οοη1:Γθ1ε β£ ^^ιθιγ ρΐβοβ ο£ 
ορβΓδϋοη ©ΙθΒΓίγ ιηΒΓίεβά βηά εΐιοιιΐά 1>© ρτονχάβά κι1:ίι ιηββηε £ο 
χηάχο^ιί:© ντΗβ^ΙιβΓ £Ββγ βγ© ορβη ογ οΐοεβά. 
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ΡΑΚΤ 0 - ΚΕΟϋΙΚΕΜΕΝΤδ ΕΟΕ 0ΑΚ6Ο (ΖΚΑΕΤ 


10.10 


10«10.1 Α£ Ιθ&εΐ ροντβτ ρ ατηρε οοηηβοΐιβά Ιο £1ιβ ιηβΐη 1>11ς|β εγε£.βπι είιουΐά 

1>β ρτονίάβά/ οηβ ο£ κίιΐοϊι Γη&γ 1>β άτίνβη 1>γ £1ιβ ρτορυΐειοη 

ιηβοΙιίηβΓγ, Ιί £ΐιβ Αάη1η1&1:Γ&1:1οη ίβ 6&1:ί6ί1βά ϋιβ ββ£β£γ ο£ 

ί:ίιβ οτβίΐ: 1 β ηο£ ΙχηρβίΓβά, Ιοίΐ^β ρατηρίη9 &γΓ& η 9 βπΐθπ£β ιηβγ &β 
άίερβηεβά ντί£& ίη ρβΓίΙοαίΛΓ οοίΤΐρβΓΧχηβηΧε. ΑΙ^βτη&ΙιΐνβΙγ/ ΙΙιβ 
&γΓ βη 9 βιηβηί: πιβγ &β 1η βοοοΓάβΛοβ ντίΐΐι £1ιβ Γβς^ΧΓβΓηβηΙιε ο£ 10.3.14. 

10.10.2 Οη ιηαΐ^ϋιαίΐ οΓ®£ί; β&οΗ. ϊιαίΐ εΐιονιΐά 1>β ρτονίάβά κίϊ:Κ &(: Ιββεί Ιν/ο 

ροντβτ ραιηρε, ιιηίβεε α 1 ) 1196 ρνυηρ ίη οηβ Ιιιιΐΐ ίε οβρ&1>1β ο£ ρυυηριη9 

1 ) 1 ΐ 9 β ίη ΙΗβ οΐϊιβτ ϊιυΐΐ. Α£ Ιββεί οηβ ραιηρ 1η ββοίι Ιιαίΐ εϊιοαίά 1>β 

βη Ιηάβρβηάβηί: ροκβτ ρατηρ. 
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11.1 

11 . 1.1 

11 . 1.2 

11.2 

11 . 2.1 

11 . 2.2 

11.2.3 


11.2.4 


11.3 

11.3.1 
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Μ Κβπκ)£Θ οοηΐτοί εγβΐβπϊδ" οοπιρτίεβ βΐΐ βςαιριηΘηϊ: ηβοβεεβΓγ £ο ορβΓβΐβ 
ιιηχ £δ £γοτπ β οοιιΙγοΙ ροβίΐιΐοη κΗβτβ £ϊιβ ορβτβίιΟΓ αβηηο*: άΐτθοΐΐγ 
ο&δβΓνβ β££βα1 ο£ Ιιίε βαϋοηδ. 

Μ Ββο*-«ρ οοπΙγοΙ βγδίβπΐδ" οοιηρΓίεο βΐΐ βφχΙρΓΑβηΐ ηβοβδδβτγ £ο 
π\3ΐη1βίη οοπϊγοΙ ο£ βδδθηΐΐβΐ £ιιηο£ΐοηδ Γβ^υΐτβά £ογ ΙΗθ 0 Γβ££'ε 
εβ£β ορβτβΐΐοη κΐιβη £ίιβ πίβι η οοπΙιγοΙ δγδΐ,βπΐδ 1±βνβ £β!1βά ογ 
ιηβ1£ιιηοΙ:1οηβά. 

Οθ ΠΘΓβΙ 

ΓβίΙ ιαγ β ο£ βηγ Γβηηοΐβ ογ βαΐοΐϊΐβΐιο οοπϊιγοΙ δγβίιβιηδ δΐιοαίά ιηΐΐΐβΐβ 
βη βαάι&ΐβ βηά νχευβί βίβπη βηά εΐιοηΐά ηοΐ ρΓβνβηί: ηοπηβΐ Γη&ηυαΐ 
αοηΐτοί. 

Μ3ηοβανΓΐη9 βηά βπιβΓςτβηογ οοηΙίΓοΙδ εΗοαΙά ρβπηίΐ: £&β ορβΓΛίιη^ οτβν 
Ιο ρθτίοηη Ιΐιβ άα£ΐβδ £ογ νίΗίοΙι £1ιβγ βτβ ΓββροηβίΜβ ίη β οογγθοΙ: 
ΓηβηηβΓ νιΙΗοα! άι££1ο\ι11:γ, £θϋ9^β ογ βχοβδδχνβ οοηοβη^ΓβΙιΙοη. 

ΝΗβτβ οοηΐτοί ο£ ρτοραΐεΐοη ογ ιηβηοβιινΓίη9 1ε ρτονίάβά β£ δίβΐΐοηε 
βά^βοβη*: Ιο οηΐειάθ ΙΗβ ορβΓβ*:1η9 οοπιρΒΓΐχηθηί:, ΐϊιβ £Γβηβ£6Γ ο£ 
οοπ^γοΙ δϊιοηΐά οηΐγ &β β££βοί:βά £γοπϊ ΙΗβ δΐβΐΐοη νΙιΙοΚ Ι^βίεβδ οΙιβΓ9β 
ο£ οοπ^γοΙ. τνο-κβγ νοιοβ οοιηπιαηιοβίιΐοη 6&ο\ι1ά 1»β ρτονίάβά &β£νββη 
βΐΐ εΐβΐΐοηδ £γοπι νάιίοΐι αοη^τοί £ιιηο£ΐοη8 ηβγ 1>β βχβΓοΙδβά βηά 
Ββΐνββη β&οΗ βαοίι βίιβϊιΐοη βηά £}ιβ ΙοοΚ-οα!: ροβΐ£.1οη. ΓβίΙαΓβ ο£ Ιιΐιβ 
ορβΓ&1ίη9 οοηΐτοί εγεΐβπϊ ογ ο£ £Γβηδ£θΓ ο£ οοπΙιγοΙ εΐιοαίά &Γ1&9 
0 Γβ££ £ο Ιοκ δρββά κΙΉιουί. Ηβζβτά1η9 ρβδδ 6 η 9 βΓδ ογ £ΐιβ ογ&££. 

Γογ ο&£β9θΓγ Β ατβίί: βηά ο»Γ9ο ογβ£ 1:, ΓβιηοΙ:© οοη^τοί εγείβηκε £ογ 
ρτοραΐβίοη πιβοΗΙηθΓγ Βηά άΐΓβοΙΙοηΒΐ οοηΙίΓοΙ εϊιοαίά 1>β βςαίρρβά 
νΐΐιΐι 1>3θ)ε-υρ εγδίβίηδ οοηΐτοΙίΒ&Ιβ £γοπ\ 1.1ιβ ορβτ»1:1η9 οοιηρβΓί^ηβηΙ;. 

Γογ οβΓ 9 θ οΓβίί:, 1ηεί:βΒά ο£ β 5βο)ε~αρ 8γδ<:βπι άβδοτΙΒβά &Ι>ονβ, & 
1)βα>:-αρ βγε^βη οοηΐΓθ11»1)1β ίτοιη βη βη9ΐηβ οοηΐτοί βρβοβ ειιοΐι βδ βη 
€η 9 ΐηβ οοη^ΓοΙ γοοπι οιιΐδίάβ ί:1ιβ ορβτβΙ:ίη9 οοτηρβΓυηβηί: ίδ βσοβρίιβΜβ. 


Ιη βΐΐ θΓβ£1:, Ιίιβ ε£βΙ:1οη ογ δίβΐΐοηε ίη £1ιβ ορβτβ1:1η9 οοη>ρβΓ£π)βη<: 
£γοιπ νίιΙοΗ οοηΐΓοΙ ο£ ογβ£ 1 ΓηβηοβανΓχη9 βηά/οτ ο£ 11:6 ιηβΐη ιηβοίιΙηβΓγ 
ΐδ θχβΓαΐδβά εΐιοαίά 6β ρτονίάβά^ νιΐιίιΐη ββδγ Γββοϊι ο£ ^Ιιβ οτβν 
πίθπι&θγ βί: ΙΙιβΙ εΐβΐιοη, νΐ£Η οοηΐτοΐδ £ογ αββ 1η βη βιηβΓ 9 βηαγ <:ο: 

.1 βο<:1νβί:Θ Πχβά £1 Γβ-βχ£ΐη9Ηΐε1ι1η9 δγδ^βιηδ; 

.2 οΐοεβ νβη£ΐ1βϋοη ορβηίησε βηά εΐιορ νβηΙ:1ΐΒ^1η9 ιηβαΗΙηβΓγ 

εαρρ1γ1η9 δρβοβδ οονβτβά 1>γ £ΐχβά £χΓβ“βχ£.1η9η1δΙι1η9 βγβΙ:βπιβ/ 

1£ ηο£ ΙηοοτροΓβίιβά 1η .1; 

.3 εΗαΙ: ο££ £ιιβ1 δΐιρρϋβε <:ο ιτιβοΙιΙηβΓγ ιη ιηβΐη βη<1 βαχίΐΐβτγ 
ΓηβαΗΐηβΓγ βρβοβδ; 
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11.3.2 

11.4 

11.4.1 


11.4.1 


11.4. 


.4 άίεοοηηβοξ βΐΐ ©ΙβοΐΓίοβΙ ροντετ εοαΓΟβε £γοπκ Χ:ϊιβ ηοπηβΐ ροντβτ 
άίείτίΙ>αΙ:ίοη εγε(:βπϊ (£1ιβ ορβτβΙ:ίη9 οοηΐτοί εϊιοαίά &β 9 αΒΓ( * β< 3 
1:ο Γβάιιοβ £ϊιβ Γΐεΐί ο£ ίηβάνβτ £βηΙ: ογ οβΓβΙβεε ορβΓβΐίοη); βηά 

.5 ε£ορ Γηβί η βη9ίηβ(ε) βηά βαχίΐχβτγ π\βοϊιίηβΓγ. 

ΗίιβΓβ οοηΐτοί ο£ ρτοραΐείοη βηά ιηβηοβανΓχη9 ίε ρτονίάθά βΐ: β£β£ίοηε 
οαίείάβ £Ιιβ ορβΓβ£ίη9 αοιηρβΓηηβηΙ:, εαοίι εΐβΐιίοηβ είιοαίά Ιιβνβ άίτβοί: 
οοπιιηαηίοηΐιχοη £1ιβ ορβΓβ£χη9 οοπιρβΓΐιηβηΙ; νΐιίο^ ε&οαίά 1>β β 

οοη^ΐηαοαε1γ ιηβηηβά οοπ<:γο 1 ε£ηί:1οη. 

ΑΙ&ΧΰΙ ·5Υ£^0 

ΑΙβγμ εγε^βπιε εϊιοαίά 5β ρτονίάβά ντϊιΐοΐι βηηοαηοο β£ θΓβ££'ε 

οοη^τοί ροείΐίοη, 1>γ νίεαβί βηά βαάίϋΐβ ιηββηε, ηιβίίιιηοΐιίοηε ογ 
αηεβ£β οοηάίΐχοηε. Αίβηηε εΐιοαίά βθ ιηβίηΐιβίηβά αηΐίΐ ΐΐιβγ βΓβ 
βααβρίίθά βηά £1 ιθ νίεαβί ίηάχοβ£ίοηε ο£ ίηάίνίάαβί βίβηηε εΐιοαίά 
Γβιηβίη αηΐίΐ £&β ίβιιΐΐ: Ιιβε 1>ββη οοΓΓβαΐβά/ κίιβη βίβππ εϊιοαίά 

βα£οιηβ*:ίοβ11γ ΓβεβΙ: £ο £1 ιθ ηοηηβΐ ορβΓβΐ;ίη9 οοηάίί;ίοη. Ι£ βη βΙβγγ 
Ι ιβε 1»ββη βοοβρΐβά βηά β εβοοηά £βα11: όοοατε 1>β£θΓβ £1ιβ ίχτεί: ίε 
Γβο^ΐίιβά, £ΐιβ βαάίί>1β βηά νίεαβί βίβηηε εΐιοαίά ορβτβί:β β 9 ^χη. 

Αΐβπη εγεΐβιηδ εϊιουΐά χηοοΓροΓβΐβ β £βεΙ: £βοί1ί£γ. 

.1 Αίβηηε 9^ ν ^ η 9 χηάίοβ£.χοη ο£ οοηάίΐιίοηε Γβ9ΧΐΧΓίη9 ίιηιηβάίβΐβ βοΐίοη 
εΐιοαίά &β άίεΐχηοΐιίνθ βηά ίη £α11 νίβκ ο£ ατβν ιηβπι&βΓε ίη £Ηβ 
ορβτβ£ΐη9 οοιηρβΓΐιηβη*:, βηά εϋοαίά 1)β ρτονίάβά £ογ £1ιβ £ο11οντίη95 

\ 

. 1 βο£ίνβ£ίοη ο£ β £χγθ άβΐ,βοϊζίοη εγε£θΐη; 

. 2 £οϊ:β1 Ιοεε ο£ ηοηηβΐ βΙβα^ΓίαβΙ εαρρίγ; 

.3 ονβτερββά ο£ ιηβίη βη 9 Χηβε; 

.4 ΐϊιβπηβΐ ταηβνβγ ο£ βηγ ρβπηβηβηΐιΐγ ίηεΐβΐίβά ηίολβί-οβάιηίαιη 
1>β*:1:©Γγ. 

.2 Αίβηηε νΐίΐι β νίεαβί άίερίβγ άχεΐίηαί: £τοιη ΐΐιβΐ: ο£ βίβηηε τβίβΓΓβά 
£ο ίη 11.4.1.1 εΐιοαίά ίηάχοβΐβ αοηάχΐίοηε ΓβςαίΓίχφ βοΐίοη ί:ο 
ρτβνβηί: άβ 9 Γβ< *β*:ίοη 4:0 Βη ^ηεβ£θ οοηάίΐίοη. Τϊιβεβ είιοαίά 1>β 
ρτονχάβά £ογ β£ Ιββεί: £1 ιθ £ο11οντίη9: 

.1 βχοββάχη9 1χιηίΙ:χη9 νβίαβ ο£ βηγ θΓβ££, ιηβο^ίηβΓγ ογ εγεΐβπι 

ρβΓβιηβίβΓ οί:ΙΐθΓ Ιιίιβη βη9ίηβ ονβτερββά; 

.2 £βί1ατθ ο£ ηοηηβΐ ροντβΓ εαρρίγ £,ο ροντβτβά άίΓθΟ^ίοηβΙ ογ £γχιπ 
οοη£.Γθ1 άβνίοβε; 

.3 ορβτβΐίοη ο£ βηγ βαί:οπιβί:ίο 1>ίΐ9β ραιηρ; 

.4 £βί1αΓβ ο£ αοπιρβεε εγεΐβπι; 

.5 Ιοντ Ιβνβΐ ο£ β £αβ1 ΐ:βη^ οοηΙ:βηί:5; 

.6 £αβ1 οίΐ ί:βη^ ονβΓ£1οντ; 

.7 βχ£ίηο£.ίοη ο£ εχάβ/ πιβε£1ιββά ογ ε£βτη ηβνί9 δ ^^ οη 1ί9^^ β ' 
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.8 Ιοντ Ιβνβΐ ο£ οοη^βη^δ ο£ Βηγ £1υι<1 ΓβεβτνοΐΓ £Ηβ οοη£βη£5 ο£ 
νΐιίοΐι &Γβ Θ8ββηΐ;ί3ΐ £ογ ηοΓπιβΙ ογ 3 ££ ορβΓΒίιΙοη; 

.9 £βί1αΓθ ο£ Βηγ οοηηβ€£β<Ι θΙβοίΐΓΧΟΒΐ ρονβτ εοαιτοβ; 

.10 £β!1ιιγ 6 ο£ Βηγ νβη(:ίΐ3ΐ:ιοη £&η ΐηε^ΒΐΙβά £ογ νθη£ίΐ3*:1η9 
ερβοβε ίη νΙιΙαΗ 1η£1βιηΐϊϊβ1>1β νβρουτε ιπΒγ &αοιυηα1&£β. 

.11 άίθεθΐ βη 9 ΐηβ £αθ1 Ιίηθ £&11ιιγθ βδ γθ 9 ιι!γθ<ϊ ϊ>γ 9.4.2. 

11.4.1.3 Α11 νδΓηίη^β ΓβςαΐΓβά ϊ>γ 11.4.1.1 βηά 11.4.1.2 εΚοαΙά *)β ρτονίάβά β£ 
βΐΐ ε£&£ΐοηε β£ νϊιχοΐι οοπΙ,γοΙ £υηοί:1οηδ πΐΒγ 16β βχβΓαχεβά. 

11.4.2 ΤΗβ βΙβππ βγει:©™ εΐιουΐά ιπθβ£ βρρΓορτί&ίιβ οοηβ£Γαο£ΐοηβ1 &ηά 
ορβΓ8£ΐοη»1 Γβ9«ΪΓβιηβη<:8 £ογ Γβ^υίΓβά Βίβπτιε.* 

11.4.3 Ες[»χρΓηβη£ Γηοηχ£θΓΪη9 £Ηθ ρΒδδβη 9 βΓ, 03Γ90 βηά ΐϊΐΒοΙιΙηβΓγ ερβοβε £ογ 

£1τβ βηά £1οοάίη9 είιοιιΐά, εο £βγ ββ ϊδ ρΓβο£ΐθΒΐ>1θ, £ογπι βη 
1η£69 Γ β£β<3 εχιβ-οβη^τβ 1 ηοοΓροΓθί: 1 η 9 Γηοηί£οΓίη9 βηά Βθ£.ίνβΙ:1οη 
οοη^ΓοΙε £ογ βΙΙ βπιβ^βηογ εΙΐαΒ^Ιοηε. Τΐιχε ευ5-οβη£Γβ πιβγ Γβ9νιίΓθ 
£ββά-5βολ ίηδ£Γ\ιπιβηί:Βΐ:1οη £ο 1ηά1οβ£β βο£ΐοηβ 1ηι£ίβΐ:β<3 ϊιβνβ 

5θθη £α11γ ιιηρίθΐηθηΐθά. 


11.5 


ΜΙιβΓβ βΓΓ3Π9θΓηβη£δ βγθ £ΐ££β<3 £ογ ονθΓΓΐάΐη9 βηγ βυ£θίη8ΐ:1ο βίιαΐάοκη 
εγεΐθΐη £ογ £1ιθ πιβιη ρτορυΐεΐοη ιη&οίιχηβΓγ 1η βοοοΓάβηοβ νι<:Η 9.2.2, 
^Ηβγ εΗοιιΙά 5β βυοίι βε £ο ρτβαΐαάβ ΐηβάνβΓΐ:βη£ ορβΓΒ^χοη. ΗΙαβη β 
εΗιιίάοντη βγε^βτη 1ε βο£χνβ£β(ϊ, βη βαάχ&ΐβ βηά νίειιβΐ βΙ&γπί εΐιουΐά 1>β 
9 ΐνβη β£ £1 ιθ οοηΐτοί ε£β£ίοη βηά ιτίθβηε εΐιοαίά £>β ρτονχάβά £ο 
ονβΓΓίάβ £1ιβ 3ΐι£οπΐ3<:1α εΗα£άοντη βχοβρξ. ΐη ο&εβε νΐιβτβ £1ιβτβ 1ε β 
Γΐε^ ο£ οοπιρ 16£β 1>Γθ8λ(3ον*η ογ βχρίοεχοη. 


* 


Κθ£θγ £Ηβ Οοάβ οη ΒίΒΓπΐδ βηά ίηάχοΒίιοΓε βάορ£βά 1>γ £Ηβ Ο^βηίχβίίοη &γ 
Γβεο1υ£ίοη Α.686(17). 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 12 - ΕΕΕΟΤΚΙΟΑΕ ΙΝ5ΤΑΕΕΑΤΙΟΝ5 
ΡΑΗΤ Α - ΟΕΝΕΗΑΙ, 


12.1 ΟβηβΓΒΐ 

12.1.1 Εΐβοΐτίοβΐ 1ηε£.β11βί:1οηε* εΐιοαίά 1>β εαοΐι ΐίιβ*:: 

.1 βΐΐ βΙβοίΐΓίοβΙ βαχϋΙβΓγ ββΓνίοββ ηβοβεββΓγ £ογ ΐΛ3ίηΐ:β1η1η9 

ΙΙιβ ετβίΐ ΐη ηοπηβΐ ορβΓβΙίοη βηά Ιιββίΐββΐθ εοηάϊΙϊοηΒ νΐΐΐ 1>β 
βηειίΓβά κϋΛοαϊ: ΓβοοαΓββ £ο £ΐιβ βπ»βΓ9βηογ εοαΓΟβ ο£ βίβοΐτίοβΐ 
ρο»#βΓ; 

.2 βΙβοίΓίοίΙ εβΓνίοβε βεεβηίιΐβΐ £ογ 83£β(:γ ντίΐΐ 1>β βηεατβά ιιηάβτ 
νβΓίοαε βιηβΓ9βηογ οοηάΐίιίοηε; βηά 

.3 £1χβ εβ£β»;γ ο£ ρβεεβι^βτε, οτβκ βηά ογβ££. £γοπ> βΙβοΐΓΐοβΙ 
ΙχαζβΓάε νίΐΐ 1>β βηειχΓβά. 

ΤΗβ ΓΜΕΑ εΗοηΙά Ιηοΐυάβ £ΐιβ βΙβο^ΓίοβΙ εγεΐβπι, £β*1η9 ϊη£ο βοοοαη»: 
ίιΗβ β££βο£ε ο£ βΙβοΐΓίοβΙ £βϊ1ι»Γβ οη £1ιβ εγείβιηε Ιϊβΐης εαρρίίβά. Ιη 
ο&εβε νΗθΓβ £βα1£ε οβη οοοαΓ νΐ£1κ>α£ 1>βϊη9 άβ£βο£β<1 άαΓίης τοαίίηβ 
οΐιβοίε οη £)ιβ ΐηεί:β11β«:1οη8, ΐΐιβ βηβίγείε β&ουΐά ΐβ^β ΐη£ο βοοοιχηΐ 
£Ηβ ροεεΐ1)ΐ1ΐ£γ ο£ ίΒΐιΙΙί οοοιΐΓΓΪη9 ίίηΐϋΐίβηβοιιείγ ογ οοηεβοιι£ΐνβ1γ. 

12.1.2 Τΐιβ β1βο£.Γΐο&1 βγε£.βπι είιοαίά &β <ϊβεΐ 9 ηβ<ϊ βη<3 Ιηεΐβΐίβά εο £Ηβ£ £&β 
ρτο&βΜΙΙΐγ ο£ ί,ΐχβ θΓβ£ί. 1>βίη9 βί: τΐεΐί ο£ £βί1αΓβ ο£ β εβτνίοβ 1ε 
βχϊ.ΓβΓηβ1γ τβιηοίβ. 

12.1.3 ΜΙιβτβ Ιοεε ο£ ρβΓΐΙοαΙβΓ βεεβη»:1β1 εβΓνίοβ νουΐά οβυεβ εβτίοαε γΙηΙε 
Ι ο £&β θΓβ£ί:, £Ηβ εβτνίοβ εΗοαΙά 1>β £β<ϊ &γ βί: Ιββεΐ £νο ΐη<3βρβη<3βη£ 
οίτουΐίβ £β<3 1η βιιοΐι β νβγ ϋιβ(ι ηο &χη 9 ΐβ £β11ιΐΓβ 1η Ιΐιβ βίβο^τίοβΐ 
εαρρίγ ογ ά1ε£:Γΐ1>α£ΐοη εγείβιηε ντοαίά βίίβοΐ 1),ο11ι ειιρρίΐβε. 

12.1.4 ΤΗβ εβοαΓΐη9 &ΓΓβη 9 βιηβη <:8 £ογ Ιιββνγ ιΐβιηδ, Ι.β. βοουηηιιΙβΐοΓ 
ϋβίίβΓίββ, είχουΐά, βε £βγ βε ρΓΒΟίιΙοβ&Ιβ, ρΓβνβηί: βχοβεεΐνβ ιηονβιηβη£ 
άιΐΓΪη9 £Ηβ βοοβΙβΓβΐΙοηε άαβ Ιο 9 Γθαη<ϊ ϊη9 ΟΓ οοΐΐίείοη. 

12.1.5 ΡΓβοβαΐΙοηβ β&οαίά 1»β Ιβίεβη Ιο ιηίηΐιηϊζβ τΐείε ο£ εηρρίίβε 1.0 
βεεβηΐ.ΐβΐ βηά βπ»βΓ9βηογ εβτνίοβε 1>βϊη9 ΐηξβΓΓίχρΙβά &γ Ιιΐιβ 
ίηβ<ϊνβΓί:βη£ ογ Βεείάβηΐβΐ ορβηΐη9 ο£ Βνίίεΐιβε ογ οΪΓειιίΙ ΙχΓββΚβΓε. 

12.2. Μβίη εοιίΓοβ ο£ βΙβοίΓίο&Ι ΡΡΗ &Ε 

12.2.1 Α ιηβχη εοιίΓοβ ο£ βΙβο^ΓίοβΙ ροκβτ ο£ δ\χ££χο1βη£. οβρ3θΐ<;γ £ο εηρρίγ 

βΐΐ ΙΙιοεβ εβΓνίοβε ιηβηξϊοηβά ΐη 12.1.1 εΗοηΙά 1>β ρΓονΐάβά. ΊΊιβ ιηβΐη 
εοιίΓΟθ ο£ βΙβο^ΓίοβΙ ροκβΓ εΐιοαίά οοηεϊεΐ; ο£ 81 ΙββεΙ; Ινο 9® ηβΓβ ^ η 9 
εβ£ε. 


* Ηβ£βΓ £ο ££ιβ Γβοοπιιηβηάβΐΐοηε ρη&ΐίεΐιβά 1>γ £ΐιβ Ιη£βΓηβ£ΐοηβ 1 

Ε1βο£Γθ£βο1ιη1θΒΐ Οοπαηϊεείοη βηά, 1η ρΒΓΐ;ϊου.ΐΒΓ, Ρα1)11οβΙ:1οη 92 - 
Ε1βο<:Γΐοβ1 ιηεΐβΐΐβΐΐοηβ ΐη εΐιίρε. 
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12 . 2 . 


12.2.3 


12.2.4 


12.2.5 


12 . 2.6 


12.2.7 


12 . 2.8 


12.2.9 


Τϊιβ οβρβαί£γ ο£ ΐΐιβδβ 9 ΘηθΓ0 ^* η 9 δΐιοαίά 1>β δααΗ £Ηβ£: ίη £Ηβ 

βνβηί: ο£ βηγ οηβ 9 θηβΓ3ί: ^ η 9 6β ^ 1>βιη9 δ£.ορρβά ογ £βί1ίη9 ί£ κίΐΐ 
ε£ί11 1>β ροβδί&ΐβ Ιο βαρρίγ £1ιοεβ δβΓνίαβδ ηβοβδδβΓγ £ο ρτονίάβ £Ηβ 
ηοπηβΐ ορβτβΐιχοηβΐ οοηάίΐιίοηε ο£ ρτοραΐείοη βηά β&ίβί:/* Μίηίιηαιη 
οοπι£θΓϊ:β&1β οοηάχΐχοηε ο£ ΗβΙ>ί<:Βΐ>ί1ί£γ ε&οαίά βίβο 1>β βηδαΓβά ν1ιίο& 
ίηαΐαάβ β£, 1ββε£ βάβςχιβ^β εβΓνίοβε £ογ οοο^χη9/ 1ιββΙ:ίη9/ άοπιβδίιίο 
γθ£γ ίςβτβξίοη, ιηβοΐι^ηχοαΐ νβη£ί1β£ίοη, εβηίΐβτγ βηά £τβδΗ νβΐβΓ. 

ΤΗβ ΒΓΓβη 9 βηβη<:ε ο£ £Ηβ οτβΐϊι'δ πιβχη εοατοβ ο£ βίβοΐτίοβΐ ρονβτ 
εΐιοαίά &β δυο*! ΙίιβΙ: Ιΐιβ δβΓνίοβδ Γβ£βΓΓβά £ο ίη 12.1.1.1 ββη ί>β 
πιβίη£βίηβά Γβ9»Γά1βεε ο£ £1ιβ ερββά βηά άΐΓβοϋοη ο£ £:1ιβ ρτορηΐδίοη 
πιβοΙιίηβΓγ ογ βΗβ££ίη9. 

Ιη βάάί£ίοη, £Ηβ 9 βηθΓβ ^* η 9 6β^ 8 βΐιοαίά 1>β ειιοΗ βδ £ο βηεατβ £Ηβ£ 
νί£1* βηγ οηβ 9 θηβΓβ ^ ΟΓ ΟΓ ί£ β ρτίιηβΓγ εοατοβ ο£ ροκβτ οα£ ο£ 
ορβΓβΐίοη, £Ηβ Γβπιβίηίη9 9 βηβΓΛ<: ^ η 9 6β<: βΐιοιιΐά 1>β οβρα&ΐβ ο£ 
ρΓον1ά1η9 £1ιβ βΙβοΐΓίοβ! εβΓνίοβδ ηβοβδδΒΓγ δ£βΓ£ £1ιβ πιβίη 
ρτορυΐβίοη ρίβηΐ £γοπι άββά βΓβ£1: οοηάίίιίοη. Τ&β βιηβΓ9βηογ εοαταβ ο£ 
β1βο*ΐΓίοβ1 ροκβτ πιβγ &β «δβά £ογ £1ιβ ραΓροεβ ο£ β(:βΓΐ:ίη9 £γοπ\ β άββά 
ογβ£*: οοηάίΐχοη 1£ ί£ε οβρβΜΐίΐιγ βίΐϊιβΓ βίοηβ ογ οοπι1>ίηβά νΐ£Η £^ιβ£ 
ο£ βηγ ο£1ιβ γ βοατοβ ο£ βίβο^τίοβΐ ροντβτ ίδ βυ££ίβίβη£ £ο ρτονίάβ β£ 
£Ηβ εβιηβ £χγπθ £ΐιοεβ εβτνίοβδ Γβςυίτβά £ο &β ρτονίάβά 1>γ 12.7.3.1 
£ο 12.7.3.3 ογ 12.7.4.1 £ο 12.7.4.4 ογ 12.8.2.1 £ο 12.8-2.4.1, ββ 
βρρΓΟρΓ ί β£β. 

Μΐιβτβ £γ βηε£οητιβ γ 6 οοηδΐίΐαΐβ βη βδδβηΐίβΐ ρβΓΐ. ο£ £1ιβ βΙβοΐΓίοβΙ 
δΐιρρίγ εγδ£βπι Γβ 9 αίτβά 1>γ £Ηίδ εββΐίοη, £Ηβ εγεΐβπι δϊιοαίά 1>β εο 
βΓΓβη 9 βά βδ £ο βηβυτβ £&β δβπιβ οοηΐ;ίηαίί:γ ο£ εαρρίγ βδ ίδ βίβίβά 
ίη 12.2. 

Α ιηβίη βίβοίτίβ 119 ^^ 1 x 19 βγεΐβιη νάιίαΐι εΐιοιιΐά ρτονίάβ ί11υπιίηβ£ίοη 
£&γοιι 9 Ηοιι£ £Ηοδβ ρβτΐΐδ ο£ £Ηβ 0 Γβ£ 1 : ηοηηβΐΐγ βοοβδδίϋΐβ £ο βηά αδβά 
£>γ ρβδδβη 9 βΓδ βηά οτβν εΐιοαίά 1>β εαρρίίβά £γοπι £Ηβ ιηβίη δοατοβ ο£ 
βΙβΟ^ΓΧΟβΙ ρονβΓ. 

ΤΗβ ΒΓΓβη 9 βίηβη(: ο£ £.1ιβ ιηβχη βΙβο^Γίο 1χ9^^ίη9 εγε£βπι εΐιοαίά !>β βαοΗ 
£Ηβ£ β £ίτβ ογ ο£1ιθγ οβεαβ1£γ ίη ερβοβε οοη£βίηίη9 ί:Ηβ βπ>βΓ 9 βηογ 
εοιίΓΟβ ο£ βίθοΐτίοβΐ ρονβτ, βδδθθίβ!:βά (:Γβηδ£οηηίη9 β9αίριηβη£, ί£ 
βηγ, £Ηβ βπιβΓ 9 βη€γ ενί£ο1ι£)θβΓά βηά £ΐιβ βπιβΓ 9 βηαγ 1χ9ίι^ίη9 
Βκί£ο1ι5οβΓά ντίΐΐ ηο£ ΓβηάβΓ χηορβτβΐιίνβ ίιίιβ πιβίη βΙβο^Γίο 1ί9^^ίη9 
εγδ^θΐη Γβ9«ίτθά 5γ 12.2.6. 

ΤΗβ πιβίη 6νί£οίιΙ>οβΓά εΗοαΙά 1)β εο ρΐβοβά Γβ1β£ίνβ £ο οηβ π\βίη 
9βηβΓβ£ίή9 δ£β£ίοη ΐ&β£, βδ £βτ βδ ρΓβο<:χοβ51β, £Ηβ ίη£.β 9 Γί£γ ο£ £1ιβ 
ηοΓπ^βΙ βίβοΐτχοβΐ δαρρίγ ιηβγ 1»β β££βο!:βά οηΐγ 5γ β £ίτβ ογ ο£ΙιβΓ 
οβδαβ1£γ ίη οηβ βρβαβ. Αη βηνίτοηιηβηίιβΐ βηοΐοβατ© £ογ £Ηβ πιβίη 
δνί£ο1ι1)οβΓά, εαοίχ βδ ιηβγ 5β ρτονίάβά \>γ β ιηβοΙιίηθΓγ οοπϊγοΙ γοοπι 
εχ£.αβ£θά νί£Ηίη £Ηβ πιβίη 5οαηάβΓΪβε ο£ ί:ίιβ ερβοβ, εΐιοαίά ηοΐ: 1>β 
οοηβχάβΓβά βδ εβρβΓβ£ίη9 ενί£ο1ιΙ>οβΓάδ £γοπι £1ιθ 9 βηβΓ0ι ^ ΟΓ8 · 

ΤΗβ πιβίη 1>α85βΓ6 είιοαίά ηοτπιβίΐγ £>β εαί)άίνίάβά ίηΙ:ο β^: 1ββδ£ £νο 
ρβτ£ε νΙιίβΗ δίιοαίά £>β οοηηβα£βά 1>γ β αχΓααί£-1>Γββ)εβΓ ογ ο£Ηθγ 
βρρτονβά πίθβηδ. 5ο £βγ βδ ίδ ρΓβοί:ίοβΙ)1θ, £Ηβ αοηηβα£ίοη ο£ 
9βηβΓβ£χη9 εβ£ε βηά βηγ οΐϊιβτ άαρίίοβίιβά β 9 αίρπιβη£ εΗοαΙά 1>β β 9 αβ 11 γ 
άίνίάβά £>β<:νββη £ίιβ ρβτΐΐδ. Ε9αίνβ1βη(: βΓΓβη9βπιβη<:8 ιηβγ 1>β ρβΓπιί<:1:βά 
£ο £ίιβ εβίιίδ£βο<:ίοη ο£ £ίιβ ΑάιηίηίεΙ:ΓβΙ:ίοη. 
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12.3 

12.3. 

12.3. 

12.3. 


12.3. 

12.3. 

12.3. 


τ 


ΕΠΊβΓΟΟ ηογ 5ΟΙΙΓ0β ο£ οΐ ο οίτίο&ΐ ρον ^Γ 

Α εβ!£-οοηΙ:Βΐηβά βπιβΓ9βηαγ βονίΓοβ ο£ θΙβο^ΓίοβΙ ρονβτ εΐαουΐά £>β 
ρτονίάβά. 

Τΐιβ βΓηβΓ 9 βηογ εοατοβ ο£ βΙβο^ΓίοβΙ ροκβτ, βεβοοίβΐβά £Γβη3£οπη1η9 
βςυίρτπβηΐ, 1£ βηγ, £Γβηεΐ£ΐοηβ1 εουΓΟβ ο£ θΙθοΙγΙοβΙ ρονβτ, 
βιηβΓςτβηογ ενΙ^οϊιΙίΟβΓά βηά βιηβΓ 9 βηαγ 1χ9ΐι£ΐη9 εντιΐοΗβοβΓά ε&ουΐά 1>β 
Ιοοβΐβά β!>ονβ £Ηβ ντβ^βτΐΐηβ 1η £1ιβ £χηβ1 οοηάιΐιΐοη ο£ άβπι&9 β ββ 
Γβ£βΓΓβά £ο ίη οΗβρΐβτ 2, ορβΓβ1>1β ίη ίιΐιβί: οοηάχΐ:1οη βηά Γββάϋγ 
βοοβεεΙΜβ. 

ΤΙιθ Ιοοβΐΐοη ο£ £Ηβ βιτιβ^βηογ εοιιτοβ ο£ βΙβοΐΓίοβΙ ροκβτ βηά 
βεβοαίβΐιβά £Γβηε£οπη1η9 βςυΐρπιβηΐ;, χ£ βηγ, £1 ιθ 1;Γβηε1ΐ:1οηβ1 εουτε© 
ο£ βπΐθΓ 9 βηογ ροκβΓ, £1ιβ βπ»βΓ 9 βπογ ενχΐοΙι&οΒΓά βηά £Ηβ βπ\βΓ 9 βηογ 
βΙβοΐΓίοβΙ 1ΐ9Η£ΐη9 εκ1ί:οΗ5οβΓάε ίη Γβίβΐίοη £ο £1 ιθ ιηβΐη εουτοβ ο£ 
β1θ€<:ΓΙοβΐ ρον/βτ, βεεοοίβΐιβά £Γβηε£οπη1η9 βςηΐρπιβηΐ:, ι£ «ηγ, βηά 1:Ηβ 
ιηβΐη ενΐ£ο1ι1)θβΓά εΗοαΙά 5β εαοΐι βε £ο βηευΓβ £ΐιβ£ β £χγθ ογ ο£Ηθγ 
οβευβίΐγ 1η ερβοβε οοη£β1η1η9 τηβχη εουτοβ ο£ βίβοΐτίοβΐ ροντβτ, 
βεεοοίβίβά £ΓΒηε£οπτι1η9 βςιυχριηθη*;, χ£ βηγ, βηά £1*β π\βιη εντΐ£οΙι1>οβΓά 
ογ 1η βηγ ΐϊΐβοίιΙηβΓγ ερβοβ νϋΐ ηο£ 1ηί;βΓ£βΓβ νχ£1ι £ϊιβ ευρρίγ, 
οοηΐτοί βηά άΙείΓΐ&υΙΙοη ο£ βιηβΓ 9 βπογ βΙβο^ΓίοβΙ ροντβτ. Αε £βγ βε 
ρΓβο£ΐοβ£>1β, £Ηβ ερβοβ οοη£βχη1η9 £ίι© βπΐ 6 Γ 9 βηογ εουτοβ ο£ βίβοΐτίοβΐ 
ροκβΓ, βεεοοιβΐβά £Γβηε£οητϊ1η9 βί^υΐριηβηΐ:, 1£ βηγ, £1ιβ ΐΓβηεΙΐΙοηβΙ 
εουτοβ ο£ 6 ΓηβΓ 9 βηογ βΙβο^ΓίοβΙ ροντβτ βηά £1 ιθ βιηβΓ 9 βηογ ενΙΐοΗ&οβτά 
εΗοαΙά ηο£ 1>β οοη£ΐ9υουβ £ο £ίιβ ^οαηάβΓίβε ο£ τηβΐη ιηβα^χηβΓγ ερβοβε 
ογ ΙιΗοεβ ερβοβε οοηϊ:Βΐη1η9 £Ηβ γπβΙπ εουτοβ ο£ βίβοΐιτίοβ^ ρονβΓ, 
βεεοο1β£θά £Γβηε£οπη1η9 βςιηΐρπϊβηΐ:, 1£ βηγ, ογ £1ιθ ΐΏβχη ενχΙζοΜίΟΒΓά. 

Ρτονίάβά £1ιη£ ευχΙ:Βΐ>1β ΓηββείΛΓθε βγθ ΐβΚβη £ογ εη£β9ηβΓά1η9 
ΙηάβρβηάβηΙ: βιηβΓ9βηογ ορβτβΐΐοη υηάβτ βΐΐ οΐΓουτηβ£.βηοβε; £ϊιβ 
βιηβΓ 9 βπογ 9 βηβΓβ ^ ΟΓ / 1£ ρτονίάβά, π\βγ &β αεβά βχοβρΙ:1οηβ11γ/ βηά £ογ 
εΚοτί: ρβτίοάε, £.ο βυρρίγ ηοη-βπ1β^9βη^7 οΐΓοαΐ£:ε. 

01ε£.Γΐ1)αί:1οη εγε£:βηιε είιουΐά 1>β εο βΓΓβη 9 βά 1:1ιβί: ΐ&β £ββάβΓδ £γοπϊ ί:1ιβ 
τηβΐη βηά βίηβΓ9βηογ εοατοβε βτβ εβρβΓβ^βά 1>οΙ:1ι νβτ^ΐοβίΐγ βηά 
ΗθΓΐεοη£β11γ βε ντίάβΐγ βε ρΓΒοΙιΙοβΙ»!©. 

ΤΗβ βιηβΓ9βηογ βοατοβ θ£ βΙβο^ΓίοβΙ ροντβΓ ιηβγ &β βΐ!:1ΐθΓ β 9 βηβΓΒ ^ 0Γ 
ογ βη βαοαππιΙβΙΟΓ 1)β<:ί:βΓγ/ ν/ΐιΐοΐι εΐιοηΐά οοπιρίγ ντΐ£1ι £Ηβ £ο11οντ!η9* 

.1 ΝίιβΓβ Ιϊιβ θΐΏβΓ 9 βηογ εοατοβ ο£ βΙβο^ΓίοβΙ ρονβτ ιε β 9 βηθΓβ ^ ΟΓ ' 
Ιϊ: εΐιοιιΐά 5βι 

,1.1 άτχνβη ϊ>γ β εαιΙ:β1)1β ρτιιπβ ιηονβΓ κΐ£1ι βη ιηάβρβηάβηί: 

βυρρίγ ο£ £υβ1 1ιβν1η9 & £1&ε1ιρο1ηΙ: νΐιΐοΐι ιηββίιε <:1 ιθ 
Γ β 9 ηΐΓβιηβη £8 ο£ 7.1.2.2; 

,1.2 ε£βΓ£βά βυ£οπ\βΙ:1αβ11γ υροη £β11υτβ ο£ £Ηβ βίβα^τίοβΐ 

δυρρίγ £τοιη £ϊιβ ηΐΒΐη εουτοβ ο£ β1βοΙ:Γχοβ1 ρονβτ βηά 
εΗουΙά 1>β βυΙ:οιηβ£ΐαβ11γ οοηηβοΐβά 1:ο βιηβΓ 9 βηογ 

εν1ϊ:αίι1)θβΓά. Τ&οεβ εβΓνιοβε Γβ£βΓΓβά Ι:ο χη 12.7.5 ογ 
12.8.3 β&ουΐά <:Ηβη &β 1:Γ&ηδ£βΓΓβά Ιο £1ιβ βπ)βΓ9βπογ 
9βηβΓβΙ:1η9 εβί:. ΤΙιβ βυΙ:οηιβί:1ο ε^βΓ^1η9 βγεΐβιη βηά ^Ιιβ 
οΗβΓβο^βΓίεΙιΙο ο£ £ΐιβ ρτιπιβ τηονβτ εΐιουΐά 1)β ευοΗ βε ίο 
ρβηηΐΐ £1ιβ βιηβ^βπ^Υ 9 θηβΓΒ ^ ΟΓ ^·° ^ ΒΓΓ Υ £υ11 τβ£βά 

Ιοβά βε 9 υ ^ α ^1γ Ββ βηά ρΓβοί:1αβΙ)1β, δυ1>3 βε ^ Β 

πιβχΐιηυιη ο£ 45 ε; βηά 
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.1.3 ρτονίάβά κΐίΐι β ίΓΒηδΙίχοηβΙ δοαταβ οί βπ\©Γ9βη αγ 

βίβοί γΙοβΙ ροντθΓ &οοοΓά1η9 ίο 12.7.5 ογ 12.8.3. 

.2 ΗΗβτβ ίίιβ βπιβΓ^βηογ βοιιγοθ οί βΙβοίΓίοβΙ ρονβτ ΐδ βη 
βοοαιηαΐΒίοΓ ίΒίίβΓγ, 1ί εΐιοαίά £>β οβρΒ&Ιβ οί: 

03ΓΓγ1η9 ίΐιβ βτηβΓ 9 βηογ ©ΙθαίΓίοβΙ 1 ΟΒά κΐίΐιοηί 
ΓβοΗβΓ9Ϊη9 νΐιΐΐβ π»Βΐηίβ1η1η9 ίΗβ νο 1 ίΒ 9 β οί ί!*β 1>βίί6Γγ 
ίΐιτοι^* 1011 * 1 ί^β ά1εο1ΐ3Γ9β ρβτίοά ντιίΐιΐη 12\ &ί>ονβ ογ 
ββίον ΐί8 ηοΓηιηΒΐ νο1ίΒ9β; 

Βΐιίοιηβί ΐοΒίΙγ αοηηβοί1η9 ίο ίΐιβ βπιβΓ9βηογ ε*τ1ίοΜ>οβΓά 1η 
ίΗβ ©νβηί οί ίΒΐΙιιτβ οί ίίιβ πΐΒΐη βοατοβ οί βΙβοίΓίοΒΐ 
ροντβτ; Βηά 

ΙπιιηβάΐΒίθΙγ ευρρ1γ1η9 βί ΙβΒδί ίΗοεβ εβΓνχοββ ερβείίίβά 
1η 12.7.5 ογ 12.8.3. 

7 ΤΗβ βηΐθΓ 9 βηογ ενΙίοΙιίοβΓά δβοαίά 1>β ίηδίΒΐΙβά Β8 ηββτ βε 18 
ρΓΒΟίχοΒίιΙβ 1:ο ίΗθ θπΐθΓ9βηογ εοιίΓΟβ οί θΙβοίτιοΒΐ ροντβΓ- 

8 ΜΗβτβ ίββ βηιβΓ9βηογ εουτοβ οί ©ΙβαίΓίοβΙ ρονβτ ΐδ β 9 βηβΓ3 ^ 0Γ ' ί^β 
βπιβΓ 9 βηογ ενΙίοίι&οΒΓά εΗοιιΙά &β Ιοοβίθά χη ίϊιβ 8Β/ηβ ερΒΟβ ιιηίβεε ίΐιβ 
ορβΓΒίΙοη οί ίΗβ θπιβΓ 9 βηαγ εν1ίοΜ>οβΓά ντοαίά ίΙιβΓ6ί>γ 1)β ιιηρβίΓβά. 

9 Νο ΒΟΟίιπιαίΒΐΟΓ ίΒίίβΓγ ίιίίβά 1η βοοοΓάΒηοβ νΐίΐι ίΐιΐε εβοίΐοη βΗοιιΙά 
&β Ιηβίβΐίβά 1η ίΗβ δβπιβ ερΒΟβ Βδ ίΐιβ βιηβΓ 9 βηογ εντ1ίο1ιΙ>θΒΓά. Αη 
Ιηάΐοβίοτ είιουΐά ί>β ιηοαηίβά 1η & εηιίΒΜβ ερβαβ βί ί&θ ΟΓβίί'ε 
ορβΓβί1η9 οοπιρΒΓίιηθηί ίο Ιηάΐοβί© κΐιβη ίΐιβ ί>βίίβΓΐβε οοηεί1ίαί1η9 
βχίΙιβΓ ίΐιβ βιηβΓ9βηογ εοιιταβ οί βΙβοίΓίοΗΐ ροντβτ ογ ίΐιβ ίΓβηεΙίΙοηΒΐ 
εοατοθ οί βπιβΓ9βηογ θΙβοίτΙοΒΐ ροντοτ Γβίβπβά ίο 1η 12.3.6.1.3 ΒΓβ 
1>β1η9 άΙεοΗη^βά. 

10 ΤΗβ βιηβΓ 9 βηογ ενχίαΙι&οβΓά εΐιοαίά 1>β ειιρρίιβά άυτ1η9 ηοππβΐ ορβΓΒίΙοη 
ίτοπι ίΐιβ τη&1η ενΙίαΙι&οβΓά 1>γ βη ΙηίβΓοοηηβοίΟΓ ίββάβτ ντίιΐοΐι βΐιοαίά 
ίβ βάβςιΐΒίβΙγ ρτοίβοίβά Βί ίΗβ πιβίη δνιίαΙι&ΟΒΓά Β9β1ηεί ονβτίοηά βηά 
δίιοτί: οίΓουχί: βηά ντίιΐοΐι β&οιιΐά 1>β άΐδοοηηβοϊιβό βνιίοιηΒί.1αΒΐ1γ Βί^ ίΐιβ 
0 ΐτιβΓ 9 βπαγ εκΙίοΗΙίΟ&Γά \ιροη ίβΐΐυτβ οί £Ηβ ιηβΐη εοατοβ οί β1βοί.Γΐοη1 
ρονβτ, ΗΙιβΓβ ίΐιβ εγείβΓη ιε ΒΓΓΒη 9 βά ίοτ ίββά^Βολ: ορβΓΒ^ιοη# £Ηβ 
ίηίβτοοηηβοίοΓ ίββάβτ εΗοηΙά Βίεο 1>6 ρτο^βοΐιβά Βί ϊ:Ηβ βιηβΓ9βηογ 
ενΙίοίι^ΟΒΓά Βί Ιβθδί Β 9 » 1 ηδί: εΙιΟΓί οίτοαίΐ:. ΕβιΙ ατβ οί 1:1ιβ 
βπ\βΓ9βηογ ενΙίοΗ^οΒΓά, κίιβη 1)θ1η9 ηεθά 1η ο^Ηθγ ίίΐΒη Βη ΘτηβΓ9βηογ / 
είιοαίά ηοί ρνιΐ: Βί. τΙεΚ ίΐιβ ορβΓΒΐ:ίοη οί ίΐιβ ΟΓβίΙ:. 

11 Ιη ογ<3θγ ίο βηειίΓβ τββ<3γ ΒνβΙΐΒ^ΙΙιίγ οί ίΗθ ©ίηθΓ9βηογ εοαΓΟβ οί 
θΙβοίΓίοΒΐ ρονβτ, ΒΓΓΒη9βπΐθηί8 εϊιουΐά 1>β ιη&<31β, ντΙΐθΓβ ηβοβδδΒΓγ, ίο 
θΐεοοπηθοί βιιίοιτίΒίΙοβίΐγ ηοη-©πΐθΓ 9 βηαγ οίΓΟίΛΐίε ίτοπι ίΐιβ βΓηβΓ 9 βπογ 
εκΙίοίιΙίΟΒΓά ίο βηδατβ ίΗβί ροκβΓ εϊιοαίά 1>β Βν&ι1βί>1θ ίο ίΗθ 
θηβΓ9βηογ αίΓουΙίε. 

12 ΤΗβ βπΐθΓ 9 βηαγ 9 βηβΓβ,:ΟΓ ρτ1π\θ πιονθΓ Βηά βηγ βιηθ^βηογ 

βοαιιπιιιΙβίΟΓ ί>3ίίβτγ βΗοιιΙά 5β εο άβεΐ 9 Πβά Βηά &ΓΓΒη 9 βά Βδ ίο 
βηειίΓβ ίΐιβί ίίιβγ κΐΐΐ ίυηοίχοη &ί ίηΐΐ Γβίβά ροκβτ νΐιβη ίίιβ οτβίί 
1ε υρτΐ9&ί βηά ν/Ηβη ίίιβ ΟΓΒίί Ηβ8 β Ιιεί ογ ίΓΐπνη1η9 βοοοΓάΒηοβ 
κιίΐι 9.1.12 1ηο1αά1η9 βηγ ά 8 ΓηΒ 9 β οβδθε οοηείάβτβά 1η οΙίΒρίβΓ 2 , ογ 
1β 1η Βηγ οοπηβΙηΒίΙοη οί Βη9ΐβε νΐίΐιΐη ίΚοε© Ιίπιΐίε. 


. 2.1 


. 2.2 


.2.3 
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12.3.13 ΜΙΐθΓβ ΒοεαιηαΐΒίΟΓ 1>3ΐ1βΓΐβε 3Γβ χηείβΐίβά Ιο εαρρίγ βιτιβ^βηογ 

εβΓνχοβε, ρχονχείοηε εΐιοαίά 1>β ιγιβάβ Ιο οΐιβ^β Ιϊιβπι ιη ειία £γοιτι & 
ΓβΙΐΒ&Ιβ 0Π-1)03Γά εηρρίγ. ΐΒοίΙΙΙίβε εΐιοαίά 1>β άβεΐ9ηβά Ιο 

ρβπηίΐ 1&β εαρρίγ ο£ εβΓνίοβε, ΓΘ9 &Γ< ^ βδδ ο£ ντΙιβΙΙιβΓ 1>3ΐ1βΓγ ίε οη 
ο1ΐ3Γ9β ογ ηοΐ. Μββηε εΐιοαίά 1>β ρτονΐάβά Ιο ιηΐηΐιηίζβ Ιϊιβ τίε^ ο£ 
ονβΓθ1ΐ3Γ9ΐ η 9 ογ ονβΓΐΐθ3ΐιη9 Ιϊιβ 1>3ΐ1βΓΐβε. Μββηε £ογ β££χοίβη1. &ιγ 
νβηΙχίΒΐχοη εΗοαΙά ϊ>β ρτονΐάβά. 


12.4 

12.4.1 

12.4.2 


ΕιηβΓ 9 θπογ 9 βηβΓ& ^^ η 9 εβίε εΐιοαίά 1>β €3ρ3ΐ>1β ο£ 1>θίη9 Γββάίΐγ 
εΐΒΓίβά ίη ΙΙιθιγ οοΐά οοηάΐΐίοη 31 & ΙβΓηρβΓβΙαΓβ ο£ 0°0' Ι£ ϊιΗΙε 
ΐε ΙΐϊΐρΓΒΟΐΙοβ&Ιβ/ ογ 1£ Ιον/βΓ ΙβπιρβΓΒίαΓβε βτβ 11*β1γ Ιο 1>β 
βηοοαη1.βΓβά/ ρΓονχεχοηε εϊιοαίά 1)β πιβάβ £ογ 1ΐθβ1ΐη9 βΓΓ3η9βπ)βηΐ8 
Ιο βηεατβ Γββάγ εΐ3Γΐΐη9 ο£ ΙΙιβ 9 βηθΓ 3 ι 1·^ η< ? 6β ^ 8 · 


Εβοϊι βπΐ 6 Γ 9 βηογ 9 βηβΓ& 1^ η 9 εβ ^ εΐιοαίά 1)6 β^^^ρρβά νχΐΐι εΐ3Γΐ1η9 
άβνΐοβε κίΐίι 3 ε1θΓβ<3 βηβΓ9Υ οβρΒβχϋΙγ ο£ βΐ ΙβΒεΙ Ιίιτββ 
οοηεβοαίχνθ εΐ&τίε. Τΐιβ εοατοβ ο£ είοτβίΐ βηβΓ9Υ εΐιοαίά 1)β ρτοΐβοΐβό 
Ιο ρτβοΐαάβ ογχΙχοβΙ άβρίβΐιοη 1>γ Ιΐιβ ΒηΙοίΐϊΒίχο ε1βΓΐίη9 εγείβιη, 
αηίβεε β εβοοηά χηάβρβηάβηΐ πίθΒηε ο£ εΐ3Γΐχη9 ιε ρΓονίάβά- Α εβοοηά 
εοιίΓΟθ ο£ 6ηβΓ9Υ εΐιοαίά 1)β ρτονΐίΐβίΐ £ογ βπ ΒάάϋίοηΒΐ Ιίιτββ εΐβτΐε 
κϋ&ΐη 30 ιηχη/ αηίβεε τηΒηαηΙ εΐ3Γΐχη9 οβη 1)β άβπιοηεΐΓΒίβά Ιο 1)β 
β££βοϋνβ. 


12.4.3 Τϊιβ εΙΟΓθά βηβΓ9Υ εΐιοαίά 1)β ιηΒίηΐΒχηβά 31. βΙΙ Ιΐιηθε, 35 £ο11ονε: 

\ 

.1 βίβοΐτίοβΐ βηά ΙιγάΓβαΙίο δ£βΓ<:ίη9 εγεί-βιηδ εΐιοαίά 1>β π»β1ηί:β1ηβά 
£γοπι £1ιβ βιηβΓ^βηογ 8**ί£οί»1>οβΓά; 

.2 οοιηρΓβεεβά βίτ 8ί:βΓ<:ίη9 8γε£βπ>3 πιβγ £>β π»ηίη£βίηβά 1>γ £ϊ»β ιηβίη 
ογ βαχϋίβΓγ οοπ>ρΓβ83βά βίτ ΓβοβίνβΓβ £1ΐΓοα9& β εαίίβΜβ 
ηοηΓβΐιίΓη νβίνβ ογ 1>γ βη βΐϊ»βΓ9βηογ βίτ οοιηρΓβεεοΓ νάιίοΐι, ί£ 
βΙβοΐΓίοβΙΙγ άΓίνβη, 1 β εαρρίίβά £γοπϊ £Ηβ βη>βΓ9βηογ 
ενΐίοΙιΙΐΟΒΓά; 


.3 βΐΐ ο£ £)ιβδβ ε«ιβΓ£ίη9/ οΙΐ3Γ9Ϊη9 βηά βη6Γ9Υ β£θΓΪη 9 άβνΐοβε 
εΐιοαίά 1»β Ιοοβΐβά ίη ίϊιβ βηιβΓ 9 βηογ 9βηβ Γβί:ΟΓ ερβοβ. ΤΙιβββ 
άβνΐοβε εΐιοιιΐά ηο£ ϊ>β «δβά £ογ βηγ ραΓροεο σίΛβτ £1ιβη £1ιβ 
ορβτβ£ΐοη ο£ £1»β βη>βΓ 9 βηαγ 9 θηβΓβ1ι ΐ η 9 εβ£. ΤΙιΐε άοοβ ηο£ 
ρΓβοΙαάβ £ϊιβ εαρρίγ £ο £1ιβ βΐτ ΓβοβϊνβΓ ο£ £&β επΐ6Γ9βηογ 
9 βηβΓ&£ϊη9 8β£ £γοικ £*ιβ πιοίη ογ βαχίΙϊβΓγ οοιηρΓβδδβά βίτ 
εγε£βπι £ΐΐΓοα9ΐι £1ιβ ηοηΓβί:αΓη νβίνβ £ί££β<ϊ ίη £1ιβ βιηβΓ9βηογ 
9 βηβΓ3ΐοΓ ερβοβ. 


12.5.1 ΚΙιβΓβ 8ΐββΓΐη9 βηό/ΟΓ ε1β1>ί11ζ3ΐ1οη ο£ 3 ογβ£ 1 1ε βεεβηΙΐΒΐΙγ 

άβρβηάβηΐ οη οηβ όβνίαβ βε νϋΐι 3 είη 9 ΐβ ταάάβΓ ογ ργίοη, ν/ΐιίαΐι χε 
ίίεβΐ£ άβρβηάβηΐ οη Ιΐιβ οοηΐχηαοαε 3ν3ϋ3ΐ)1111γ ο£ βΙβαΐΓχο ροκβΓ/ 

11 εΐιοαίά 1)β εβτνβά 1>γ βΐ Ιββεί Ικο χηάβρβηιίβηΐ, οίτοαΐΐε οηβ ο£ 
ν^χοΐι εΐιοαίά 1)β £βά βχΙΙαβΓ £γοιτ) Ιΐιβ βιηβΓ 9 βηογ εοαΓΟβ ο£ βίβοίτίο 
ροκβτ ογ £γοπϊ βη ιηάβρβηάβηΐ ροντβτ εοαΓΟβ Ιοοβίβά χη εαοίι β ροείϋοη 
3 ε Ιο 1)β αηβ££βο1βά 1>γ £χγ6 ογ £1οοάιη9 3££βα1ΐη9 Ι^β ιηΒχη εοατοβ ο£ 
ρονβτ. ΓβιΙ ατβ ο£ θϋΙιβΓ εαρρίγ εΐιοαίά ηοΐ αβαεβ βηγ Γίε)ε Ιο Ιΐιβ 
ογβ£1: ογ ρ388βη9βΓε άαΓΐη9 5ντι1αίι1η9 Ιο ΐΗβ ΒΐΙβΓηβΙχνβ εαρρίγ βηά 
εαοϊι ενΐ1α1ι1η9 βγΓΒΠ9 βπιβη1.8 εΐιοαίά πιββΐ 11ιβ Γβ 9 ηχΓβηοβηΐε ΐη 5.2.5. 
Τΐιβεβ οχτοαιΐε εΐιοαίά 1)θ ρτονχάβά ντίΐίι εΐιοτί αίΓοαίΙ ρτοΐβοΐιοη βηά 
βη ονβτ1θ3ά βΙβγϊπ. 
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12.5.2 

12.5.3 

12.5.4 

12.6 

12 . 6.1 


12 . 6.1 

12 . 6.1 

12 . 6.2 

12.6.3 


Ρτοίβοίΐοη β9β1ηδί βχοβεε οατΓβηί ηβγ ρτονχάβά, χη κΙιχοΗ οβεβ 1ί 
εΗοαΙά &β ίοτ ηοί Ιβεε ίΗβη ίκιοβ ί&β ίαΐΐ Ιοβά οαΓΓβηί οί ίΗβ ηοίοτ 
ογ οΐΓβαΙί 80 ρτοίβοίβά, βηά εϊιοαίά ί>β ΒΓΓβη 9 βά ίο βοοβρί ίΗβ 
βρρΓ°ρ Γ 1βΙ:6 είβΓίχη9 οαττβηί κίίΐι & ΓββεοηβΜβ ηβΓ9ΐη. ΗΙϊθγθ 
ίΙΐΓββ-ρΗβδβ δαρρίγ ίδ αδβά, βη βίβτη δΐιοαίά ίβ ρτονχάβά χη β τββάΐΐγ 
ο&δβινβά ροδχίχοη 1η ίΐιβ ΟΓβίί’ε ορβΓβίχη9 οοηρβΓίηβηί ίΗβί κΐΐΐ 
Ιηάΐοβίβ ί&ί1αΓβ οί βηγ οηβ οί ίΐιβ ρ^βεβδ. 

ΜΗθγθ δαβϊι εγείβηε βτβ ηοί βεεβηίΐβΐΐγ άβρβηάβηί οη ί&β οοηίιηαοαδ 
ΒνβχΙβΜΙΙίγ οί βίβοίτια ροκβτ 1>αί βί Ιββδί οηβ βΐίβτηβίίνβ εγδίβη, 
ηοί άβρβηάβηί οη ίΐιβ βίβοίτίο ευρρίγ Χδ χηείβΐίβά, ίΐιβη ίΐιβ 
βίβοίτίαβίΐγ ροκβτβά ογ οοηίτοΐίβά δγδίβη ηβγ ίβ ίβά &γ β βίη 9 ΐβ 
βίτοαίί ρτοίβοίβά 1η βοοοΓάβηοβ κΐίΐι 12.5.2. 

Τΐιβ Γβ9η1τβηβηί8 ο£ οΗβρίβΓΒ 5 βηά 16 ίοτ ροκβτ εαρρίγ οί ίΐιβ 
άΐΓβοίΐοηβΙ οοηίτοί εγβίβη βηά είβ&ΙΙίζβίχοη Βγείβη οί ίΐιβ βτβίί 
εϊιοαίά &β ηβί. 


0Γΐ9ΐη 


.1 Εχροεβά ηβίβΐ ρβτίε οί βίβοίτίοβΐ ηβοϊιΐηβδ ογ βςαχρηβηί κ1ιι<:1ϊ βτβ 
ηοί χηίβηάβά ίο &β Ιίνβ 1>αί κΐιΐοΐι βτβ Ιχβίϊΐβ αηάβτ ίβαΐί οοηάΐίΐοηε 
ίο &ΘΟΟΠΊΘ Ιίνβ εϊιοαίά 1>β ββτίΗβά αηίβεε ίΐιβ ηβοΐιΐηβε ογ Θ 9 ηχρηβηί 
βτβ: 

.1 βαρρίίβά βί β νο1ί&96 ηοί βχοββάίη9 55 V άΐτβοί οαΓΓβηί ογ 
55 V Γοοί ηββη εςηβΓβ 1>βίκββη οοηάαοίΟΓε; βαίο-ίΓβηδίοτηβΓε 
εϊιοαίά ηοί 1>β αδβά ίοτ ίΗβ ρατροεβ οί βο1ι1βν1η9 ίϊιχε νο1ί»9 β ί 
ΟΓ 

.2 εαρρίίβά βί β νο1ίβ9β ηοί βχοββάχη9 250 V 1>γ εβίβίγ 1εο1βίίη9 
ίτβηε ίοηηβΓε εαρρ1γχη9 οηΐγ οηβ οοηδαη1η9 άβνχοβ; ογ 

.3 οοηείΓαοίβά ίη βοοοΓάβηοβ κχίϊι ίΐιβ ρτιηοΐρΐβ οί άοηΜβ 
χηευίβίΐοη. 

.2 ΤΗβ ΑάιηΙηΙβίΓβίΙοη ηβγ τβςαΐτβ βάάΐίχοηβΐ ρτβοβαίΐοηε ίοτ ροΓίβί>1β 
βΙβοίΓίοβΙ 69η1ρηβηί ίοτ αεβ 1η σοηίίηβά ογ βχοβρίΐοηβΐΐγ άβηρ 
ερβοβδ κΐιβτβ ρβΓίιααΙβΓ Γίδίεε άαβ ίο οοηάαοίΐνχίγ ηβγ βχχεί. 

.3 Α11 βχβοίΓχοβΙ βρρβΓβίιΐδ εϊιοαίά 1>β εο οοηΒίταοίβά βηά εο ίηείβΐίβά 

β 5 ηοί ίο οβαεβ Ιη^ιΐΓγ κίιβη Ιιβηάίβά ογ ίοιχοΐιβά 1η ίίιβ ηοηηβΐ ιηβηηβΓ. 

Μβχη βηά βιηβΓ 9 βηαγ δκιίαΗίοβΓάΒ εΐιοαίά &β εο βΓΓβη 9 βά βδ ίο 9^ νβ 
βββγ βοοβεε, βδ ηβγ 1>β ηββάβά/ ίο βρρβτβίιιε βηά β 9 ηχρηβηί, κΐίΐιοαί 
άβη 9 ©Γ ίο ρβΓεοηηβΙ. ΤΙιβ εΐάββ βηά ίΐιβ τββτ βηά, κΗβτβ ηβαβεββΓγ, 
ίΐιβ ίτοηί οί δκχίοΙι&οβΓάδ εΗοηΙά 1>β δυχίβ1>1γ 9 α&Γ ^ β ^* Εχροεβά Ιίνβ 
ρβτίε 1ιβνιη9 νο. 1 ίβ 9 βδ ίο ββτίΐι βχοββάιπ9 β νο 1 ίβ 9 β ίο 1>β ερβοΐίχβά 
ίγ ίΐιβ ΑάηίηχείΓβίΐοη δΐιονιΐά ηοί 1>β ίηείβΐίβά οη ίΐιβ ίτοηί οί εαοίι 
8κ1ίο1ιΙ)θβΓάΒ. ΜΗβτβ ηβοβεεβΓγ, ηοηοοηάαοίχη9 ηβίΒ ογ 9 Γβ ^^ η 9 6 
είιοαίά ίβ ρτονίάβά βί ίίιβ ίτοηί βηά Γββτ οί ίΐιβ εκ1ίο1ι1>οβΓά. 

ΜΗβη β άΐείΓΐί>αίΐοη εγείβη, κΗβίΙιβΓ ρτΐηβτγ ογ εβοοηάβΓγ, ίοτ ροκβτ, 
Ηββί1η9 ογ 1ΐ9Ϊιί1η9^ κΙίΗ ηο οοηηβοίχοη ίο ββτίϊι 1ε αδβά, β άβνίοβ 
οβρβίΐβ οί οοηίΐηαοαβίγ ηοη1ίοτ1η9 ίϊιβ ιηδαΐβίΐοη Ιβνβΐ ίο ββτίΗ βηά 
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12.6.4 


12.6.4.1 


12.6.4.2 


12.6.4.3 


12.6.4.4 


12.6.4.5 


12.6.4.6 


12.6.5.1 


12.6.5.2 


12.6.5.3 


12 . 6.6 


12.6.7 


ο£ 9*νίη9 βη Βαά151β ογ νχεαβί 1ηά1ο35ΐοη ο£ Β5ηοπηβ11γ Ιον 
ιηεαίβϋοη νβίαβε ε5οα1ά 5β ρτονίάβά. Γογ 11ιηΐ5βά εβοοηάβτγ 
ά1ε5Γΐ5ιι5ΐοη εγε5βχηε 55β Αάπι1η1ε5Γβ5ΐοη πη 3 γ βοοβρ5 & άβνίοβ £ογ 
πιβηαβί ο5βο)είη9 ο£ 55β 1ηεαΐΒ5ΐοη Ιβνβΐ. 

£&ϋ>ΐ66 &ηά κΐΓΐηα 

Εχοβρ5 35 ρβΓΗϊΐ55βά 5γ 55β Αάιη1η1ε5Γβ5ΐοη 1η βχοβρ5ΐοη3ΐ 
οΐΓθατη8 5Βηοβε, βΐΐ ίηβ5β1 ε5β355ε βηά βγπιοιιγ οί ο&51βε ε5οιι1ά 5β 
β1βο5ΓΐθΒΐ1γ οοη5ΐηαοαε 3ηά ε5ου1ά 5β ββΓ55βά. 

Α11 β1βο5Γΐο 035166 βηά κΐΓΐη9 βχ5βΓηβ1 5ο β9η1ρπιβη5 ε5οι*1ά 5β 35 
16365 ο£ 3 1ΐ3ΐηβ-Γβ53Γά3η5 5γρβ βηά ε5οιι1ά 5β εο 1ηε53ΐ1βά βε ηο5 5ο 
Ιπιρβίτ 55β1τ 0Γ191Π31 £1βπιβ-Γβ5ΒΓά1η9 ρΓθρβΓ5χβε. Η5βτβ ηβοβεεβτγ 
£ογ ρ3Γ5ιοαΐ3Γ 3ρρ11θ35ΐοηε, 55β Αάιηίηίε5Γ35ΐοη πιβγ ρβπηΐ5 55β ιιεβ 
ο£ ερβοΐβΐ 5γρβε ο£ 035168 εαο5 3ε Γβάχο ί:Γβ9ηβηογ οβ51βε, ν5ιο5 άο 
ηο5 οοιηρίγ ντΐ55 55 θ £ογθ9ο1π9. 

0351β& βηά κ!γ 1119 δβΓνΐη9 βεεβη5ΐβ1 ογ βίΠ 6 Γ 9 ©ηογ ροκβΓ, 11955139 / 
1η5βΓη3ΐ οοιηιηαηΐοβ5ΐοηε ογ εΐ9η3ΐε ε5οιι1ά εο £βγ 36 ρΓ3θ5ίοβ51β 5 θ 
Γ θα5βά οΐββτ ο£ 0ΐ3θ5ιηβΓγ ερβοβε βηά 55 θϊγ οβε1η96 βηά ο55βτ 5x95 
ΙχΓβ τίείε 3Γ638. Η5βΓβ ρΓ3θ5ίαβ51β βΙΙ εαο5 035166 ε5οα1ά 5β ηιη χη 
ευο5 3 πίΒηηβΓ 38 5ο ρΓβοΙηάβ 55βΐΓ 5βίη9 Γβηάβτβά αηεβΓν1οβΒ51β 5γ 
5β35ΐη9 ο£ 55θ 5α1^5β3ά8 55β5 πιβγ 5β οβαεβά 5γ 3 ΙΐΓβ ίη 3η Βά}Βθβη5 
ερβοβ. 

Ν5θΓβ οβ51β6 ντ5χο5 3Γβ 1ηε5β11βά χη 53ζβΓάοαε 3Γ636 1η5τοάαοβ 55β 
γ! 8* οί ίιτβ ογ βχρίο&ίοη 1η 55β βνβη5 ο£ 3η β1βο5Γΐθ3ΐ £βα15 χη 
&ιιο5 3Γ636/ ερβοΐβΐ ρΓβοβα5ΐοηε β9β1ηε5 εαο5 Γίελε ε5ου1ά 5β 5αλβη 
5ο 55β &35ΐ&53θ5ΐοη ο£ 55β Αάιη1η1ε5Γ35ΐοη. 

0351βε βηά ν1τ1η9 ε5οα1ά 5β 1ηε5β11βά βηά εαρροΓ5β<3 ίη ειιο5 ιηΒηηβΓ 
36 5ο βνοΐά ο5βί!η9 ογ ο55θγ ά3πΐ39β· 

ΤβΓΐη1η35ΐοη6 βηά }θ1η5ε ίη βΐ 1 οοηάαο5οτε ε5οα1ά 5β εο πιβάβ βε 5ο 
Γβ5Βΐη 55β ΟΓ191Π31 β!βο5Γΐθ3ΐ, ιπβο53η1θ3ΐ/ £1βχηβ-Γ653Γάίη9 βηά, 
ντ5θΓβ ηβοβεε3Γγ, £ΐΓβ-Γβε1ε5ΐη9 ρΓορβΓ5ίβε ο£ 55β 03516. 

Εβο5 6βρ3Γ35β ο!τοαΐ5 ε5οα1ά 5β ρΓθ5βο5βά 39&1ηε5 ε5οτ5 ο1γοιι 15 βηά 
39β1ηε5 ονβτίοβά, βχοβρ5 βε ρβΓΓηΐ55βά χη 12.5, ογ ν5βτβ 55β 
Αάχη1η1ε5Γβ5ΐοη πιβγ 6χοβρ5ΐοηβ11γ ο55βΓνίεβ ρβηηΐ5. 

Τ5β Γβ5ΐη9 ογ βρρτ ορτ1 β5θ 8β55ΐη9 ο£ 55β ονβτίοβά ρΓθ5βο5ΐνβ άβνίοβ 
ίοΓ ββο5 οΐΓθαι5 ε5οα!ά 5β ρβπηΒηβη51γ χηά1οβ5βά 35 55β 1οοβ5ιοη ο£ 
55θ ρτο5βο5ΐν6 άβνίοβ. 

Η5βη 55β ρΓθ5βο5ΐνβ άβνίοβ ιε 3 £αεβ χ5 ε5οα!ά 5β ρΐΒΟβά οη 55β Ιοβά 
εΐάβ ο£ 55β ά1&οοηηβο5 6κΐ5ο5 8βΓνιη9 55β ρΓθ5βο5βά ο1γοιλ15. 

5ΐ955ίη9 £ΐ55ΐη98 β5ου!ά 5β εο 3ΓΓ3η9βά 36 5ο ρτβνβη5 5βπιρ6Γ35αΓ6 
γ 186& ν51ο5 οοαίά άβπΐ39θ 55β θ351βε βηά κΐΓΪη9/ βηά 5ο ρΓβνβη5 
6αΓΓοαηά1η9 π)35βΓΧ3ΐ £γοπι 5βοοπι1η9 βχοβεεΐνβΐγ 5ο5. 

Α11 119551Π9 βηά ροντβτ οΐΓουΐ5ε 5βΓΠΊχη35ΐη9 χη ε 5ιιη^βΓ ογ οβγ 90 
ερβοβ 65οα1ά 5β ρτονχάβά νΐ55 3 ιη«15ΐρ1β~ρο1β ενχ5ο5 οα5εΐάβ 55β 
ερβοβ £ογ ά1βοοηηβο5ΐη9 εηα5 οχΓθϋΐ5ε. 
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12.6.8.1 ΑοοιιπιιιΙβϊογ 1>3ΐ:£βΓίβε εϊιοηΐά Ιϊβ εαίΐιβ&ΐγ Ηουεβά, βηά οοΓΤίρβΓΐΓηβηΐδ 
ιιββά ρΓΧΓΠΒΓϋγ £ογ ΐΐιβίτ βαοοπιιτϊοάβΐιίοη εΐιοαίά 1>θ ρτορβτΐγ 
οοηε£πιο(:θά βηά θ££ίαίβη£1γ νβηίιίΐβΐιβά. 


12.6.8.2 ΕΙθαΐΓίοβΙ ογ ο^Ιιθι βςηίριηβηϊ: νίϊιΐαΐι ιηβγ οοηε1:ί£α*:θ β εοατοβ ο£ 
ΐ 9 ηχί:ίοη ο£ £1βπυηβ1>1β νοροατε εΐιοαίά ηοΐ: &β ρβηηχ^ίβά ίη ΐίιβδβ 
οοπφΒΓΐιπιβηΐΐβ ©χοβρί: βε ρβηηί<:ί:βά ΐη 12.6.9. 

12.6.8.3 ΑοοιυπαΐΒΐιΟΓ £> 3 ££βΓίβε εΐιοαίά ηο£ 1>β Ιοοβΐβά ίη α Γβκ βοοοπνηοάΒΐίοη. 

12.6.9 Νο θΙθο^γΙοβΙ βς[αίρΓΠβη£ εΐιοαίά 1 >θ ίηε*;β11βά ίη βηγ βρβο© ντΙιβΓβ 
£1βιηϊη&1>1θ πιίχ^ιΐΓβε &Γβ 1ίβΙ>1β £ο οοΐΐβοΐ: χηοίνκίχης^ £1ιοεθ ίη 
οοπϊρΒΓϋηβηϊΐβ 3εεχ9ηβά ρΓίηοίρβΙΙγ £ο βοοιιιπιιΙηΐΟΓ 5β^^θΓΪβε, ίη ρηίηΐ 
1 οολ:θ γ ε/ Βοβίιγίβηβ εΐοτβε ογ είπιίΐΒΓ ερβοβε, αηίβεβ £1ιβ 
ΑάιηίηίδΐΓΒΐχοη ίε εη^χείίβά εαοΐι 69 ^ίρϊηβη 1 : ίε: 


.1 βεεθηΐίβΐ £οι ορθΓβΐίοηβΙ ρατροεβε; 

.2 ο£ 3 £γρβ κΠίοΙι κϋΐ ηο£ Χ 9 ηί£θ *:1ιβ ιηίχΐυΓθ οοηοβτηβά; 

.3 βρρτορτί 31 ιθ 1:ο £ϊιθ ερβαβ οοηοθΓηβά; 3ηά 

.4 3 ρρΓορΓΐΒΐ:β 1 γ οθΓΐίίίθά £ογ εβ£θ ηε&^β ίη £1ιβ άαεΐε, νοροατε 
ογ 9 α&66 ΙχΚβΙγ 1:ο &β θηοοαηίιβΓθά- 

12.6.10 ΤΗβ £ο11οκίη9 βάάίΐχοηβΐ Γβ<ιηί Γβιηβηΐε £γοιώ .1 £ο .7 εΗοηΙά &β ιηβ*:, 
βηό Γβ 9 ηίΓβιηβηϊ:β £γοπι .8 £0 .13 εΐιοηΐό 1»β πίθΐ: βίεο ίοτ ηοη-πιβΐΒΐΙία 
ογβ£*: ι 


.1 Τΐιβ θΙθοϊγιοβΙ άίβΐΓΧ&ιιΐίοη νο1£39βε £ 1 ιγ ο 119*1011!: ΟΓΒί*: ηιβγ 

&β βίΐϊιβΓ άΐΓβοί; οιίΓΓβηί: ογ Βΐ!:βΓηΒ!:ίη 9 οηΓΓβη*: βη <3 εϊιοιιΐά ηοΐ: 
βχοβθά: 

.1.1 500 V £ογ ροντβτ, οοολίη9/ 1ιβ3!:χη9 βηά οίΙιβΓ ρβπτιβηβηΐΐγ 

οοηηθαίιβθ βςηίρπιβη!;; βηά 

. 1.2 250 V £ογ 1ΐ9^^ίη9/ ίηΐθΓηΒΐ οοιτΜΏυηίοΒ£.ίοηδ βηά 

Γβοβρίιβαΐβ οιι!:1β!:ε. 

Τίιβ ΑάιηίηίεΐΓΒΐίοη πιβγ &οαβρ£ ϊιχ 9 ^βΓ νο1ί:»9 β ίθΓ ρτοραΐείοη 
ρατροεοε. 

.2 Γογ βΙβο^ΓίοβΙ ρονβτ άίε!:Γί1>ιιΙ;ίοη, ΐκο-κίτ©, 1:*ΐΓββ-ντίΓβ ογ 

£οι 1 γ-κχγ 0 ίηευ1β£βά εγεΐβιηε είιοαίά 1 >θ απβά. ΗΗβτβ βρρίίοβίίΐθ, 
£Ηβ Γ 09 ηΐΓ 0 ΐηΘηϊ :8 ο£ 7.5.6.4 ογ 7.5.6.5 είιοαίά βίεο £>β πιθ£. 

.3 Ε££βο£.ίνθ πιβΗηε εΐιοαίά 1)β ρτονίάβά εο £ΐι&£ νο1<:39β 

ο££ £γοπι ©βοΗ βη<3 ©νβτγ οίτοαίΐ: βηά βα1>--οίΓοηίί: ηηά £γογπ &11 
βρρ3Γβ£ηε 38 πιβγ 1)β ηβοβεεβΓγ ϊ:ο ρτβνβηί: άβη9©Γ. 

.4 ΕΙβοΐΓίαβΙ βςυίριηβηΐ: εΐιοαίά 1>0 εο άβείςηβά £:1ιβ 

ροεεχ£>ί1ί£γ ο£ βοοίάβη^βΐΐγ £οηο1αίη9 Ιίνβ ρ3Γί.8/ Γθ^β£.ίη9 ογ 
πιονχη9 ρΒΓίΐδ ηε νβΐΐ βε ίιββΐβά εητίβοβε νίΠιοΙι 111 x 9 ^^ οβαβ© 

£>ιΐΓηε ογ ίηί!:ί3ΐ:β £ιγθ ίε πιχηίϊηίζθά. 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8091 


.5 ΕΙβο^ΓίοβΙ βςαιριηβπΐ: εΐιουΐά *>β βάβ^β^βΐγ δβοαΓβά. Τίιβ 

ρΓθϊ>βί>ί1ί£.γ ο£ ίί γ β ογ άβη9βΓοαε οοηεβςιοβηοβε βτίείη9 £γογπ 
άβιτιβ9 θ βίβοΐτίοβΐ β9θίρπιβηί: εΐιοαίά ί)β Γβάιιοβά £ο βη 
βοοβρίβϋΐβ. ηίηίιηυπι, 

.6 ΤΙιβ Γβ£ίη9 ογ βρρΓορτίβΐβ εβ*;ί;ίη9 ο£ £1ιβ ονβτίοβά ρτοΐβοΐιίνβ 

άβνίοβ £ογ ββοΗ οίτοιιίΐ: εΐιουΐά 5β ρβπηβηβηΐιΐγ ίηάίοβΐβά β£ £Ηβ 
Ιοοβίίοη ο£ £1 ιθ ρτοΐβοΐίοη άβνίοβ. 

.7 ΗΙιθγθ 1 Ιι ίβ ίπΊρΓβο^ίοβ&Ιβ £ο ρτονίάβ βΙβο^ΓίοβΙ ρτοΐβοίιίνθ 
άβνίοθβ £ογ οβΓ^&Ιη οββίβε εηρρίίβά £γοπι 1>βΙ:1;βΓίβδ, 
β·9· κίΐιΐιίη ί>β£.£βΓγ οοιηρβΓυϊΐβη£δ βηά ίη βπ 9 ίπβ εΐ:βΓ£.ίη9 
οίΓοαίξβ, υηρΓοΐβοΐιβά αβ&ΐβ ταηδ εΐιοαίά 1>β λβρί: βε εΐιοτί: &ε 
ροδδίϋΐβ βηά βρβοίβΐ ρτβοβυΐιίοηε εΐιοιιΐά &β £βΚβη £ο ιηίηίηηίζίβ 
Γίδ^ ο£ £βυ1ί:ε, β·9» ηεβ ο£ είη 9 ΐβ οοτβ αβ&ίβε κίΐιΐι βάάίΐιίοηβΐ 
δίββνβ ονβτ Ι&β ίηεαίβΐιίοη ο£ ββοϊι οοτβ, κίΙ:1ι είίΓοαάβά 
ίβπηίηβίδ. 

.8 Ιη οτάβΓ <:ο χηίηίιηίζβ £1ιβ τίε^ ο£ ίίτβ, δ£.πιο£αΓβ1 άβπιβ 9 β, 
βΙβοΐΓίοβΙ δΐιοοίτ βηά Γβάίο ίηΐβΓίβτβηοβ άυβ 1:ο 1ί9Ϊι<:ηίη9 
εΐτίΚβ ογ β1βο£.ΓθδΙ:β£ίο άίδοϊιβΓ9β/ βΐΐ ιηβϊιβΐ ρβτΐε ο£ Ιιίιβ 
θΓβ££ δίιοιιΐά &β ϋοηάβά £θ 9 βΙ;ΙϊβΓ / ίη δο £βτ βδ ροεείϋΐβ ίη 
οοηδίάβΓ&ίίοη ο£ φ&ΙνΆηίο αοττοδίοη ϋβίνββη άίεείιηίΙβΓ ιηβΐβίδ, 
£ο ίοηη β οοηΐίηαοιίδ βίβοΐτίοβΐ δγεΐβιη, εαίΐιββΐθ £ογ £ίιβ ββτΐΐι 
Γβΐυτη ο£ βίβοΐτίοβΐ &ηά £ο οοηηβαΐ £ϊιβ οτβίί: £ο £ίιβ 

νβ£βτ ντϊιβη κβ£βΓ-1χ>Γη. Τΐιβ &οηάίη9 ο£ ίεο1β(:βά οοπψοηβηΐΐδ 
ίηδίάβ £ϊιβ δΐπιαΐητ© ίδ ηο£ 9 βηβΓ3 ίίγ ηβοβδδβΓγ, βχοβρί: ίη 
£α©1 ίβηλδ. 

• 9 Εβοίι ρΓθδδΐΐΓθ Γθ£αβ111η9 ροίη£ βΗοαΙά ί>β ρτονίάβά νίΐΐι & ιηθβηε 
ο£ Ι>οηάίη 9 £αβ 11 ίη 9 β^ίριηβηΐ: £ο £1ιβ θΓβί£. 

10 Μβΐβΐΐίο ρίρβδ οβρβί>1β ο£ 9 θηβΓ& ^^ η 9 βΙβοΐΓοεΙιβΐίο άίδοίιβ^βε, 
άαβ £ο £ίιβ £1οντ ο£ Ιίςοίάδ βηά 9 &568 βΐιοαίά Ι^β 1χ>ηάβά βο &δ ίο 
5β θΙβο^Γίοβίΐγ εοηίίηαοιίδ £ΗΓοα 9 ϊιοαί: £ΗβίΓ 1βη9ΐϊι βηά δΐιοαίά 
1>β βάβςνιβ^βΐγ ββΓΐίιβά. 

11 ΡτίιηβΓγ οοπάνοΙιΟΓδ ρΓονίάβά £ογ 1ί9^^ηίη9 άίδθίιβΓ9β οαΓΓβηΙΐΒ 
δΗοαΙά ϊιβνβ β Ηΐίηίιηαιη οτοβδ εβοί:ίοη ο£ 50 πνη 2 ίη οορρβτ ογ 
β 9 «ίνβ 1 βη 1 : δαΓ 9 β οβΓΓγίη9 αβρβςίΐ:γ ίη βίνηηίηίιιπι. 

12 δβοοηάβΓγ οοηάαο^ΟΓδ ρτονίάβά £ογ ί:1ιβ β9θβ1ίζβ1:ίοη ο£ βιβλίο 
άίδα 1 ιβΓ 9 β 8 / 1>οηάίη9 ο£ βςηίριηβηΙ:,, β£ο., 5ηί: ηοΐ: £ογ οβΓΓγίη 9 
1ί9^^ηίη9 άίδοΙιβΓ 9 βδ δΗουΙά Ιιβνβ β ηιίηίιηυπι οτοεε δβοίιίοη ο£ 

5 ιηιτ» 2 οορρβτ ογ Θ9ηίνβ1βη£ δαΓ 9 β οιιγγθπΙ: οβΓΓγίπ9 οβρβοί£γ 
ίη βίαιηίηίιιιη· 

13 ϊΐιβ β1βο(:Γίοβ1 Γβδίε^βηοβ ί>βΙ:νββη ί>οηάβά οί)^βοί:δ βηά £ΐΐθ ί)βδίο 
δΐπιοΐαΓβ είιοαίά ηο£ βχοββά 0.05 ΟΙυηδ βχοβρί: κίιβΓβ ί£ αβη &β 
άβιηοηδ1:Γβ£βά £ΐιβ£ β ίιί9^βτ Γβείεΐβηοβ κίΐΐ ηοί: οβαεβ β 
ίιβζβτά. Τΐιβ ί>οηάίπ9 ρβ£Η δΐιοιχίά ϊιβνβ δη££ίαίβηΙ: 
0Γθδδ-8βοί:ίοηβ1 βτββ <:ο οβττγ ίιΐιβ Γπβχίπιαιη οαΓΓβηί: Ιίίεβίγ £ο 1)β 
ίιηροεβά οη ί£ νίΐΐιοηΐ; θχοβδείνθ νοΐ£β 9 β άτορ. 
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12.7.2 


12.7.3 
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ΡΑΚΤ Β - ΚΕΟυίΒΕΜΕΝΤδ ΓΟΗ ΡΑ55ΕΝΟΕΗ ΟΚΑΓΤ 


5&Ά £££ΐ 

δβρβΓβΙίοη βηά άηρΙίοβΐίοη οΓ θΙθοΙιγχοβΙ εαρρίγ εΗοαΙά Ββ ρτονίάβά 
Γογ άαρίίοβίβά οοηβαπιβΓε ο£ βεεβηΐιί&ΐ εβτνχοβε. Οατίης^ ηοπηβΐ 
ορβΓβΐίοη Πιβ εγεΐβϊηε πιβγ 1>β οοηηβοΐίθά £ο £Βθ ββπιβ ρον/βτ-Βαε, ΒυΙ: 
Γβοίΐίΐίβε Γογ ββεγ εβρβΓβΙίοη εΗοαΙά 1>β ρτονίάβά. ΕβοΒ εγείβπι 
είιοαίά Ββ βΒΙβ £ο εαρρίγ βΐΐ βςαίριηβηΓ. ηβοβεεβΓγ £ο πιβίηΐβλη £Ηβ 
οοηΓτοΙ οΓ ρτοραΐείοη, ε£ββΓίη9, βΓβΜΙίζβΐίοη, ηβνΐ93ί:ίοη, 1ί9Ηΐίη9 
βηά νβη^ίΐ βΙ:ίοη, βηά βΐΐοντ ε£βΓΓχη9 ο£ Γ,Ηβ 1 βΓ 9 βεΓ. βεεβηίίβΐ 
βίβοίτίο ιτϊοΙογ βΐ: βηγ Ιοβά. Αα£οιηβΙ;ίο Ιοβά-άβρβηάβηΙ: άίεοοηηβο^ίοη 
οΓ ηοη-βεεβηΓίβΙ οοηεαιηβΓε ιηβγ 5β βΐΐον/βά. 

ΕπΐΘΓ 9 βηογ εουτοβ οΓ βίβοΐιτιοβΐ ρον/βτ 

ΜΗβτβ Γ.Ηβ ιηβίη εοατοβ οΓ βΙβοΓτχοβΙ ρον/βτ ίε ΙοοβΙιβά ίη £ν/ο ογ ιηοτβ 
οοιηρΒΓυπβηΙΐδ νΐιίοίι βγθ ηοΐ: οοηΐΐ^ιιοαε, ββοΐι οΓ νΐιχοΐι Ιιβε ΐ£ε ον/η 
εβίΓ-οοηΓβίηβά εγείβπιε, ίηο1αάίη9 ρον/βτ άίεΐ;Γί1>αΙ:ίοη βηά οοηΐτοί 
εγεΓβπιε, οοιηρίβΐβΐγ ίηάβρβηάβηΓ οΓ ββοϊι οΟϊθγ βηά εαοΐι ΓΙιβΓ β Γίτβ 
ογ οΓΗθγ οβεαβίΐγ ίη βηγ οηβ οΓ Γ,Ηβ ερβοβε κχΐΐ ηο£ βΓΓβοί: ΓΗβ ρον/βτ 
άχεΙίΓίϋιιίίοη Γτοιη £)ιβ οϋιβτε, ογ £ο £ΐιβ εβτνίοββ Γβ^χτβά Βγ 12.7.3 
ογ 12.7. 4, ΙΗθ ΓβςαΐΓβιηβη^ε οΓ 12.3.1, 12.3.2 βηά 12.3.4 ιηβγ Ββ 
οοηείάβτβά εβΓίεΓχβά ν/ίΓΗοαΙ: βη βάάχΐίοηβΐ βιηβΓ 9 βηογ εοατοβ οΓ 
βΙβοΓΓίοβΙ ρον/βτ, ρτονίάβά ΙΗβ*:: 

.1 ΐίιβτβ ίε βί; Ιββεί: οηβ 9 θηβΓβ * : ^ η 9 εβ!:, Π)ββ(:ίη9 £1ιβ Γβ9αίΓβιηβηΙ:8 
οΓ 12.3.12 βηά ο£ εαΓΓίοίβηΓ οβρβοίΓ.γ Ιο ιηββΓ. Γϊιβ τβ^αίτβιηβηΓβ 
οΓ 12.7.3 ογ 12.7.4 ίη ββοίι ο£ βί; Ιββεΐ: Ινο ηοη-οοηΐΙ^Μοαβ 
ερβοβε; 

.2 £1ιβ βΓΓβη9βιηθηΙ:δ Γβ^ηίΓβά &Υ .1 ίη ββοΒ εηοΗ ερβοβ βΓβ 

βςαίνβίβη*: Ιο ΙΒοεβ Γβςηίτβά ϊ>γ 12.3.6,1, 12.3.7 £ο 12.3.11 
βηά 12.4 εο Γ1ιβ£ β εοατοβ ο£ βΙβοΙίΓίοβΙ ρον/βτ ίε βνβίΐβ&ΐβ βΓ. 
βΐΐ Ιιίπιβε Ιο ΐΒβ εβΓνίοβε Γβςαίτβά Βγ 12.7.3 ογ 12.7.4; βηά 

.3 ΙΒβ 9 βηβΓβ ί :οι: εβ^8 ΓβΤθΓΓβά Ι:ο ίη .1 βηά ΓΒβχτ εβΙΓ-οοηΙιβίηβά 
εγείΐθΐηε βΓβ ίηείβΐίβά εαοΐι £Ββί: οηβ οΓ ΓΗθγπ Γβπιβίηδ ορβτβΒΙβ 
βί<:βΓ άβηιβ9β ογ £1οοάίη9 ίη βηγ οηβ οοιηρΒΓΐπιβη*:. 

Γογ αβΙιβςοΓγ Α ΟΓβΓΙ;., ΓΒβ θπίθΓςβηογ εοαΓοβ οΓ ρον/βτ εΒοαΙά Ββ 
οβρβΒΙβ οΓ εαρρ1γίη9 είηιαίίιβηθοαείγ £ίιβ Γο11ον/ίη9 εβΓνίοβε: 

.1 Γογ β ρβτίοά οί 5 ίι βπΐθΓ 9 θηαγ 1χ9ΐιί:ίη9ί 

.1.1 βΐ: ΓΒβ ε 1 :ονΓβ 9 β ροείΐίοηε οΓ 1χΓβ-εβνίη9 βρρίχβηοβε; 

.1.2 βΓ βΐΐ βεοβρθ τοαΓβε εαοΐι βε βΐΐβγν/βγε, ε^βίτνβγε, βχίΐε 

Γγοπι βοοοιηιποάβ^ίοη βηά εβΓνίοβ ερβοβε, βιη1>βΓλβ!:ίοη 
ροίηΓε, βΓβ; 

.1.3 ίη υιβ ραΒΙίο ερβοβε; 

.1.4 ίη ΙΒβ ΓηβαΒίηβΓγ ερβοβε βηά πιβίη βπιβΓ 9 βπογ 9β ηβΓ ®^ η 9 

ερβοβε ίηο1αάίη9 ΙίιβίΓ οοπϊ:γο 1 ροείΐίοηβ; 

.1.5 ίη οοπ1:γο 1 εΐιβίίοηε; 
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12.7.4 


.1.6 βΣ ΣΗβ εΣονβ 9 β ροδίΣιοηδ Σοτ ίΪΓβιηβπ*δ οιιΣΣιΣε; βηά 

.1.7 βΣ Σϊιβ εΣββτΐη9 9 ββΓ ' 

.2 Σογ β ρβτίοά οΣ 5 Ιι: 

.2.1 ιηβίη ηβνΐ 9 βΣίοη 1ΐ9Ϊ*Σε, βχοβρΣ £ογ *'ηοΣ αηάβτ οοΓητηβηά" 

1 ίς^ιΣε; 

.2.2 βΙβοΣτϊοβΙ ίηΣβτηβΙ οοιταηαηΙοβΣίοη βςαίρπιβηΣ Σοτ 

βηηοαηοβπιβηΣε Σοτ ρβδδβη 9 βτδ βηά οτβνί τβ<3η1τβά άιιτ1η9 
βνβοαβΣίοη; 

.2.3 Σ1τβ άβΣβοΣΣοη 3η<5 9 βηΘΓβ1 βίβτιη δγεΣβιη βηά π\βηαβ1 Σίτβ 

βίβτπΐδ; βηά 

.2.4 τβιηοΣβ οοηΣτο! άβνιοβδ οΣ £ΐΓβ-βχΙ:ίη9νχίβ£ι1η9 εγδΣβπκδ, ιΣ 

βΙβοΣτϊοβΙ; 

.3 Σοτ β ρβΓίοά οΣ 4 1ι οΣ ίηΣβηηίΣΣβηΣ ορβτβΣίοη: 

.3.1 ΣΗβ άβγ1ΐ9**Σ δΐ9ηβ111η9 1&π*ρ5/ *Σ Σΐιβγ Ιιβνβ ηο ίηάβρβηάβηΣ 

δαρρίγ Στοπι ΣΙιβΙτ ον*η βοοαπιυΙβΣοτ Σ>βΣΣβτγ; βηά 

.3.2 Σϊιβ οτβΣΣ'ε νΗΙεΣίβ, 1Σ βΙβοΣτΙοβΙΙγ άτίνβη; 

.4 Σοτ β ρβτίοά οΣ 5 1ι: 

,4.1 οτβΣΣ τβάΐο ΣβοϊΙίΣίβδ βηά οΣΙιβτ Ιοβάδ βδ εβΣ οαΣ 

1η 14.12.2; βηά 

.4.2 βεββηΣίβΙ βΙβοΣτιαβΙΙγ ροκβτβά ιπεΣπιπιβηΣε βηά οοηΣτοΙε 

Σοτ ρτοραίειοη πιβοΐιΐηβτγ, ιΣ βΙΣβτηβΣβ εοιιτοβδ οΣ ρονβτ 
βτβ ηοΣ βνβΙΙβΜβ Σογ εηοίχ άβνίοβε; 

.5 Σογ β ρβτίοά οΣ 12 Η, Σίιβ Μ ηοΣ αηάβτ οοιηιηβηά" Ιί^Σδ; βηά 

.6 Σογ β ρβτίοά οΣ 10 ιπίηί 

.6,1 ροκβτ άτινβδ Σοτ άίτβοΣχοηβΙ οοηΣτοΙ άβνιοβδ ίηο1αάίη9 

ΣΙιοεβ Σο <ϋτβοΣ ΣΙιταεΣ Σοτκβτά βηά βδΣβτη, 

αηΐββδ Σίιβτβ 1ε β ιηβηαβί βίΣβτηβΣίνβ βοοβρΣβΜβ Σο Σΐιβ 
ΑάιηΙηίεΣτβΣίοη βδ οοπιρ1γίη9 ν*ίΣίι 5.2.3. 

Γογ οβΣβ9 ΟΓ Υ Β οτβΣΣ, Σΐιβ βΙβοΣτϊοβΙ ρον/βτ βνβϋβ&ΐβ εΐιοαίά Σβ 
εαΣΣΙοΙβηΣ Σο εηρρίγ βΐΐ Σΐιοεβ δβτνίοβδ ΣΙιβΣ βτβ βδδβηΣίβΙ Σοτ 
εβΣβΣγ ίη βη βιηβΐ^πογ/ άαβ τβ 9 βτά 1>βιη9 ρβιά Ιο ειιοΐι δβτνίοβδ βδ 
ιηβγ ϊιβνο Σο ϊ>β ορβτβΣβά εΙπιαΙΣβηβοηεΙγ. Τ£ιβ βίΏβτ 9 βηογ εοατοβ οΣ 
βΙβοΣτϊοβΙ ρονβτ εΐιοαίά 1 >θ οβρβ&ΐβ, 1ιβν1η9 Γβ 9 ^τά Σο δΣβτΣιη9 
οαττβηΣε βηά Σΐιβ ΣτβηδίΣοτγ ηβΣατβ οΣ οβτΣβΙη Ιοβάδ, οΣ δαρρ1γΐη9 
εΙιτιαΐΣβηβοαείγ βΣ ΙββδΣ ΣΗβ Σο11ονιη9 δβτνίοβδ Σοτ Σϊιβ ρβτίοάδ 
ερβοίΣίβά ϊιβτβΙηβΣΣβτ, ΣΣ Σϊιβγ άβρβηά αροη βη βΙβοΣτϊοβΙ εοατοβ Σοτ 
Σΐιβϊτ ορβτβΣίοη. 

.1 Σοτ β ρβτίοά οΣ 12 Η, βπιβτ 9 βηογ 1Ϊ9ΐ*Σϊη9: 

.1.1 βΣ ΣΙιβ εΣονβ9θ ροεΐΣΐοηδ οΣ 11Σβ-εβνϊη9 βρρίίβηοβδ; 
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®11 βδοβρβ ιτοαΐβδ, ευοϊι ββ βΐΐβγ κβγδ, εΐΒίΓΝβγε, 
βχίΐε £γογπ ΒαοοιηηιοίίΒΐιΙοη βηά εβιτνίοβ ερβοβε, 6ΐη1>βΓ&Β£.χοη 
ροιηΐΐδ, β£ο:; 

1η £Ηβ ρη38βη9βΓ οοηιρ&Γί^ηβη^β; 

ιη £1ιβ ιπβσΗΙηβΓγ ερβοβε ηηθ πΐΒχη βπΐθΓ 9 βπαγ 9 βηβΓ ®^ 1 η 9 
ερβοβε 1ηο1ιη31η9 ΙΗθχγ οοηΐιτοί ροείΐΐοηε; 

1η οοη^τοί δ£Βΐ;1οηδ; 

3ί: £Ηβ δ£οντη 9 β ροειΐιοηδ £ογ ίΐΓβπιβη*Β οαΐίΐΐε; βηά 
β£ ίιίΐθ 8ΐ:θΘΓΐη9 9 ΘΒΓ · · 

• 2 £ογ β ρβτίοά ο£ 12 Ηϊ 

· 2 *1 ηβνΐ9β^1οη 1χ9*ι£8 βηά οΐΙιβΓ 1ΐ9Η£ε Γβςαχτβά ϊ>γ £&β 

Ιη£βΓηβ£ΐοηβ1 Κθ9«ΐ3*:χοη5 £ογ ΡΓβνβηί:1η9 (Ζοΐΐΐβίοηε 
δββ 1η ίοΓοβ; 

•2.2 βίβα^τχαβί χη^βΓηβΙ οοιηπιαηίαη^ΐοη βςι^ίρ™ 611 ^ £ογ 

βηηουηοβίηβηΐδ £ογ ρ385θη9βΓ8 βηά οτθντ Γβςι*ιτβά άιΐΓΐη 9 
βνβαιΐΒΐιΙοη; 

•2.3 Πτβ άβ^βοΐΐοη βηά 9 θηβΓΒ 1 βίβπη εγείΐθπι Βηά πιβηιιβΐ £1τβ 

βΐ&ηηδ; βηά 


. 1.2 

.1.3 

.1.4 

.1.5 

. 1.6 

.1.7 


.2.4 


Γβϊηοΐβ οοηΐτοί άβνίοθδ ο£ £χΓ6-βχ*:χη9ΐ*χβίι1η9 δγΒΐβίηε, 
1£ θ1θο£γχοβ1; 


• 3 ίοΓ & ρβτχοά οί 4 Κ οη Ιηΐθπηχίιξβηΐ. ορθΓβΐΙοη* 

’’ | 

• 3*1 ά&γϋςΐιΐ: δΐ9η3ΐ1χη9 Ιβιηρε, 1£ £Ηβγ ίιβνβ ηο 

ΙηάβρβηάβηΙ: ειιρρίγ £γογπ £1ιθχγ οντη βοαυπιιιΙβΐΟΓ 1>β££βΓγ; 
βηά 

• 3.2 £1ιβ θΓΒ££'ε νάιΐβΐιΐβ, χ£ θΙβαίΐΓχσβΙΙγ άτίνβη; 

.4 £ογ & ρβΓίοά ο£ 12 Υι: 


•4.1 ηΒνχ9»1>χοη3ΐ β9α1ριηβηΙ: 38 Γθς[αΐΓβά 5γ ο&βρΐβΓ 13. 

ΝΗθγθ εαοίι ρτονίειοη χδ αηΓβΒδοηΒ&Ιβ ογ ΙπιρΓΒαΙιΙαΒβΙθ, 
ΙΗβ Αάιη1η1δΙ:Γβ£ΐοη ιτιβγ νβίνβ £ϊιχε Γθ9νι1 Γβιηθηί: £ογ ογβ££ 
ο£ Ιβδδ ΐΐιβη 5,000 *:οηδ 9 Γ ° 55 £οηηβ 9 β; 

•4.2 θδδβη^ιΐβΐ βΙθοΙίΓίοβΙΙγ ρονβτβά Ιηδΐπυηβηΐε βηά οοηΐΓοΙε 

£ογ ρτοραΐδίοη ΓηΒοΙιΙηβΓγ, χ£ βΐ£βΓηΒ£θ δουτοβε ο£ ρονβτ 
ηο£ βνΒχΐΒ&Ιβ £ογ δαοΐι άβνιαβδ; 


• 4.3 οηβ ο£ ΙΗθ £Αγθ ρυχηρε Γθ 9 «ΪΓβά βγ 7.7.8.1; 

• 4.4 £1ιβ ερΓΐη)ί1βΓ ραπιρ Βηά άτβησΙιβΓ ρατηρ, 1£ £ΐ£1:βά; 

•4.5 £ίΐθ θΓηβΓ 9 βηογ £>ΐΐ 9 β ραπιρ βηά &11 £Ϊιθ Θ9«1ρηιβη£. βδδβη£ΐβ1 

£ογ £Ηβ ορβΓ&<:1οη ο£ βΙθοίΐΓίαβΙΙγ ροντβΓβά Γβπϊοίιβ 
σοηΐτοΐίβά 1 > 1 ΐ 9 β νβίνβε βε τβςνιΐΓβά 1>γ οίιβρ£βΓ 10; βη<3 
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12.7.5 


12.7. 


12.7. 


.4.6 αΓβίΐ; τβάίο ίαΰίΐϊΐιϊβί βηά οΕΗβτ Ιοβάε βε 6β(; οαΕ 

ίη 14.12*2; 

.5 £ογ β ρβτχοά ο£ 30 πιχη, βηγ κβΕβτΕ^ΗΕ <3 οογβ, Γβ^ϋΐτβά Ηγ 

οΙιβρΕβτ 2 Εο Ηβ ρονβ γ ορβτβΕβά, Εθ 9 βΕΗβΓ νιΕί» Είχβΐτ ιηάϊοβΕΟΓε 
Βηά ΜΒΓηϊη9 8Ϊ9ηβ1ε; 

.6 £ογ β ρβτίοά ο£ 10 πιΐη, ροκβτ άτχνββ £ογ άΐΓβοΕιοηβΙ οοηΕτοΙ 
άβνίΰβε 1ηο1αάΐη9 ίΐιοεβ Γβ^ϊτεά Εο ιΙΐΓβοΙ: ΕΗπιεΕ ίοτνβΓά βηά 
βεΕβ τη, υηίβεε Ιΐιβχβ ΐβ θ ηιβηυβί ίΙΙβΓΠίΙινβ βοοβρίβύΐθ Εο Εϊιβ 
ΑάιηΙηΙεΕΓβΕίοη βε οοπ»ρ1γΐη9 *ΊΕΗ 5.2.3. 

ΤτβηεΐΕίοηβΙ εοατοβ ο£ βιηβ^βηογ βΙβοΕΓίοβΙ ρον/βτ 

ΤΗβ ΕτβηεΐΕΐοηβΙ Βοατοβ ο£ βΐί>βΓ9βηεγ βΙβοΕΓίοβΙ ροντβτ Γβςυίτβά Ηγ 
ρ&ΓΒ9 Γβ Ρ^ 12.3.6.1.3 η»βγ οοηειεΕ ο£ βη βοοοιηαΙβΕοΓ ΗβΕΕβτγ εαιΕβΗΙγ 
ΙοοβΕβά £ογ ηεβ ίη βη βιηβ^βηογ «ΠΐοΗ εΐιοιιΐά ορβτβΕβ ντϊΕΗοαΕ 

ΓβοίιβΓ9ίιΐ9 νΐιΐΐβ η»β1ηΕβίηίη9 νοΐΕβ9 β ΙιβΙϊβχγ £ 1 ιγοιι 91 ιοιιϊ 

£ΐιβ ά1εο1ιβΓ96 ρβτίοά νΐίΐιϊη 12% βΐχονβ ογ &β1ον ιΕε ηοριίηβΐ νοΐΕβ 9 β 
βηά 5β ο£ εη££1ο1βηΕ οβρβοίΐγ βηά εο βΓΓβη 9 βά βε Εο εαρρίγ 
βυΕοιηβΕίοβΙ 1 γ 1η Είχβ βνβηΕ ο£ £βϋ«Γβ ο£ βΐΕΐχβΓ ϋιβ ιηβίη ογ 
βηβΓ^βηεγ εοιίΓΟβ ο£ βΙβοΕΓίοβΙ ρονίβτ βΕ ΙββεΕ Εϊιβ £ο11ονϊίη9 
εβτνίοβε, 1£ Ιΐιβγ άβρβηά ιιροη βη βίβοίτΐοβΐ εοιιτοβ £ογ Είχβΐτ 
ορβτβΕίοη: 

.1 £ογ β ρβτίοά ο£ 30 ιηίη, ΕΗβ Ιοβά ερβο1£ίβά 1η 12.7.3.1, .2 βηά 
.3, ογ ίη 12.7.4.1, .2 βηά .3; βηά 

.2 νΐΕΗ τβερβοΕ Εο Είχβ νβΕβτΕ^ΗΕ άοοτε: 

.2.1 ρονβτ Εο ορβτβΕβ Εϊιβ νβΕβτΕ^ΗΕ άοοτε, ΗηΕ ηοΕ 

ηβοβεεβΓίΙγ εΙπιαΙΕβηβοιιεΙγ, «ηίβεε βη ΐηάβρβηάβηΕ 
Εβπ*ροτβτγ βοαΓΟβ ο£ εΕοΓβά βηβΓ9Υ ΐε ρτονιάβά. ΤΗβ 
ροΜβΓ εοχχτοβ εΐιουΐά Ηβνβ 5«££1ο1βηΕ οβρβοίΕγ Εο ορβτβΕβ 
ββοΐι άοοΓ βΕ ΙβββΕ ΕΗτββ Εΐιηβε, ΐ.β. οΐοββά - ορβη 
- οΐοββά, Β9β1ηεΕ βη βάνβτεβ ΙίεΕ ο£ 15°; βηά 

.2.2 ρο«βτ Εο Εϊιβ οοηΕτοΙ, ΙηάιοβΕίοη βηά βίβτπ» οϊτοαίΕε £ογ 

£1ιθ νβΕβτΕ^ΗΕ άοοΓΒ £ογ 1χβ1£ βη Ηοητ · 

Τΐιβ ΓβςηΐΓβιηβηΕε ο£ 12.7.5 ιηβγ 1>β οοηείάβτβά εβΕϊε£ΐβά νιΊ^ΙιοαΕ Είχβ 
ΙηεΕβΙΙβΕίοη ο£ β ΕΓβηεΐΕΐοηβΙ εοατοβ ο£ βπ»βτ 9 βηογ βΙβοΕτΐοβΙ ρονίβΓ 
1£ ββοΗ ο£ Εϊιβ εβτνίοβε Γβ9«1τβά Ηγ ΕΙιβΕ ρβτβ 9 ΓβρΗ ΪηάβρβηάβηΕ 

ειιρρίίβε, £ογ Είχβ ρβτίοά ερβοχΕιβά, £γοπι βοοηπηιΙβΕοτ ΗβΕΕβτίβε 
εαιΕβΕΙγ ΙοοβΕβά £ογ αεβ 1η βη βιηβτ 9 βηογ. ΤΗβ εαρρίγ ο£ βπ>βτ 9 βηογ 
ροκβΓ Εο ΕΗβ ΙηεΕτυιηβηΕε βηά οοηΕτοΙε ο£ Εϊιβ ρτορηίεΐοη βηά 
άΐΓβοΕίοη εγεΕβιηε εΐιοαίά 1>β αηιηΕβττηρΕίΙχΙβ. 

Ιη οβΕβ9θτγ Α οτβ£Ε Ηβνίη9 ΙΐπιίΕβά ριι^ΐΐο ερβοβε, βιηβτ 9 βηογ 
1Ϊ9ΐιΕϊη9 £ΐΕΕΐη 98 ο£ Εϊιβ Εγρβ άβεοτΑΗβά ίη 12.7.9.1 βε ικββΕχη9 
ΕΗβ ΓβςηΐΓβπίθηΕε ο£ 12.7.3.1 βηά 12.7.5.1 «ηβγ Ηβ βοοβρΕβά, ρτονιάβά 
ΕΙιβΕ βη βάβςηβΕβ εΕβηάβτά ο£ εβ£βΕγ χε βΕΕβιηβά. 
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8 Ρτονχείοη εΐιοαίά 1)θ πιβάβ £οτ £1 ιθ ρβτιοάχο £.βε1:1η9 ο£ £1ιβ οοιηρίβΐθ 
θπίθΓ^βηογ εγείβπΐ ιηο1ιιόίη9 Ιϊιβ βπΐθΓ 9 βηογ οοηειυηβΓδ τβ 9 ηχτβά 1>γ 
12.7.3 ογ 12.7.4 βηά 12.7.5, βηά βΐιοιιΐά Ιηαΐυάβ £1 ιθ £ββ£χη9 ο£ 
βαΙοπίΒ^Ια εΙ:3Γί:1η9 6ΤΓβη9βίηβηΙ;ε. 

9 Ιη βάάΐΐΐοη Ιο £Ηβ βηθ^βηογ 1χ9ΐι1:χη9 τβ9η1τβά ϊ>γ 12.7.3.1, 

12.7.4.1 &ηά 12.7.5.1 οη βνβτγ ατβ££ νΐ£ΐι ερβοΐβΐ οβΙ;β 9 θτγ ερβοβε: 

.1 βΐΐ ρβδδβη 9 βΓ ρα&ΙΙο ερβοβε βηά βΐΐβγνβγε εΐιοαίά 1)β ρτονίάβά 
ντίΐιΐι ειιρρΙβΓηβηΐβτγ βίβοίτίο 1Ϊ9^*:1η9 ΐΐιβΐ: οβη ορβτβΐβ £οτ 
β£ Ιββεί 3 Η νϊιβη βΐΐ οΐΐιβτ εοιιτοβε ο£ βίΘοΐτΙο ρονβτ 
Ηβνβ £Βΐ1βά βηά αηάβτ βηγ οοηάχΐΐοη ο£ Ιιββΐ. Τϊιβ χΐΐυιηΐηβΐΐοη 
ρτονίάβά εΐιοιιΐά Ιχβ εαοΗ Ιΐιβΐ £1ιβ βρρτοβοΐι 1;ο ΙΗβ νηβ&ηβ ο£ 
βεοβρβ οβη 1>β τββάϋγ εββη. Τΐχβ εουτοβ ο£ ρονβτ £ογ Ιΐιβ 
βαρρΙβιΏβηΙιβΓγ 1ΐ9Ηΐιη9 εΐιοαίά οοηεΐεΐ: ο£ βοοιιπιιιΐβΐιοτ 1>β1:£.6τΐ6ε 
Ιοοβίβά ντχ<:1ιιη £1 χθ 1ΐ9ΗΙ:ιη9 αηίΐε £1ι&£ βτβ οοηίιΐηαοαείγ 
ο 1 ιβΓ 9 βά, νάιβτβ ρτ3θΙ;χαΒΐ>1θ, £τοιη Ιΐιβ βιηθτ 9 βηαγ εκχΐιοΐιΐίοβτά. 
Αΐΐβτηβΐΐνβΐγ, βηγ ο£1ιθτ Γηββηε ο£ 119 ^ 1109 ^ νΐιΐοΐι ίε β£ Ιββεί 
βε θ££βο£ΐνβ, ιηβγ 1>β βοοβρίιβά 1>γ £ΐιβ Αάιηΐηΐβ £τ βΐίλοη. 

Τϊιβ ειιρρΙβιηβη^ΒΓγ 1ί9ΐι^ιη9 εΐιουΐά &β ευοίι £Ηβ<: βηγ £β!1ιιτθ ο£ 
Ιΐιβ Ιβπψ ντίΐΐ 1>β Ιπυηβάΐβίβΐγ ΒρρβΓβηΙ. Αηγ βοοαπηιΐΒΐ:οτ 
ΙίΒΙΙβτγ ρτονίάβά εΗοιιΙά &β τβρίβοβά β£ ΐηΙβΓνβΙε 1ιβν1η9 τβ9βτά 
£.ο Ιΐιβ ερβοχ£1βά εβτνίοβ 1ί£β χη Ιιΐιβ βιηΐιίβηΐ: οοηάιΐιΐοη ΐΐιβί: ΐ£ 
1ε εα^^βοΐ: !;ο 1η δβΓνχοβ; βηά 

.2 & ροΓΐβ&Ιβ Γβο1ΐΒΓ9ββ1)1β ϋ&ίίβτγ ορβτ&ίβά Ιβπιρ εΐιουΐά 1>β 

ρτονίάβά 1η βνβτγ οτβκ ερβοβ βΐΐβγκβγ, τβοτββΐΐοηβΐ ερ&οβ 
βηά βνβτγ νοΓ)τχη9 ερβοβ νΐιΐοΐι χε ηοτπίΒΐΙγ οοοαρίβά ιιηΐββε 
ευρρΙβιηβηΐβΓγ βιηθΤ 9 βηογ 1ΐ9ΐι1:1η9, τβφΛίτβά &γ .1, ίβ ν 
ρτονίάβά. 

10 ϋΐ βϊγ 11)ΐιί:1οη εγείιβιηε εΚοαΙά 1>θ εο ΒΓΓβη 9 βά ΙΙιβΙ; £1γθ 1η βηγ ιηβΐη 
νθΓΐΙοβΙ «οηβ ντίΐΐ ηοΐ: 1ηΙ:βΓ£ΘΓθ νι(:ϊι εβτνίοβε βεεβηΐΐβΐ £ογ ββ£βΙ:γ 
1η Βηγ ο£1ιθγ εαοΐι ζοηβ. Τΐιΐε Γβ9 α ^ ΓβΓηβη1: *111 1>β πιβΐ χ£ πιβχη βηά 
βίηβΓ9βηαγ £ββάβΓ8 ρΒεεΐη9 ϊ:ΗΓου9ΐι βηγ εααίι ζοηβ βτβ εβρβΓΒ<:βά &οϊ:Ιι 
νθΓΐΙοβΙΙγ βηά Ηοι 1ζοη1:β11γ βε κχάβΐγ βε ίε ρΓΒο^1οΒΐ)1β. 

ΡΑΗΤ € - ΚΕΟαίΕΕΜΕΝΤδ ΕΟΚ ΟΑΚΟΟ ΟΗΑΓΤ 

ΟβηβΓΒΐ 

1 δβρβΓΒΐχοη βηά άυρίιοβίιΐοη ο£ βΙβο^ΓίΟΒΐ ειιρρίγ εΗοαΙά 1>β ρτονίάβά 
Γοτ άυρϋοΒίβά οοηεαιηβΓε ο£ βδεβηΓ:ΐΒΐ εθτνίοθε. 0ιιτ1η9 ηοτιηβΐ 
ορβΓ&ΐχοη £.11686 οοηειιιηβτε πιβγ 1)6 οοηηβο^βά ί:ο 1:1ιβ εβηιβ ρονβτ-Ί)υε 
άίτ6θ£1γ ογ νίβ ά1ε£τ11)ΐι£.1οη 1>θΒτάε οτ 9 ΓΟα Ρ δ^βτ^βΓε, 1?α£. εΐιοηΐά 1>β 
εβρβΓΒΐιβά 1>γ τβίηονβ0ΐ)1β ΙΙηλε οτ ο£:1ιθγ βρρτονβά νηβ&ηε. Εβοίι 
ροντβτ-ΙίΐΐΒ εΐιοαίά 1>β βΐχΐβ εαρρίγ β 11 69η1ρΓηβηΙ: ηβοβεεΒΓγ £ο 
ηβΐηΐιβίη Ιΐΐθ οοη£το1 ο£ ρτοραίειοη, ε*:66Γΐη9* ε^Β^ΙΙΙζβ^χοη, 
η&νΐ9βί:1οη, 1ΐ9ΐι^1η9 βηά νβη£χΐΒΐ:1οη, βηά βΐΐοκ ε£.ΒΓΐ:1η9 ο£ ΙΗβ 
ΐΒΤ9βε1: βεεβηίιΐΒΐ βίβοίτίο ιποΙιογ β£ βηγ Ιο&ά. Ηονβνβτ, 1ιβν1η9 
τβ 9 &Γά 1:ο 12.1.2, ρΒτΙΙβΙ τβάαο£χοη ΐη £:1 ιθ οβρβίιΐΐϋγ £τοιη ηοππβΐ 
ορβΓβΙιοη πΐΒγ 1)θ βοοβρίθά. Νοη-άυρίΐοβίίθά οοηειυηβΓδ ο£ βεδβηΐΐβΐ 
εβτνίοβε οοηηβοΐιβά £ο Ιΐιβ βιηβΓ9βηογ εκχ1:ο1ι1)θβΓά άιτβοΐΐγ οτ νίβ 
άΙείΓχΙιιιΙιΙοη Ιιοβτάε πιβγ 1>β βοοβρίβά. Αα1οπι&1:1α Ιοβά-άβρβηάβηΐ: 
ά1εοοηηβο1.1οη ο£ ηοη~θδδ6η£:1&1 οοηειπηβΓε πιβγ 1>β βΐΐοντβά. 
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12.8.2 ΕπιβΓ 9 βηογ βοατοβ ο£ βίβοΐτίοβΐ ροντβτ 

12.8.2.1 ΗΙιβτβ £ίιβ ιηβΐη εοητοβ ο£ θΙθοΙιγχοβΙ ροκβτ 1ε Ιοοβΐβά 1η £νο ογ ιηοΓβ 
οοιπρΒΓΐιηβηΙιβ νάιίοίι βγθ ηοΐ: αοηΐχ^ηοηε, ββοΗ ο£ κΐιΐοΐι Ιιβε χΐβ ονη 
εβ1£-οοηΙ:η1ηβά εγβΐβπϊε, 1ηο1υά1η9 ροντβτ άΐε^τΙ&α^ΐοη βηά οοηΙίΓοΙ 
εγβΐιβιηε, οοιηρίβΐβΐγ ΙηάβρβηάβηΙ: ο£ ββοΐι οΐϊιβτ βηά εαοΐι £1ιβ£. & £1τβ 
ογ οΐΗβτ οββιιβίΐγ 1η βηγ οηβ ο£ ί:ϊι« ερβοβε κΐΐΐ ηο£ β££βο£. £1ι© ρονβτ 
άΐεΐτΐ&υΐΐοη £τοιη £1 ιθ οΐΗβτε, ογ £ο £ίιβ εβΓνχοβε Γβ^ιτβά &γ 
12.8.2.2, £1ιβ Γβ<3\ι1 ΓβηηβηΧ.ε ο£ 12.3.1, 12.3.2 Βηά 12.3.4 ιηβγ 1>β 
οοηείάβτβά ββΙ:1β£1βά νΙΉιουΙ: βη βάάχΐίοηηΐ βίηβΓ 9 βηογ εοατοβ ο£ 
βίβοΐτίοβΐ ρονβ γ , ρτονίάβά ΐ&βΐ:: 

.1 ΙΗθγθ 1ε β£ Ιββεΐ οηβ 9® ηβΓΒί: ί η 9 εβΐ:, πΐθβί:1η9 £&β Γβ^ηΐτβιηβηίε 
ο£ 12*3.12 βηά ββοΐι ο£ ειι££1ο1βη£ οβρβοΐΐγ £ο ιηββ*: £Ηβ 
Γβ<}η1 Γβιτιβη^ε ο£ 12.8.2.2, 1η ββοΐι ο£ β£ Ιββεί: £*το 
ηοη-αοηΙ:ΐ 9 ηοιΐ 8 ερβοβε; 

.2 £Ηβ ΒΓΓΒΐΐ 9 βπιβηΙ:ε Γβ 9 η 1 τβά 5)γ .1 ίη ββοΐι εαοΐι ερβοβ ΒΓβ 

βςηΐνβίβηί: £ο £Ηοεβ Γβςιιίτβά I>γ 12.3.6.1, 12.3.7 £ο 12.3.11 
βηά 12.4 εο £1 ιβ£ β εοιιτοβ ο£ βίβοΐτιοβΐ ροκβτ 1ε βνβΐ1β1>1β β£ 
βΙΙ ϋπιβε £ο £1ιβ εβτνίοβε Γβ^ηΐτβά &γ 12.8.2; βηά 

.3 £1ιβ 9 βηβΓβί:ΟΓ εβ£ε ΓβίβΓΓβά Ι:ο ίη .1 βηά ΐίιβίτ εβ1£-οοηί:β1ηβά 
εγεΐβιηε βτβ Ιηεΐβΐίβά 1η βοοοτάβηοβ ’νΐΐΐι 12.3.2. 

12.8.2.2 Τΐιβ βίβοΐτίοβΐ ρονβτ βνβϋβ&ΐβ εΐιοιιΐά 1>β εα££1ο1βηΙ: £ο εαρρίγ βΙΙ 
ίΐιοεβ εβτνίοββ £&β£ ΒΓβ βεεβηΐΐβΐ £ογ εβ£β*:γ 1η βη βιηβΓ9βηογ, άυβ 
Γβ 9 »τά 1>β1η9 ρβΐά £ο ειιοΗ εβτνίοββ &ε πιβγ Ιιβνβ £ο 1>β ορβτβΐβά 

εΙηηιιΙΐβηθΟΜεΙγ. Τΐιβ βιηβΓ 9 βηογ εοατοβ ο£ βΙβοΐΓίοβΙ ρονβτ εΗοηΙά 1>β 
οβρβϋΐβ, 1ιβν1η9 Γβ 9 »τά ϊ:ο ε£βΓ*;1η9 οαΓΓβηΐε βηά £Ιιβ ΐΓβηεΙίιοΓγ 
ηβίατβ ο£ οβτΐβΐη Ιοβάε, ο£ εαρρ1γιη9 ειπιαΙΙίΒηβοαεΙγ β£. Ιββεό £ίιβ 
£ο11οη1π9 εβΓνΙοβε £ογ £Ηβ ρβτίοάε ερβοχ£1βά ΗβΓ©1ηβ£1:βΓ, 1£ £Ηβγ 
άβρβηά «ροη βη βίβαΐτίαβί εοαταβ £ογ ί:ΙιβχΓ ορβτβ^ΐοη: 

.1 £ογ β ρβτίοά ο£ 12 ϊ \, βιηβΓ 9 βπογ 1χ9ΐ»^1η9: 

.1.1 βϊ: £.1ιβ εί:οΗβ 9 β ροεί^χοηε ο£ 11£β-εβν1η9 βρρίχβηαβε; 

.1.2 βΐ: βΙΙ βεοβρβ Γουΐιβε εαοΐι βε βΐΐβγντβγε, ε^βίΓνβγε, βχ1(:ε 

£γογπ βοοοπιηιοάΒ^Ιοη Βηά εβΓνίοβ ερβοβε, βπ\1)ΒΓ)εβ1:1οη 
ροχηίιε, β^ο. ; 

.1.3 1η £Ηβ ριι^ΙΙσ ερβοβε, χ£ βηγ; 

.1.4 1η ΐΐιβ πϊβοΗΙηβΓγ ερβοβε βηά π^βΐη θΓηβΓ 9 βηογ 9 βηβΓΛ ^^ η 9 

ερ&οβε ιηο1αάχη9 ^Ηβιτ οοηΐτοί ροει^χοηε; 

.1.5 1η οοπ^γοΙ ε^β^χοηε; 

.1.6 βΐ: Ιιΐιβ εί:οκβ9β ροεΐΐιΐοηε £ογ ίΙτβπίΒη'ε οαίιίΐ^ε; βηά 

.1.7 β£ ί:Ιιβ εί:ββΓΐη9 9 β&Γ ' 

.2 £ογ β ρβτίοά ο£ 12 Η: 

.2.1 £&β ηβνΐ 9 βί: 1 οη 1 ΐ 9 ^£ε βηά ο1:Ηθγ 119^^5 Γβ 9 ^ 1 ^βά 1>γ ίιΐιβ 

Ιηί:βΓηβΙ:1οηβ1 Κβ9η1βΙ:1οη5 £ογ Ρτβνβηί:1η9 Οοΐΐίεΐοηε βΐ: 
5ββ 1η £οτοβ; 
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.2.2 βίβαΐτίοβΐ ιηΐβτηβΐ οοπιπιαηΐοβίΐοη βς[ΐιιριηβη<: £οτ 

βηηουηοβπιβηΐε άιιτίη9 θν3ουβί:ίοη; 

.2,3 £ιτβ άβ£βο£ΐοη βηά 9 βη€Γ3 ^ βίβτιη εγδΐβπι βηά Μβηαβί £ΐτβ 

βίβτνηε; βηά 

.2.4 τβπιοΐβ οοηΐτοί άβνίοβδ ο£ £ΐτ6-βχ£ΐη9η1δ1ι1η9 βγβΐβίηβ, χ£ 

βΙβσ^ΓίοΒΐ; 

.3 £οτ β ρβτίοά ο£ 4 Η ο£ 1η£βπη:ί£.£βη£. ορβτβί:ίοη: 

.3,1 ΖΥιβ άβγ1Ϊ9^^ 5ί9ηΒΐ1ΐη9 Ιβπιρβ, χ£ £1ιβγ Ιιβνβ ηο 

Ιηάβρβηάβηί: δαρρίγ £τοπι ΙιΙιβιτ ονη βοαυπιαίβίοτ £>β££βτγ; 
βηά 

.3.2 ΙΗβ οτβΐΐ'ε νίιιείιΐβ, χ£ βίβοΐτίοβίΐγ άτίνβη; 

.4 £οτ β ρβτίοά ο£ 12 Η: 

\ 

1!ιθ ηβν^βΐιοηβΐ βςηϊρπιβη*: βδ τβ 9 ηιτβά Ζ>γ ο!ιβρ£βτ 13. 
Νίιβτβ εαοίχ ρτονχείοη ίε υητββεοηβΐχΐβ ογ 1ιηρτβ<:(:1αβΙ)ΐ6, 
£1 ιθ ΑάπιιηχΒίτΒΐίοη ΓΠΒγ νβχνβ £1ιίδ τβς^ΓβϊηβηΙ: £οτ οτβ££. 
ο£ Ιβδβ £1ιβη 5,000 Ιοηδ 9 ΓΟΒδ ΖοηχίΆ^β; 

βεεβηΐχβΐ βίβοίτίοβίΐγ ρονβτβά χηδίηιπίθηΐε βηά οοηΐτοίε 
£οτ ρτοραΐεΐοη ΓηβοΜηβτγ, 1£ β1£βτηβί:β εοατοβε ο£ ρονβτ 
βγθ ηοΐ βνβϋβϊ>1β £οτ ειχοΐι άβνίοβε; 

οηβ ο Ζ £1x6 £ΐτβ ρυιπρε τβ 9 ηιτθά £>γ 7.7.8.1; 

£Ηβ βρτίη^ΐβτ ρυιηρ βηά άτβηαίιβτ ραιηρ, ί£ £ΐ£ΐ:βά; 

βπιβΓ 9 θπαγ 1»ίΐ9β ρηιηρ βηά βΐΐ £ϊιβ β^ΐριηβηΐ. βεεβηίίβΐ 
£οτ £Ηβ ορβτβϋοη ο£ βΙβοΙιτΙοβΙΙγ ρονβτβά τβπιοΐβ 
οοηΐτοΐίβά 1>ίΐ9β νβίνβδ βδ γ Β^χιίτΒά 1>γ οΐιβρΐβτ 10; βηά 

ογβ££ Γβάίο £βα11ΐ£.1βδ βηά ο£1ιβτ Ιοβάδ βε εβί: οα<: 
ίη 14.12.2; 

.5 £οτ β ρβτίοά ο£ 10 Γηιη, ρονβτ άτχνβδ £ογ άΐτβο^χοηβΐ οοη£το1 
άβνίοβε 1ηο1ιιάΐη9 ΙΗοεβ τβς^ίτεά £ο άΐτβοΐ ΙϊιταεΙ: ίοτνβτά βηά 
βδίβτη, ιιηίβεε £1ιβτβ χε β ιηβηηβΐ β11:βτη3£ινθ βοοβρ£βϊ>1β £ο £ΐιβ 
Αάτηιηιείτβΐίοη βε οοπιρ1γχη9 νί£1χ 5.2.3. 

12.8.2.3 Ρτονίεΐοη εΗοιιΙά 1>β πιβάβ £ογ Ιϊιβ ρβτχοάΐο £βε£ιη9 ο £ £Ηβ οοπιρίβΐβ 
βιηβ^^ηογ εγδΐβιη ίηο1αάχη9 ΐΗβ βπιβτ9βηογ οοηδατηβτβ Γβς^ίτβά &7 
12.8.2.2 βηά δίιοαίά ιηοΐιιάβ Ιίιβ £βε£ιη9 ο£ βιιΙιοπίΒΐιΙο δ£βτ£:ιη9 
&ΓΓΒη9βΓηβη£8 . 

12.8.2.4 ΗΗβτβ £ίιβ θΓΊβΓ 9 βηογ εοατοβ ο£ βίβοίτχοβΐ ρονβτ ίε β 9 βηβΓθί:ΟΓ ' Β 

ΐΓβηεχΙίσηβΙ εοηταβ ο£ βπιβΓ9θη€γ β1βα<:ΓΪοβ1 ρονβτ ε&ουΐά 5β ρτονίάβά 
βοοοτά1η9 Ιο 12.8.3, αηίβδε £Ηβ βα£οιηβί:1ο β£βτ(:ίη9 βγε^βπι βηά £Ηβ 
οΗβτβοΙβτίβΐΐοε ο£ Ιίιβ ρτίηιβ ιηονβτ βτβ εαοϊι βδ 1:ο ρβηηχΐ: £Ηβ 
βπιβΓ 9 βηογ 9 βηθΓβ ^ ΟΓ ο &ΓΓ Υ £α11 τβίβά Ιοβά βε βε 

εβ£β βηά ρτβοίχοβ&ΐβ, εη^^βο^ Ιο β Γηβχιιτηχιη ο£ 45 ε. 
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12.8.3 


ΤΓ&ηειίΙοη&Ι εουτοβ οί βηβΓ9βηογ βΙβοίιτίοΒΐ ροκβτ 

Ήιβ ίΓΒηεΙίΙοηβΙ δοατοβ οί βιηβΓ9βηογ ΒίβοίΓίοΒΐ ρον*βΓ ΓβςυΐΓβά 5γ 
ρΒΓβ9 ΓΛ Ρ^ 12.8.2.4 ιηβγ αοηδΐβί οί βπ ΒαουιηαΙηίοΓ 1>ΒίίβΓγ ειιΙίβΜγ 
Ιοοβίβά ίθΓ ηεβ 1η &η βιηβΓ9βηογ ντίιιοΐι ε&οιιΐά ορβΓΒίβ ν/ιίΐιοαί 
Γ6θίΐΒΓ9ΐη9 κΗΙΙβ πΐΒΐηίΒΐηίη9 ίΐιβ νο1ίβ9β ί>Βίίβτγ ί1ΐΓοη9ΐϊοαί 

ίΐιβ άί6θϊΐΒΓ9β ρβτίοά κΐίϊιΐη 12% Β&ονο ογ ββίοντ Ιίε ηοιπίη&Ι νο 1 ίβ 9 β 
βηά 1>β οί ειιίίίοίβηί οβρβαίίγ Βηά δο ΒΓΓΒη9βά Βε ίο εαρρίγ 
βαίοπίΒίΙοΒίΙγ, ίη ίΗβ βνβηί οί ίΒίΙατβ οί βιίίιβΓ ίϊιβ ιηβίη ογ 
θΐηθΓ9βηογ εοιίΓοβ οί βίβοίτίαβί ροκβτ, Βί ΙβΒεί ίίιβ ίο11ονίη9 
εβΓνίοβε, χί ίΗβγ άβρβηά υροη βη βΙβοίΓίοβΙ εοιίΓοβ ίοτ ίϊιβιτ 
ορβΓβίΙοη: 

.1 ίοτ β ρβτίοά οί 30 ιηΐη, ίίιβ ΙοΒά δρβοίίίβά ίη 12.8.2.2.1, .2 
βηά .3; Βηά 

.2 νΐίΐι τβερβοί ίο ίΗβ ντ&ίβΓίΐ9*ιί άοοτε: 

.2.1 ροντβτ ίο ορβτβίβ ί&β νΒί0Γίΐ9^ί άοοτε, ίιαί ηοί 

ηβοβδδβΓϋγ εΙιηαΙίΒηβονΑδΙγ, αηίβεε βη Ιηάβρβηάβηί 
ίβιηροΓΒΓγ δοιίΓΟβ οί είοτβά βηβΓ9Υ 1ε ρτονίάβά. ΤΗβ 
ρονβτ εοατοβ είιοαίά Ιιβνβ ειιίίίοίβηί οβρβοίίγ ίο ορβτβίβ 
ββοΐι άοο γ βί Ιβ&δί ίίιτββ ίίιηβδ, Ι.β οΐοεβά - ορβη - 
οΐοεβά &9β1 ηεί βπ Βάνβτεβ Ιΐδί οί 15°; βηά 

.2.2 ροντβΓ ίο ίίιβ οοηίτοί, ιηάΙοΒίίοη βηά βίβπη οίτοαιίε ίοτ 

ί&β νβίβΓίΐ9&1 άοοτε ίο γ Ιχβΐί βη ίιοατ. 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 13 - ΝΛνίΟΑΤΙΟΝΑΙ, ΕΟυίΡΜΕΝΤ 


ΤΗΐβ οΗβρΐβΓ οηΐγ αονβτε ίΐιβιηβ ο£ η3νΪ9&*:1οηβ1 βςαΐρπίθη*; νΗΙοΗ 
Γθΐβΐΐθ £ο (:Ηβ ηβνΐ^β^ιοη ο£ ί:Ηβ ογβ£*: ββ άΐεΐΐηο*: £γοπ* £Ηβ ε&£β 
ίιιηοΐιίοηΐη^ ο£ £Ηβ ογβ£ϊ;. ΤΗθ £ο11οκιη9 ρ3ΓΒ9Γ&ρ1ΐ8 ΓβρΓβεβηΙ. 

!:1ΐθ Γπΐηίιηαιη Γβ< 3 αΐΓθϊηβηΙ:β £ογ πογπιβΙ δβ£β ηβνίςβ^ίοη αηίβδδ ΐ£. ίβ 
άβοϊοηε £γ β£βά £.ο £Ηβ Αάτη1ηιεΐ:Γβ£ΐοη ίιΗβί: βη β^ιιίνβίβηΐ: Ιβνβΐ ο£ 
εβ£β*:γ ιε ΒοΗΐβνβά Ηγ ο^Ηβτ ιηββηδ. 

Τΐιβ ηβνίςτβ^ιοηβΐ βςαΐρπιβη*: βηά ί£δ ίηδί:β1ΐΒ<:1οη εΗουΙά Ηβ Ηο £Ηβ 
ε&1;1ε£Βα*:1οη ο£ £1 ϊθ ΑάιπΙηΙεΐΓβΐΙοη. 

ΟΓΒίΙ: εΐιοαίά Ηβ ρτονιάβά ντΙΐΗ β πΐ39ηβ£ΐα αοπιρβεε νΗΙοΙι ίδ οβρΒΗΙβ 
ο£ ορβΓβ1:ίη9 νΙϊιΗοα*; βίβα^τίοβΐ εαρρίγ, Βηά κΗιοΗ πιβγ Ηβ αεβά £ογ 
ε1.θβΓΐη9 ρατροδβδ. ΤΗΙε οοΓηρβεε εΗοαΙά Ηβ πιοαηΙ:βά 1η 3 εαΐ!;βΗ1θ 
Ηΐηηβοΐβ οοη£.βιηιη9 £Ηβ Γβςαΐτβά αοΓΓβοΙ:1η9 άβνιοβε βηά εΐιοαίά Ηβ 
ευΙΐβΠΙβ £ογ £Ηβ ερββά βηά ιηοΐΐοη οΗβΓβο^βΓΙεΐιοβ ο£ £.Ηβ ογβ£1:. 

ΤΗθ οοιπρβεε οβτά ΟΓ ΓβρββίιβΓ είιοαίά Ηβ 03ρΒΐ>1β ο£ Ηβιη9 ββδϋγ 
Γββά £γογπ £Ηβ ροείΐΐοη β£ ντΗΙοΙι £1ιβ ογβ££ 1ε ηοπηβΐΐγ οοηΙίΓοΙΙβά. 

ΕβοΙι πΐ39ηβί:1ο οοπιρβδε είιοαίά Πβ ρτορβτΐγ 3ά3αε£βά βηά ιΐε £&Η1β 
ογ οιίΓνβ ο£ Γβείάαβί άβν!β*:1οηβ εΗοαΙά Ηβ βνβΙΙβΜβ βϊ: β11 ^Ιπιββ. 

€βγθ εΗοαΙά Ηβ £β^βη ιη ε1(:1η9 β ιηβ 9 ηβΙ: 1 ο οοηηρβεε ογ ιηβφηβίΐο 
6βηε1η9 βίβιπβηί: εο £ΗβΙ: πΐ39ηβί:1ο ιηΙ:βΓ£βΓβηοθ 1ε βϋιηΙηΒΐβά ογ 
πιΐηίϊηΐζβά εο £βγ ββ 1ε ργβο^ΙοβΗΙθ. 

Ρβδεβη9θΓ οτβίί: αβΓ£ΐ£1βά Ηο οβγγυ 100 ρΒδββη9βΓΒ ογ Ιβεε εΗοαΙά, ιη 
βάάΐΐιοη 1:ο ΗΗβ οοπιραεε Γβςαιτβά Ηγ 13.2.1, Ηβ ρτονίάβά νίΐίι βπ 
Ι ηδΐηυηβηΐ:, εαΙίΐΒΠΙθ £ογ £Ηθ ερββά Βηά ιηοίιΐοη οΗβΓΒαΐβΓίεΐΙοε βηά 
βγθβ ο£ ορβΓ&ϋοη ο£ ΗΗβ ογ&£^, ρτον1ά1η9 β Ηβθάΐη9 Γβ£βΓβηαβ ο£ 
ΒαοαΓΒογ εαρβΓίοΓ £ο £;ΗβΙ: ρτονίάθά Ηγ β ΓηΒ9 ηθ ^° οοιηρΒεδ- 

0 &Γ 9 Ο ογβ£«: βηά ρ3βεβη9βΓ ογβ££. οβΓ<:1£1βά Ιιο οβττγ ιηοτβ ^Ηβπ 
100 ρΒεεθη 9 βΓ 6 εΗοαΙά, ιη βάάΐ£.1οη ί:ο (:Ηβ οοπιραδε τβ^ΐτβά 
1η 13.2.1, Ηβ ρτονιάοά νιΙ:1α & 9Υ ΓΟ “ αοπι Ρ & 8ε κΗιοΙι εΗοαΙά Ηβ βα1<:&1>1θ 
£ογ 1:Ηβ ερββά &ηά ιηοϋοη οΗβιβο^ογ ιε(:1οε βηά βγθβ ο£ ορβτ&^ΐοη ο£ 

ΗΗβ 0Γβ£ί:. 


(Γγβ££ εΗοαΙά Ηβ ρτονιάβά ν!ί:Η β άβνιοβ <:ο ηβΒδαΓβ ερββά βηά 
άΙεΙίΒηοβ, βχοβρί: ντΗβη ηο άβνιοβ ιε ΒνβΙίΒΗΙβ νΗΙοΙι κϋΐ £αηοΙ:1οη 
Γβϋ&ΗΙγ βί: β11 ερββάε βΗ ντΗΙοΙι 1:Ηβ ογβ£1: ιπηγ ορβτβΐιβ. 

δρββά βηά ά1ε<:3ηοβ πιβ3δαΓΐη9 άθνίοβδ οη οΓβί! £ΐ£.£.βά νι£Η ΒαΐοΓηβ^ιο 
Γβάβτ ρ1ο<:ί:1η9 Βΐά εΗοαΙά Ηβ οβρβΗΙβ ο£ Γηθ&εαΓΐη9 βρββά Βηά άΐε^βηοβ 
1ΗΓΟΒ9Η 1:Ηβ νβΗβΓ. 
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Εοϊιο-Βοηηάίηα άο νΐ££ 

Νοη-βίηρΙιΙΜοιίδ ΟΓβίΙ δΐιοιιΐά ίΐ£5;βά νίίΐι βη βο1ιο-8θΐιηάίη9 άβνίοβ 
ντίιίαΐι νΐΐΐ 9* νβ 0η Ιηάίοβίΐοη ο I άβρίΐι ο£ νβίβτ Ιο β δαίίΐοίβηΐ: 
069^66 οί βοοιίΓβογ ίοΓ υεβ ντίιβη 1:1)β ογβ££ ίε 1π Ιίιβ άιερίβοβπιβη^ 
ιηοάβ. 

κ&άβΓ Ιη&ίΑλΙ&ίΙοηΑ 

<:γβ£ 6 εΐιοηΐά 1>β ρΓονίάβά νί6!ι β6 1ββ56 οηβ βζ1ιηΜ£Ιι-86&1>ΐ1ίζβά ΓβάβΓ 
ορβΓαίΙης 1η 61ιβ Χ-Ι>βηά (3 ο*). 

0γβ£ 6 ο£ 500 6οηβ 9 γο88 6 οηηβ 9 β βη< ^ ωρντβΓάβ ογ ογβ£ 6 αβΓ6ϊ£ίβά 
£ο οβΓΓγ ιηοΓβ ϋι&η 450 ρ&ϋεβη^βΓΒ εΐιοιιΐά £)β ρτονίάβά ντΐΐΛ β£ 1βηε6 
1;νο ΓβάβΓ ϊηε6β11β6ϊοηε. Α εβοοηά ΓβάδΓ ιηβγ βίεο 1>Θ ρτονίάβά ίη 
ΟΓβδί. ο£ Ιβεβ 61ιβη 500 Ιοηε 9 Γθεε 6οηηηςθ ογ αβΠ:1£1.βά 6ο οβΓΓγ 450 
ρΒ 88 βη 9 βΓ& ογ Ιβεε κΙιβΓβ βηνίΓοηιηβηί.31 οοηάίΐΐοηε εο Γβ^ηΪΓβ. 

Α6 1ββ86 οηβ ΓβάβΓ εΐιοαίά £>β βςηχρρβά νϊ6& £βο11ΐ6ΐβε £ογ ρ1ο66ΐη9 
*άιίο1ι βιθ β6 1ββδ6 βε β££βο6ΐνβ βε β γθ£1θο6ογ ρ1ο66βΓ. 


λά£<]υΒ(ιβ οοιηιηϋηΐοβ6ίοη £βο11ΐ6ΐβε βΐιοιιΐά 1?β ρΓονίάβά 1)βί»ββη 61ιβ 
ΓβάβΓ ο1>8βΓνβΓ βηά Ιΐιβ ρβτβοη 1η 1ιηιη6άΐβ6β ο1ιβΓ9 0 ογβ£6. 

ΕβοΙι ΓβάβΓ 1ηε6β11β6ίοη ρτονίάβά ίΐιοιιΐά 1>β βιιΐ£&))1β £ογ ΐΗβ ΙηΙβηάβά 
ογβ£ 6 ερββά, π»ο6ΐοη ο1ιβΓβσ6βΓίβ6.1σ8 βηά οοπΝηοηΙγ βηοοαη6βΓβά 
βηνί γ οηιηβη6β1 οοηάί £ ΐοηε. 

ΕλοΙχ ΓβάβΓ 1ηε6«11»6ΐοη ε&οαίά !>β η»οαη6οά εο βδ 6.0 Ιϊβ βε £τββ βε 
ρΓβο6ίοβ£>1β £γοπ> νίΙ>Γβ6ΐοη. 

Εΐβο^ΓοηΙο ροεΐ6ΐοη1ηα. βυβΕε ιρβ 

ΜΙιθγθ 6!ϊβ βγοβ ο£ ορβτβ6ΐοη ο£ β > 1 x 9 ^ ερββά ογβ£ 6 1ε οονβτβά ϊ>γ 
& Γβ1ίβ1>1β β1βο6Γοη1ο ροεΐ6ΐοη-£1*1η9 εγε6βπι, 61χβ θΓβ£6 εΗοαΙά &β 
ρΓονΙάβά κ!61ι 6&β κιββηε 6ο £1χ ί6β ροεί6ΐοη αείης εηοίχ εγε6βη\. 

Ββ6β-ο£-6υΓη 1ηάίοβ6θΓ βηά ΓαάάβΓ Μ3ΐ£ Ιηά Ι οηί θΧ 

Α Γβ6β-ο£-6ιΐΓη ίηάίοβ6οΓ είτοαίά &β ρΓονΐάβά ηηίβεε 6!ιβ 
ΑάιηΙηίε6Γβ6ΐοη άβ6βππίηβε οΙΙιβΓκίεβ. Μββηβ εΐιοηΐά ϊ)β ρτονίάβά 
6ο νβτη 6ΐιβ ορβτβ6θΓ ΐ£ βη ορβΓβ6ΐοηβ11γ ά!ο6β6βά ιηβχΐιηυιη τβ6β 
ο£ ξηιτη 1δ 1>β1»9 Γββοίιβά. 

ΟΓΒίΙ: Βϊιοαίά &β ρτονίάοά νΐίΐτι βη ιηάΙοβίιοΓ δϊιοντίης £1ιβ ηιάάβΓ 
βη9ΐ6· Ιη οΓβίί: κιΉιοα*: » Γαάάβι:, 1:1ιβ ΐπάΐοβ^οτ δΐιοιιΐά δίιον Ιΐιβ 
άΐΓβο^Ιοη ο£ δί:ββΓΐη9 <:Ηγ\ι81:. 4 

Ο^Ηθγ ηβνΐ9^£ίο ηβ1 

ΤΙιβ 1η£οηηβ1:1οη ρτονίάβά 1>7 ηβνί93£ΐο η0 1 8γδ<:βΓη5 δΐιοαίά 1>β βο 
άΐδρίβγβά ^Ηβί: ϊ:1ιβ ρΓΟ&β&ΙΙίίιγ οί ΓηιεΓββάίη9 ΐβ Γβάαοβά £ο β Γηίηίιηαιη 
βηά δΐιοαίά &β οβρβΙ)1β ο£ 9^ ν ^ η 9 Γββάίι^β £ο βη ορίιπιηΐΏ βοοαΓβογ. 
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(Γγβ££ είιουΐά 1 >θ βςυίρρβά νχΐιίι β£ ΙββεΙ: οηβ Βάβςαβΐβ εβΛΓθΗ 1 ί 9 Η<: 
ηΙιΙοΗ εΗουΙά 1>β αοη^ΓοΙΙ&ϋΙβ £γοπι £3χβ ορβτβΐίη^ ε£β*;1οη. 

Οηβ ροΓίβ&Ιβ εί9πβ111η9 Ιβπιρ οβρβ&ΐβ ο£ ορβτβ1:1η9 Ιηάβρβηάβηΐΐγ ο£ 
£Ηβ ΟΓβϋΙ/β ηαΐη βΙββΐΓία&Ι ειιρρίγ εΐιοαίά 1>β ρτονίάβά ηηά ιη&ΐηί&ΐηβύ 
Γββάγ £ογ αεβ 1η £ίιβ ορβΓβ£ΐη9 οοιηρβΓυηβηΐ β£ β 11 £ΐιηβε. 

ΚίρΙλΕ-νΙδΙρη β<ι\ι1ριη6η£ 

Κΐιβη ορβΓβΙίοη&Ι βοηάΐΐΐοηβ }ηεΙ:1£γ £ϊιβ ρτονίεΐοη ο£ ηχςφ^ νΐεΐοη 
βηΗαηοβιηβηΐ: βςηίρηηθηΐ:, ειιοΐι β^ηΐρπίβηΐ: εΗουΙά 1>β £ΐ£1:βά. 

> 

5£ΕβΓΐηα ηΓΓ&ηαβΜβηΙ: &ηά ρΓορκΙεΙοη ΙηάΙαβΕοΓΒ 

ΤΙαβ ε^ββτίηφ ΒΓΓβη 9 θΓηβηΙ: εΐιοαίά 1»β εο άββίς^ηβά £ΐια£. £ΐιβ ογβ££ ί:υτηε 
1η β εβιηβ άΐτβοίιΐοη βδ £ϊιβ<; ο£ £ϊιβ νΐιββΐ, Ιιΐΐΐβτ, ;)ογ ε£ΐο)Ε ογ 
οοηΐιτοί Ιβνβτ. 

Ογβ££ εΗοιχΙά &β ρτονχάβά ηχΙ:Η χηάχοβΐΟΓδ ε1ιον1η9 £ΐιβ ιηοάβ ο£ 
ρτορτιίεΐοη εγβ£βιη(Β). 

Ογλ£ϊ: πΐΐΐι βιηθΓ 9 βηογ ε1.ββΓΐη9 ροβιΐχοηδ εϋοαίά 5β ρτονχάβά νΐ£*ι 
ΒΓΓβη 9 βπιβηΙ:ε £ογ εαρρ 1 γ 1 η 9 νίευηΐ οοιηρβδβ Γβ&ά1η9 8 £ο £1 ιθ βιηβ^βηογ 
5ΐββΓΐη9 ροεϋΐοη. 

ΑμΕοριβΕΙρ ΑϊΜχΙηα &1ά (η»ίοιηρ<:1&.ρ11ο£ί βφΐΐρπίθηΐ:) 

0γ»££ βίιοαίά, ντΗβτβ ροεεί&ΐβ, 5β β 9 ηχρρβά νΐ£Η βαΐοιηηΐχΓ ρΐΐοΐ 
βςαΐριηβηΐ:. 

Τΐιβ βίαηη βΙ^ΒΐΙΙης ίβσΐΐΐϋβε ρΓβεαΓΐ1>βά 1η ρ&Γ&9 Γβ Ρΐ>β 3.1 βηά 3.2 
ο£ £1ιβ Κββοιτνηβηάβίΐοη οη ρβι:£οπηβηο6 είιβηάΒΓάδ £ογ βα£οιηΒΐ:1ο ρΐΐοίε, 
ηάορίβά &γ £Ηβ 0Γ9*η1ζΛ*:1οη 1>γ Γβεοΐαΐΐοη Α. 342 (IX), ιηβγ &β οιηΐΐΐβά. 

Ρτονίεΐοη εΗοαΙά βθ πι&άβ Ιο οϊιβη 9 β £τοιη £ΐιβ Βαίοιη&ίίο £ο η&ηιιαΐ ιηοάβ 
&γ β ηη&ηα&Ι ονβΓΓίάβ. 

Ε£ΐ:£ΡΓΜΒΏςβ δΕ βη άΒΓάδ 

Α11 βςαΐρπιβη*: £ο ν&ΙοΗ ΐΜδ α&Βρΐβτ βρρίίβε είιουΐά 5β ο£ & £γρβ 
βρρτονβά ϊ>γ £ΐιβ ΑάιηΙηΙεΐΓβΐΙοη. δυύ^βοΐ: £ο 13.13.2, εηείι βςυίρηβηΐ: 
εΐιοαίά οοη£οηη £ο ρβΓίοππβηοβ ε^βηά&Γάδ ηοΐ: 1η£βτ1θΓ £ο ϋιοββ 
&άορ£βά Φγ 11ιβ θΓ 9 Βη 1 ζ& 1 : 1 οη· 

Εςυΐρπιβη*; Ιηε^βΐίβά 1>β£θΓθ 1:1ιβ βάορ^ιοη ο£ ρβΓ£θΓίΠΒηαβ ε^βηάαΓάε I>γ 
£1ιβ θΓ93η1ζβ£οη ιηβγ 1)β βχβπιρ^βά £γοπι £η11 οοιηρίΐ&ηοθ κΐ£1ι £1ιβ 
ρβτ£οηηβηοΘ εΙιβηάΒΓάε 1ιβν1η9 άαβ Γβ 9 »Γά £ο €Γϋ:βΓΐβι νΐιΐοΐι £ΐιβ 

θΓ9&η1ζ&ί:1οη ιηβγ βάορί: 1η οοηηβοΐιΐοη νχ£ϊι ειιοΐι είιβηάΒΓάε. 
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ΟΗΑΡΤΕΒ 14 - ΒΑΟΚΧΌΜΜϋΝΙΟΑΤΙΟΝδ 


14.1 Α ρρίΐοηίΐοη 

14.1.1 Τΐιΐε οΙιβρΐβΓ βρρίίβε £ο βΐΐ ογβ££ ερβο1£ίβ<1 1η 1.3.1 βη<5 1.3.2. 

14.1.2 ΤΗΙκ οΐιαρίβτ όοββ ηο£ βρρίγ £ο ΟΓβίΙ £ο νΐιΐοΐι £ΐι!ε Οοόβ ντοαίά 
οϋιβηΐββ βρρίγ νΐιΐΐβ εηοΗ ογβ££ βγ© 1>β1η9 ηβνΐ98ΐβ1 ντΐ£1ι1η £ΐ»β 
Ογ©β£. ίαίιβι ο£ Νογ£1ι λιηβΓίεβ αηά ΙΙιβχΓ οοηηβοΐίηςι βηά ΐΓί1>ιιΙβΓ7 
να£βΓΕ ββ £βγ βηβ£ ηε ϋιβ Ιοντβτ ©χΐ£ ο£ ϋιβ Εϊ. ΙβιηΙιβΓϊ 1>οο)χ βϊ. 
Μοη£τββ1 1η £ΐιβ ΡΓονιηοβ ο£ 0αβ1>βο, Οβηβάβ.* 

14.1.3 Νο ρΓονΙβΙοη 1η £Μβ οΙχβρίβΓ εΐχουΐά ρΓβνβηί: £&β υεβ &γ βηγ ογβ£ 6, 
εητνίνβΐ ογβ££ ογ ρβτεοη 1η άΐβ^τβεε/ ο£ βηγ ιηβΒηε β£ £1 ι©ϊγ άίεροε&ΐ 
£ο β£.£γβο£ β££βη£.1οη, πιβΙθ Ιηοντη £Κ©1 γ ροείί,ΐοη βηά ο&ί,βΐη Ιιβίρ. 

14.2 Τεππβ ηηά ΟβίΙηίΕΐοηΕ 

14.2.1 Ρογ £&© ριιτροεβ ο£ ΙΛιε οΙι&ρίβΓ, £&© £ο11ον1ης ίβππε είχοαίά ίιβνβ «ιβ 
Γηββηίηςβ άβ£ΐηβά 5β1ο«ί 

.1 "ΒΓΐ<ΐ9β-£ο-1ϊΓΐ<ΐ9β οο«ηη>ϋη1αβ£ΐοηε'' ιηββηε ββ£β£γ οοπηηαη1θ8*:1οη8 
ϋβίνββη ογβ££ βηά είχίρε £γοπ\ £1ιβ ροείί-ΐοη £γοπ» νΗίοΙι £Ηβ ογβ££ 
1ε ηοηηηΐΐγ ηβνΙ^β^βΛ. 

.2 "0οη£ΐηαοαε νβ£ο1ι" ιηββηε ΟιβΙ; <Αβ γβΛΙο »τλ£.ο1ι οοηοβτηβά βΐιοαίά 
ηο£ 1>β 1η£βΓΓαρ£βό ο£1ιβΓ £Ηβη £ογ 1>Γΐβ£ 1η£βΓνβ1β ν&βη £ΐιβ 
0Γβ£ί'β Γβοβ1ν1η9 οβρβ1>11ΐ£γ ιε ΙιηρβίΓβά ογ Μοο*β<1 1>γ ΐ£ε ονη 
οοπνηαηΐοβ^ΐοηβ ογ κίχβη £Ηβ £βο11ΐ£ΐββ ©Γβ υηάβτ ρβτίοάΐοβΐ 
πι&ΐηίβηβηοβ ογ οϋβολε. 

.3 "ϋΐ 9 ΐ£β 1 ββίβοΐ-ΐνβ ο&111η9 (080” ιηββηε β ίβοΗηΙςα© αείης; 
ά^ΐΐβΐ οοάβε ηΐιίεΐι βηβ1>1ββ & Γβάιο βίβϊΐοη £ο βε£.βϊ>11εΗ 
οοηίβοί κΙϊΛ, βηά £Γ&ηε£βΓ 1η£οπηβ£ΐοη £ο, βηο£1ιβΓ ε£βΙ;1οη 
ογ 9 ^οηρ ο£ β£β£ΐοηε, &η<1 οοιηρ1γ1η9 νΐ£1ι £Ηβ Γβίβνβηΐ: 
Γβοοπνηβηάβ^ΐοηε ο£ ϋιβ ΙηΙ;βΓη&£.1οηΒΐ Ββάΐο Οοηεα1£βΙ:1νβ 
Οοιηηΐ££θβ (0<3ΙΕ). 

.4 ·’ΟΐΓβο£-ρΓΐη£ΐη9 £β1β9Γβρ1»Υ , ' ιηββηε βαΐοιηβΐβά £β1©9Γ&Ρ 1ι Υ 

ίβοΐιηΐφίβε μΗΙοΗ οοπιρίγ κΐ£ΐι «Λβ Γβίβνβηί. ΓβοοπνιηβηάΒ^Ιοηε ο£ 
£1ιβ Ιη£βΓηβ£ΐοηβ1 Ββάΐο Οοηε\ι1£β£ΐνβ Οοιηιηΐ££:ββ (ΟΟΙΒ). 

.5 "ΟβηβΓβΙ ΓΒάΙοοοπΜηιηΙοβΐΙοηβ" ιηββηε ορ©Γβ£ΐοηβ1 βηά ραΐϊΐΐο 

οοΓΓβεροηάβηοβ £γβ££1ο ο£ΙιβΓ £Ηβη άΐεΐιτβεβ, αΓ9©ηογ βη<3 εβ£β£γ 
Γηθβεβ9 6ε ' οοηάαο£βά 1>γ γβ<31ο. 

.6 "ΙΝΜΛΕ8ΑΤ" ιηββηε £1ιβ 0Γ9βη1*β£ΐοη βε£&1)1 ΙβΗβίΙ 1)γ <:1ιβ 

Οοηνβη£ΐοη οη ϊΛβ Ιη£βΓηβ£ΐοηβ1 ΜβγΙϊΙπ»© δβ£β11ΐ£β 
θΓ 9 βηΐ 8 β£ΐοη (ΙΝΜΑΗ8ΑΤ) βάορ£βίΙ οη 3 δβρΐβπι&βΓ 197 6. 


η Ειιοΐι ογβ££ βγθ ειώΐβοΐ £ο ερβοιβΐ Γβ 9 ηΐΓβπιβη£ε Γβίβΐ,ΐνβ Ιο γβ<31ο £ογ 

εβ£β£γ ρατροεβε, βε οοηίαίηβά ΐη ϋιβ Γβ1βν3η£ β9Γββιηβη£ &β1νββη Οβηβιΐβ 
βηά £1ιβ υηΐ£βά δίβ^βε. 
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.7 "Ιη£€τηβ1:ίοηβ1 ΝΑνΤΕΧ εβΓνιοβ" πιβΒηε £1ιβ οο-θΓά1ηβ£βά 

1>Γθβάοβ8ΐ; Βηά βαΙ:οιηβ<"ία Γβοβρί:1οιι οη 5ΧΘ ΚΗζ ο£ ιηβΓίΐχιηβ 
8Β£β£.γ 1η£οπηβΙ:1οη 1>γ ιηββηε ο£ ηβΓΓοντ-1>Ληά άΐΓβοίι-ρΓίηίιΙη^ 
1:βΐ69ΓΒρ1ιγ \Λδ1η9 £ϊιβ Εη^ϋεΚ 1βη9ηβ9β*. 

.8 Μ ^οοΒ^ίη9 Μ ιηββηε £ηβ £1ηά1η9 ο£ £*ιβ εΗίρβ, »1 γογβ£1:, 

αηΐΐιβ ογ ρβτεοηβ 1 η άΙε^Γββε. 

.9 "ΜβΓίΐίπιβ 8β£β£γ ιη£οπηη<;1οη Μ ιηββηε ηβνΐ9»ΐ1οηβ1 βηά 

Γπβ1:βθΓθ1θ9ίο&1 νβΓη1η9δ/ ιηβ<:βθΓθ1θ9ΐ£&1 £θΓβοβ 8 ί:ε βηά οΐΗβΓ 
αΓ 9 ®πΙ: ββ£β£γ Γβίβΐβά ιηβ66Β9 βδ &Γθβάαββ£ £ο δ&χρδ βηά 0 Γβ££. 

.10 'ΤοΙβγ οτ1>ί<:1η9 δβίιβίΐΐΐβ εβΓνίοβ'* ιηββηε β εβτνίοβ κΗίοΗ 1β ββδβά 
οη ροΙβΓ ογΜ11π 9 εβΐβΐΐΐΐβε νΙαΐοΚ Γβαβίνβ Βηά Γβίβγ άΙδΐΓβδβ 
βΙθγΙ.8 £γο?π βηΐβΐΐΐΐβ ΕΡΙΚΒδ βηά *άιίο*ι ρτονίάβδ «ιβίτ ροβίΐιΐοη. 

.11 "Ρβάΐο ββ9^1β^ίοηβ Μ ιηββη £ΐιβ Κβάιο Ρβ9η1βΙ-1οηε βηηβχβά £ο, ογ 
Γ β^βτάβά βδ 6βίης βηηβχβά £ο, £&β ιποβί: Γβοβηϊ: ΙηΐβΓηβΐΙοηβΙ 
Τβίβοοπνηιιηΐοβίιΐοη Οοηνβηΐΐοη νάιχοΐι 1β 1η £οτοβ β£ ηηγ ^ΙίΛβ. 

.12 " 5 ββ ΒΓββ Α 1 " ιηββηε βη ΒΓββ κχ^Ηχη £Κβ Γβάΐοΐβίβρίιοηβ οονβτβ 9 β 
ο£ β£ Ιββεΐ οηβ νΗΓ οοβδί: ε£β*: 1 οη 1 η νΐιίαΐι αοηΐχηηοαβ 080 
β 1 βΓ£ΐη 9 1 ® βνβΐΐβ&ΐβ, ηβ ιηβγ 1 >β άβ£ΐηβά &γ β ΟοηίΓ&οΙιΙηφ 
ΟονβΓηπϊβηί: Ιο £ 1 ιθ Οοηνβη^ΐοη.** 

.13 Μ 8ββ ΒΓβΒ Α2" ιηββηε βη βτββ, βχο1αά1η9 εββ βγθβ Α1, νΙΙιΗΙη £&β 
Γβάΐοΐβίβρ&οηβ οονβΓΒ90 οί 1ββε£ οηβ ΜΕ οοβεί: β£©£ΐοη 1η 
νΙιΙοΗ οοηΐΐηαοαε 080 &1βΓΐχη9 1β βνβΙΙβΜβ, &8 ιηβγ 1)β άβ£ΐηβά 
&γ β 0οηΐΓβο1:1η9 Οονβΐ'ηπιβηί: £ο £Ηβ Οοηνβη^ΐοη.** 

.14 Μ 8 β» βγθβ Α3" *ηββηβ βη ΒΓββ# βχο1υά$η9 εββ βΓββε Α1 βηά Α2, 

νΐίΐιΐη οονβΓΒ9β ο£ βη ΙΝΜΑΚ3ΑΤ 9 βοεΙ:Λ£ΐοηβΓγ εβΐβΐΐΐΐβ 1η 

νΗΙαΗ οοηίιΐηαοιιε β1βΓί:1η9 ιε βνβϋβΜβ. 

.15 "δββ βγθβ Α4“ πιβΒηβ βη βγθβ οα^εχάβ εββ βγθββ Α1, Α2 βηά Α3. 

14.2.2 Α11 οΐΙιβΓ Ιβπηε βηά βΜ>Γβν1β*;1οηδ ν&χο*ι βγθ αεβά 1η <:Ηχε οΙίΒρ^βΓ βηά 

ντίχίαΐχ ΒΓβ άβ£1ηβά χη £1ιβ Ρβάΐο Κβ 9 α 1 βΐ: 1 οη 8 εϊιουΐά Ιιβνβ ιηββη1η95 

Βδ άβ£1ηβά 1η £*ιοδβ Κβ9η1βϊ:1οηε. 

14.3 Εχβίηρϋοηδ 

14.3.1 Ι£ 1ε οοηεΙάβΓβά 1ιΐ9^1γ άβεΐΓ&1)1β ηο£ Ι:ο άβνίβϊ:© £γοπι <:ϊιβ 

Γθ<|ΐιΐΓβιηβη1:ε ο£ ^Ιιΐδ οΙίΒρΙιβΓ; ηβνβτ^ΐιβίβεε £1 ιθ ΑάιηΙηΙε^ΓΒίιΙοη, 

1η οοη^ηηο^ΐοη κΐΐιΐι £1ιβ 1>Β8β ροτί: 3<:Β<:β, ιηβγ 9 Γβη ^ ρΒΓϊ:1β1 ογ 
οοηάΐ^ΐοηβΐ βχβιηρίιΐοηδ ίο Ιηάίνίάιιβΐ ογβ£1: £γογλ 1:Ηβ Γβ 9 ηΐΓβπιβηΐ 8 
ο£ 14.6 ί:ο 14.10 ρτονίάβά: 

.1 ειιοΐι ογβ£!: οοιηρίγ χΐ£& <:Ηθ £ηηο1:1οηΒΐ Γ©9 1λ ^ Γειηβη ^^ 14.4; βηά 

.2 ΙΗβ Αάπι1η1δΙ:ΓΒ^ΐοη &Β8 ί:βλ:βη 1ηϊ:ο βοαοηηί: ^Ιαβ β££βοί: εαοΗ 

βχβιηρίιΐοηδ πιβγ Ιιβνβ αροη ^Ιιβ 9 βα6Γ ®1 βίίίοιβηογ ο£ £ΐιβ εβΓνχοβ 
£ογ <:Ηβ 8 β£βί:γ ο£ βΐΐ βΐιΐρδ βηά ογβ£ϊι. 


λ Ηθ£θγ Ιιο ΝΑνΤΕΧ ιηβηιιβΐ βρρΓονβά 1>γ ί:ί>β θΓ9βη1 ζ&£ΐοη. 

Κβ£βΓ <:ο Γβδοΐιιΐΐοη Α.704(17) οοηοθΓη1η9 ρτονιείοη ο£ Γβάΐο εβτνίοββ £ογ 
τ !:Ηβ 01ο&&1 Μβτΐ^ΐιηβ Οιε^Γβδε βηά 8Β£βΙ:γ δγεΐβπι (0Μ083), βάορ^θά ϊ>γ ϋιβ 
θΓ9βη1ζΒ!:1οη. 
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14.3 


14.3 

14.4 
14.4 


* 

** 


.2 Αη βχβπηρίιίοη πιηγ 1>β ςτζηίβά αηάβΓ 14,3.1 οηΐγι 

.1 1£ £!ιβ οοηάΐΐίοηε *££βοί:1η9 εηίβΐγ *Γβ ε\ιο& ?ε £ο ΓβηάβΓ £ΐιβ 

ίαΐΐ Βρρϋοβ^ίοη ο£ 14.6 £ο 14.10 αηΓβ&εοηΗ&Ιβ ογ ϋηηβοβββ&Γγ; 

.2 ιη βχοβρΐιοη&Ι οίΓααιηβΐ&ηαβε, £ογ β είη 9 ΐβ νογ&9 β οαΐείάβ ΐ:ϊιβ 
εβα ΒΓββ ογ εββ ΛΓβΛβ £ογ νΐιίαϊι £ϊχβ ογβ£ 1: ίε βς^ίρρβά; ΟΓ 

.3 ρ γ Ιο γ £ο 1 ΕβΙίΓαβΓ γ 1999 ^ νίιβη £1ιβ ογβ££ ντίΐΐ &β £&*βη 

ρβππ&ηβη£1γ ου!: ο£ ββΓνΙοβ νι^ίη ϊ:νο γβητβ ο£ & <5β1.θ 
ρΓβεοΓίϋβά 1>γ 14.1 £ογ £ΐιβ βρρίΐοβΐΐοη ο£ Γβςαΐτβιηβηΐε ο£ £1ιίδ 
οϊιβρ£βΓ. 

.3 Εβοΐι ΑάιηΐηίβίΐΓβίίοη εΐιουΐά εαίχηΐΐ: £ο ΙΛβ θΓ9βηΐζβΙ:1οη, αε εοοη αε 

ροεεί&ΐβ β£Ι:βΓ ΐΛβ £ΐΓβί. ο£ ΟβηιιβΓγ ίη β&οΗ γβατ, α ΓβροΓΐ βϊιονίης 

βΐΐ βχθΓηρ&ίοηδ ιιηάβΓ 14.3.1 4θά 14.3.2 άιΐΓΐης( ΙΙιβ ρΓβνΐοιιε 

οβΙβηάδΓ γββΓ βηά ςίνΐη9 £*ιβ Γββεοηε £ογ 9 Γβη<:Αη 9 8ιιεΐ1 βχβπ»ρ£ΐοηε. 

ΓαηοΕίοη&Ι Γβαμ* Γ6Π<€Ρί£ 

.1 Ενβτγ ογ»££, νΐιΐΐβ &ί εββ, εϊιοαίά &β οβρΒ&Ιβ: 

• 1 βχοβρί: αε ρΓονΙάβά 1η 14.7.1.1 &η<) 14.9.1.4.3/ ο£ ΐΓβηίκιίΙΙίηρ 
είι1ρ-<:ο-6ΐίθΓβ άίεΐΓβεε βΙβΓΐε &γ β<: ΙββεΙ: £*»ο εβρβΓβΐβ βηά 
ΐηάβρβηάβηϊ. ιηβ&ηε, β&οΐι ι»εΐη9 ® άίίίβτβηΐ Γβάΐοοοπιιηνιηΐο&ίίοη 
ββΓνΙοβ; 

.2 ο£ Γβοβ1ν1η9 βΙιοΓβ—£θ—βΐιχρ ίίϊίΓβββ βΙβΓίβ; 

.3 ο£ £Γβηβιηΐ££ΐη9 Γβοβίν1η9 εΙιίρ-1:ο-8ΐ»1ρ άΙε^Γβεε βΙβΓΐε; 

,4 ο£ ^Γ&η&ιηΐ££ΐη9 βη<ϊ Γβοβ1ν1η9 εββΓΟίι βη<3 Γβεοιιβ οο-θΓ<ϋοβ£ΐη9 

οοιηιηαηΐο&ίΐοηε; 

.5 ο£ £ΓβηΒΠ»ΐ£<:ίη9 βηά Γβοβίνΐη9 οη-εοβηβ οοπχηαηΐοβ^ϊοηε; 

.6 ο£ £Γβηεπ»ί££ίη9 βηά, βε Γβ^ΐΓ®** &γ 13.5, Γβοβίνΐη9 βά^ηβίε 

£ογ 1οοβ£ίη9*, 

.7 οί £Γβηεπ»ΐ£1:1η9 βηά Γβοβ1νίη9** ιηβΓίηβ εαίβίγ 1η£οπηβΙ:1οη; 

7 

.8 ο£ £Γβη6π»ί£<;ίη9 βηά Γβοβίν1η9 9 βηβΓ31 Γβάίοοοιηίηαηίαβΐΐοηε 

£0 βηά £γοπ> ε1ιοΓβ-ϊ>β8Θ<3 Γβάίο εγεΐβιηε ογ ηβ*:»«>Γ)Ε8 εαβ;)βο£ Ιο 
14.14.8; βηά 

.9 ο£ »:ΓΒηειηί1:1.1η9 βηά Γβοβ1ν1η9 &Γίά9®-£ο-ΙϊΓ 1ά9® οοπνηαηΐοβίιίοηε. 


Κβ£βΓ ϊο Γβεοΐυϊιίοη Α.614(15) οη οβΓΓίβ9® ο£ ΓβάβΓ ορβτβΙ:1η9 ΐη £ίιβ 
£Γβ 9 αβηογ &βηά 9,300-9,500 ΜΗ* βάορ^βά &γ £Ηβ θΓ 9 βηΐζβ£ΐοη. 

Ι£ εϊιοαίά 1>β ηο£βά »Λβ1: θΓβ£1; πιβγ Ηβνβ β ηββά £ογ Γβοβρίΐοη ο£ οβτίβΐη 
πι&ΓΐίΙιηβ ε&£β£γ ίη£οηηΒ<:1οη νΐιίΐβ ιη ροτ£. 
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14.5 

14.5 


14.5 


14.5. 


14.6 

14.6. 


_ ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 

1 Ενβτγ οτβίί: βΐιοαίά *>β ρτονίάβά κι*:*ι Γβάίο ΙηεΐΒΐΙβϋοηε οβρβϋΐβ ο£ 

οοιηρίγίη^ ντ 11:1* £.ίιβ £«ηοί:ίοηΒΐ Γβ 9 ηχΓβιηβη 1 β ρΓθβΟΓί&βά &γ 14.4 
^Ητουςφοαί ΐ£ε ιηΐβηάβά νογ© 9 β υηίβεε βχβιηρίίθά ιιηάβτ 14.3/ 

οοΓΊρ1γίη9 £ΐιβ ΓβςηίΓβηηβηΐε ο£ 14.6 βηά, βε ηρρΓορΓίβΙιβ £ογ £ίιβ 

εββ βγθβ ογ ΒΓθβδ ΐϊίΓΟί^ίι νϊιία& χ£ νχΐΐ ρβεε άαΓΐη9 ί£ε Ιηΐβηάβά 
νογβ9β, Γβ9 α ^- ΓΘ,Γηβηί:8 °£ βί^ΙιβΓ 14.7/ 14.8/ 14.9 ογ 14.10. 

2 Ενβτγ Γβάίο ίηε£β11β1:ίοη εΐιοαίά: 

• 1 1>θ 60 1οοβ£βά £Ηβ£ ηο Ηβγιώ£ιι 1 ίη!:βΓ£βΓθηοβ ο£ ΐϊΐβαΗβηίοβΙ, 

βΙβο^Γίοβ! ογ οίιϊιβΓ οτί 9 ΐη β££βο*:6 ί£ε ρτορβτ αεβ, βηά βο 
©8 £ο βηδίΐΓθ β1βοΙ:Γθΐηβ9 ηβί: ^ σ οοΐϊΐρβΐί&ίΐίΐιγ βηά βνοχάβηοβ ο£ 
Ηβπη£η1 ίηΐβΓβοΐΙοη νί£Η οΐΗβτ βς[νιίριτ)βη£. βηά εγεΐζβΓηε; 

.2 1)β εο Ιοοβΐβά βε £ο βηεατβ £1ιβ 9 Γββ ^® 6 ^ ροεεί1>1β άβ 9 Γββ ο£ 

εβ£β*;γ βηά ορβΓβΐίοηβΙ βνβΐΙβΜΙίΐγ/ 

.3 1>β ρτοΐβαΐβά β9ηίηε£ *ιβπη£α1 β££βο<:6 ο£ νβΓβτ, βχΐΓβιηββ ο£ 

ΓβπιρβΓβΙιαΓβ βηά οΓίιβτ βάνβτεβ βηνχΓοηπίθη^βΙ οοηάχΐίοηε; 

.4 1>β ρχονίάβά *τί£1ι Γβΐίβ&ΐβ, ρβΓΓηβηβηΐΙγ βΓΓβπ9βά βΙβο^ΓίοβΙ 

1ΐ9^^1η9/ ίηάβρβηάβη£ ο£ ιηβχη εοητοβε ο£ βΙβα^ΓίοβΙ ρο%τβτ, 
£ογ βάβ9 αΛ ^ β χΐΐιιπιίηβΐίοη ο£ £ΐιβ Γβάίο αοηΐίΓοΙε £ογ 

ορβΓβ£ΐη9 £*ιβ Γβάΐο ίηεΐιβίΐβίίοη; βηά 

.5 1)β οΐββτΐγ ιηβτλβά νχ£ϊι £1ιβ οβίΐ 5 x 9 η, £Ηβ εΐιίρ ε£β£ίοη 

ίάβηΓίΓγ βηά οΓΙιβΓ αοάββ βε βρρ1ίο©1>1β £ογ £ίιβ ιιεβ ο£ £1ιβ 
Γβάΐο ίπεΐβΐ ΙβΙιίοη. 

3 Οοπ^γοΙ ο£ £1ΐθ νΗΓ Γβάίοΐβίβρίιοηβ οϋβηηβίε, ΓθφηίΓβά £ογ 
ηβνχ 9 &£ίοηβ 1 ββ£β£.γ, εΐιραίά &β ίπνηβάχβΐβΐγ βνβίΐβ&ΐβ οη 
ηβνΐ9&£.1η9 1>Γίά9β οοηνβηίβηΐ: Γο *Λβ οοηηίη9 ροείΙ:ίοη, βηά 
νΗβτβ ηβοβεδβΓγ/ £β(:ί!ί£ίβε εΐιοαίά 1>β βνβίΐβϋΐβ £ο ρβτπιί*: 
Γβάίοοοπιιηαηίοβίχοηε £γογπ £1ιβ νίη9& ο£ <:1ιβ ηβνί9&£ίη9 &Γΐά9β· 

ΡογϊβΜθ νΗΓ 09 υ ^Ρ Γηβηϊ: μ® γ *>β αεβά £ο π\ββ£ 1 β(:1:θγ ρτονίείοη. 

Ρ&άί ο ζ &ύςΒ&ηίι 6 Εΰ6Γ&1 

1 Ενβτγ ογβ£ 1: δϋοαίά 1>β ρτονίάβά νϋΐι: 

.1 β νΗΓ Γβάίο 1ηεϊ:β11βί:1οη οβρβ^ΐβ ο£ (:Γβηεπίΐ£:£ίη9 ηηά Γβαβ1ν1η9: 

.1.1 Ό50 οη ^ίιβ £Γβ 9 ηβηογ 156.525 ΜΗ* (οΗβηηβ! 70). II: βϊιοιιΐά 

1 >& ροεείϊίΐβ £ο 1η1^1β(:0 £.Γβηειηίβε1οη ο£ άίε^Γβεε βίβτΐιε 

οη οΐιβηηβΐ 70 £γοπι 1:1ιβ ροει1:1οη £τοιη ηΙιΙοΗ ί:Ηβ οτβ£1: 1ε 
ηοηηβΐΐγ ηβνΐ 9 Λ^βά Α ; βηά 

.1.2 Γβάιοίιβίβρίιοηγ οη £1ιβ £Γβ9^βηοίβ8 156.300 ΜΗζ (αΐιβηηβΐ 6)/ 

156.650 ΜΗε (οίιβηηβΐ 13) βηά 156.800 ΜΗζ (οΐιβηηβΐ 16); 

.2 β Γβάίο ιηεΐιβίΐβ^ίοη αβρβί>1β ο£ ιηαίηΙ:βίηίη9 β αοη^ΐηαουε 

ΏδΟ οη ΥΗΡ οΐιβηηβΐ 70 ν&ιοΐι πιβγ Ι)β εβρβΓβΙ:© £γοπΙ/ ογ 

οοπ)1>ίηβά νί(:1ΐ/ £1ιβΙ: Γ 69 α * Γβ ά ί)γ 14.6.1.1.1;* 


ΟβΓίβιη ογβ£ϊ: ιηβγ Ι)β βχβιηρί:βά £γοπ\ £Ηίε ΓβςηΐΓβπίθηΙ: (εββ 14.8.4, 14.9.4, 
βηά 14.10.2.). 
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* 


** 


*** 


**** 


.3 β Γ&άβΓ ^ΓΒηεροπάβΓ ο&ρβΜ© οί ορ©Γδ£ΐη9 1η £ΐι© 9 ΟΗζ ϋηηά, 
ν^ιίοΗ: 


.3.1 ε&οηΐά 1>© βο ε^οντβά ο»η 1>6 ©&ε!1γ αΐιχίΐζβά; &ηά 

.3.2 ιη&γ &© οηβ ο£ Οιοεβ ΓβςυχΓβά &γ 8.2.1.2 £ογ β ευτνίνδΐ 

ο*β£*:; 

.4 β ΓβοβινβΓ οβρβ&Ι© ο£ Γβοβχνίηςτ Ιη£βΓηβ£ΐοηδ1 ΝΑνΤΕΧ εβτνίοβ 
ϋΓΟ&άο&είε 1£ £&© οτβίΐ: ίε &η<}&ς$βά οη νογζςββ 1η ©η γ βγθβ ίη 
ν&ΐοΐι ©η Ιηί:θΓηΒί:χοηβ1 ΝΑνΤΕΧ εβΓνιοβ 1ε ρτονίάβά; 

.5 α Υ©ά1ο £βο111ί:γ £ογ Γβοβρίιΐοη οί ιηΒΓίΙιΙιηβ ε©£β£γ 1η£οοη©1:1οη 
&γ *:&© ΙΝΜΑΚδΑΤ βη*ι©ηαβ<1 9 Γ ° α Ρ 0©111η9 βγεΐβπι* ΐ£ £ΐιβ ΟΓΛίΙ ίε 
βη 9 Α 9 βά οη νογ&9 β& 1η &ηγ ©Γβ© ο£ ΙΝΜΑΚδΑΤ οονθΓ&9 β 1η 

κίιΐοίι ©η χη1:βΓη&ΐ:1οη©1 ΝΑνΤΕΧ εβΓνχοβ 1ε ηοΐ. ρτονχάβά. 

ΗοντβνβΓ , ΟΓδΠ: βη9&9 β<1 οχοΐαείνοΐγ οη νογ© 9 βε νΙιβΓβ λ 

ΗΓ <1ΐΓθ€ΐ:-ρΓΐη1:1η9 Ιιβ1©9Γ&Ρ*ιγ ϊΛΒΓί^Ιιηβ εβίβΐγ 1η£οπη©1:1οη 
ββτνίοθ 1ε ρτονίάβά ηηύ £ίΐ:1;©<3 νχ£ΐι ©9η1ριη©η{: ο©ρ©1>1β οί 
Γβοβ1ν1η9 ειιοΐι εθΓνχαβ, πι&γ &β βχβιηρί: ίτοιη ΐ&ΐε Γβ 9 ηΐΓβϊηβηί:. ** 

.6 εαϋ^βοί £ο £Ιιβ ρΓονΙεΙοηε ο£ 14.7.3, & εηΐβΐΐΐ*:© βίηβΓ9βηογ 
ροβΐ£ΐοη-1ηά1ο©£ΐη9 Γ&άΐο ϊ>ββ<:οη (εβ£©11ΐ£θ ΕΡΙΚΒ)*** νίιχοίι 
εϊιοαίά &β: 

ο©ρ&ϋ1© οί Ι:Γ&ηΒπιΐ!;^1η9 & (ϋεΐΓβεε ©ΙβΓϊ: βιΕίιβΓ £.ΗΓοα9& 
«ιβ ροΙβΓ οτ1>11:1η9 ε©£©11ϋ;6 εβτνίοβ ορβΓβ£χη9 1η £&© 

406 ΜΗζ &©ηά ογ, 1£ £*ιθ ογ©£ 1: Ιε βη9*9β<1 οηΐγ οη νογ©9βε 
νΙΉιΙη ΙΝΜΑΚδΑΤ οον©Γ&9 β ' ^ ΓΟιι 9 Ϊ1 ΙΝΜΑΚδΑΤ 

9 βοε£©£ΐοη©Γγ βηίβΐΐΐΐ:© εβτνίοβ ορβΓβ£ΐη9 1η £*ιβ 1.6 ΟΗζ 
Ι>βη<1* Λ **; 

1ηε£&11βά 1η ©η β&εΐΐγ ©οαβεβϋ>1β ροείίΐοη; 

Γβ&άγ £ο 1>β ιηβηιι©11γ Γβ1β©εβΛ ©ηά ο©ρ©Ι>1β ο£ 1>β1η9 
οβΓΓίθό ϊ>γ οηβ ρβτεοη χηΐιο δ εαΓν1ν©1 ογ©££; 

οβρδΜβ ο£ £1ο©£ΐη9 £τβ© 1£ υιβ ογ©£ 1: εΐηίε ηηά οί 1>β1η9 
βαΙ:οιηβ^1θδ11γ βο^ΐνβίίθά κ&βη »£1οβ1:; από 

ο&ρΒ^Ιβ ο£ 1>β1η9 βαί:1νΒϊ:βά πίΒηιΐΒΐΙγ. 


. 6.2 

.6.3 

.6.4 

.6.5 


Κβ£βΓ Ιο Γβεοΐα^χοη Α.701(17) αοηοβΓη1η9 0&ΓΓ1Β9® ΙΝΜΑΚδΑΤ βηΗ&ηοβά 
9τοαρ οδΐΐ δηίβ^γΝΕΤ ΓβοβινθΓε αηάβτ <:1 ιθ ΟΜϋδδ, βάορίιβά Βγ Οιβ 
θΓ9&η1ζιι(:1οη· 

Κβίβτ Ι:ο ϋιβ Κβοοηβηβηάβ^ΐοη οη ρΓθΐηαΐ9^1οη οί πιβγΙ^Ιγη© εβίβ<:γ 
Ιαίοηη&ΐΐοη# αάορ^βά Ιίγ ϋιο 0Γ9®η1ζδίι1οη 1>γ Γβεο1ιι1.1οη Α.705(17). 

Κβίβτ £ο Γββοΐυϋοη Α.616(15) αοηοβΓη1η9 εβδΓοΙι ηηά Γβεοαβ Ηοιη1η9 
ο&ρβ!)1111γ/ λάορίβά 13γ ί:1ιβ θΓ9&η1ζβί:1οη. 

δα^^βοΐ: ^ο ί:Ηβ δνβ11β1>1111:γ ο£ βρρΓορΓί&ί:© Γβοβ1ν1η9 οη<1 ρτοοβεείηςτ 
9 Γουηά £3θ1111:1β6 £ογ ββοΐι οοββη Γ© 9 ΐοη οονβτβά &γ ΙΝΜΑΚδΑΤ εβίιβίΐχίιβε. 
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14.6.2 ΙΙηΙιίΙ 1 Γθ^γιαβγ γ 1999, ογ αηΐιίΐ καοΐι οΙιΙιβΓ άβ£β βε ιηβγ 1>β άβΐβπηίηβά 
1>γ ΐΐιο ΜβΓίΐίιηβ δβΓβΐγ 0οπυηί1:ΐ:ββ, βνβτγ ογβ££ εΐιοαίά, ίη βάάϋίοη, 

5β ΓίΐΛβά νίίιΐι 3 Γβάίο ίηεΐιβίΐβΐΐοη οοηδίβΐιίηφ ο£ β Γβάίο^βίβρίιοηβ 
άΐεΐτοεε ίΕβ^ιιβηαγ ν&ΐαίι ΓθΟβίνβΓ οβρβ&ΐβ ο£ ορβΓβΐίη9 οη 2,102 3εΗζ. 

14.6.3 υη£ί1 1 ΓβΟπιβΓγ 1999, βνθτγ οτβί:*: δΐιοιιΐά, ιιηίβεε £1ιβ οτβίΐ: 1β 
θη 9 & 9 ©ά οη νογβ^βδ ίη 8ββ βΓββ Α1 οηΐγ, Ο© ίίΐΐιβά ντίΐΐι δ άβνίοβ £ογ 
^ βηβΓβΙιίης ϊ;Ηβ ΓβάίοΐβΙθρΗοηθ βίβοη βί^πβΐ οη £1ιβ £τβ€[αβηογ 

2,102 *Η«*. 

14.6.4 ΤΗ© λάιηίηίβΙΐΓβΐίοη ιηβγ βχβπ\ρ£ ογβ£*: οοηδΐΓαοΐιβά οη ογ β££©Γ 

1 ΓβΗπιβχγ 1997 £τοιη £Ηβ Γβ^ηΐΓβπιβηίΐδ ρΓβεοτίΗβά Ογ 14.6.2 βηά 
14.6.3. 

14.7 Κβάΐο^Β$ηίρΜ©ηΐ:; 5©β &Γ6 & Α1 

14.7.1 Ιη βάάίΟίοη £ο πηββΐιίη^ *:Ηβ Γθ< 5 αίΓθίηβηί:δ ο£ 14.6, βνβτγ ΟΓβίΟ βη9©9 β<1 
οη νογ&9 ββ ©χοΐαείνβΐγ ίη εββ βτββ Α1 δΗοιιΙά 0© ρτονίάβά *τί£Η © 

Γβάίο ίηδΐβΙΙβΟίοη οβρβΟΙβ ο£ ίηί*:ίβ0ίη9 00β Οτβηειηίεείοη ο£ 
εΠίρ-Οο-εΗοΓβ άίεΙ:Γθεε β1βΓΪ:8 £γογπ ΟΗβ ροείΟίοη ίτοιη νΟίοΗ ΟΗβ 
ΟΓ&ίΙ ίε ηοηηβΐΐγ ηβνί9&1βά, ορβΓβ0ίη9 βίΟΟβτ: 

.1 οη νΗΓ ηδίη9 050; £Ηίε Γβφ*ίτβίηθηί: ιηβγ 0© ίηΐίίΐίβά 1>γ £Η© 
ΕΡΙΕΒ ριβδΟΓίΟβά Ογ 14.7.3, βίΐΗβτ 1>γ 1ηεΙ:β11ίη9 00© ΕΡΙΕΒ 
οΐοεβ £ο, ογ Ογ Γθΐηοΐβ βαΐίνβΟίοη ίτοιη, ΟΗ© ροείΟίοη £τοιη 
κΗίοΗ £Ηθ οτίΐίίι ίε ηοαηβΐΐγ ηβνί 9 &<:βά; ογ 

.2 £Ηγο\ 19 Η £Ηβ ροΐβτ οτ0ίΐ:ίη9 εβΟβΙΙίΟβ εβτνίαθ οη 406 ΗΗχ; ΟΗίε 
Γθ^ΗΐΓβπιβηΐ ιηβγ Οβ ίιιΐίίίίβά Ογ £0© εβΟβΙΙίΟ© ΕΡΙΕΒ, Γβς^ίτβά 
Ογ 14.6.1.6, βίΟΗβτ 1>γ ίηε0β11ίη9 ΟΗ© εβΟβΙΙίΙβ ΕΡΙΕΒ οΐοβ© 

0ο, ογ Ογ γθπιο4:θ βαΟίνβΙίοη £τοιη £Ηβ ροείΐ,ίοη £τοιη ηΗΙοΗ ΟΗ© 
θΓβ£0 ίε ηοπηβΐΐγ ηβνίς&ίβά; ογ 

,3 ί£ £Η© ογ©££ οη νογβ 9 βδ νίΟΗίη οον©ΓΒ9β ο£ ΜΓ οοβε*: εΟβΐΙοηε 
βςυίρρβά *ί!:Η ϋ80, οη ΜΓ ιΐβίη9 050; ογ 

.4 οη ΗΓ ιιείη9 050; ογ 

.5 1Ηγοιι 9Η £Ηβ ΙΝΜΑΡ.5ΑΤ < 2 θθΒί&ϊ.χοη&τγ ββίιβίΐΐίβ ββΓνίοβ; Ιιΐιίβ 
Γθ<ϊηίΓ 0 ΐηβη£ πιβγ 1>β ίαΐίίΐίβά 1>γ: 

.5.1 βη ΙΝΜΑΗ5ΑΤ βΐιίρ ββτ1:!ι ε!βί:ίοη ΛΛ ; ογ 


* Κθ£θγ ΐ:ο Γθεοίηίιίοη Α.421(ΧΙ) οοηοβΓηίη9 ορβΓβ^ίοηβΙ ε1:βηά&Γάδ £ογ 
Γβάίο£β1θρΗοηβ βίβπη 8ί9Πβ1 9 βηβΓβί:οΓδ, β<1ορί:βά 1>γ 1:ϊιβ 0 Γ 9 &ηίζβΙ:ίοη. 

Τίιίε Γβ9 υ ^ Γβιηβη ^ €3η ί>Υ ΙΝΜΑΚ5ΑΤ εΐιίρ ββΓ<:Η εί:β1:ίοηδ οβρβ&ΐβ ο£ 

Ινο-νβγ οοιηπηιηίθΒΐ:ίοηδ, ευοίι ββ 81;βηά3Γά-Α βηά Β (Γβεο1αί:ίοη Α. 690(17)) 
ογ 8£βηάηΓ(3-0 (τθεοΐαίιίοη Α. 663 (16)) εΐιίρ ββτί:Κ ε1:β(:1οηε· ϋηίβεε 
ο^Ηβτνίεβ ερβοίίίβά, ^Ηίε ίοοίιηοΐ:© βρρίχβε £ο βΐΐ Γβ9^ίΓβιηβηί:8 £ογ βη 
ΙΝΜΑΕ8ΑΤ εΐιίρ ββτΙ:ίι ε^βΐ,ίοη ρΓβεαΓίΙ)β<1 1>γ ίιΐιίε αΙιβρ1:βΓ. 
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14.7.2 

14.7.3 


14.8 

14.8.1 


.5.2 ίϊιβ δβίβΐΐχίβ ΕΡΙΕΒ, Γβ^χτβά &7 14.6.1.6, βχίΗβΓ Βγ 
1ηείΒΐ1χη9 ίΗβ εΒίβΙΙΙίβ ΕΡΙΕΒ οΐοεβ ίο, ογ Βγ Γβίηοίβ 
ΒοίίνΒίΙοη £γοπ>, ίΒβ ροδίίίοη £γοπι ντΗίοΒ ίΒβ οτβίί ίδ ηοπηΒΐΙγ 
η&νΐ9&£βά· 

« 

ΤΒβ νΗΕ Γ&άΐο Ιηεί&ΙΙβίίοη, Γβ 9 ηίΓβά Βγ 14.6.1.1, εΒοιιΙά &1εο Ββ 
οβρβΒΙθ ο£ ί Γβηείη1ίί1η9 &ηά Γβοβίνχη9 9 βηβΓ& 1 ΓβάΙοοοπιπιαηϊοΒί Ιοηδ 
υ&1η9 ΓβάΙοίβΙβρΒοηγ. 

0τη£ί βη 9 & 9 βά οη νογ»9 βδ βχοΐαείνβΐγ ΐη εβΒ βγθβ Α1 ιτ»βγ ο&Γτγ, ίη 
Ιίοιι ο£ ίΒβ εΒίβΙΙΐίθ ΕΡΙΕΒ Γβ9 α ^ Γβ ^ Βγ 14.6.1.6, βη ΕΡΙΕΒ νΒίοΒ 
εΒοιιΙά Ββι 

.1 οβρβΒΙβ ο£ ί ΓβηδΓηίίί χη9 β άχείΓβδδ ηΐβ Γί υδίπ9 050 οη νΗΕ 
οΒαηηβΙ 70 Βηά ρτον1άχη9 £ογ 1οοΒίχη9 Βγ πιβ&ηε ο£ β ΓβάβΓ 
ίΓαηεροηάβΓ ορβΓβίιη9 1 η ίΒβ 9 ΟΗζ Ββηά; 

.2 Ιηεί&ΙΙβά χη βη ββείΐγ βοοβδδίΒΙβ ροδχίχοη; 

,3 ΓβΒάγ ίο Ββ πιβηα&ΙΙγ ΓβΙβΒδβά Βηά ΟΒρ&ΒΙβ ο£ Ββχης ΟΒΓΓίβά Βγ 
οηβ ρβΓδοη χηίο β ευτνΙνΒΐ οΓΒίί; 

.4 οΒρβΒΙβ ο£ £1θΒίιη9 £τββ ί£ ίΒβ ογβ££ δίη)εδ βηά ο£ Ββίη9 
βαίοπιβίΐοβίΐγ βαίΐνβίβά νΗβη β£1οβί; βηά 

.5 αβρβΒΙθ ο£ Βθ1π 9 ηοίΐνβίβά ιη&ηαβίΐγ. 


Β&άΐο-β^ϋίρπιβηί - 5β& Β ΓΕΒδ Α1 Α2 

Ιη βάάΐίίοη Ιο πιββίχη9 ίΒβ Γβ 9 ηΐΓβπΐβηί 5 ο£ 14.6, βνβτγ ατβ£ί βη9&9 θ< ^ 

οη νογ&9 βε Ββγοηά εββ &Γββ Α1, Βαί ΓβπΐΒΪηΐη9 νίίΗιη εββ βγθβ Α2, 

εΗοαΙά Ββ ρΓονχάβά ντίίΗ: 

.1 βπ ΜΕ Γ&άχο ιηείβΐΐβίΐοη ο&ρβΒΙβ ο£ ίΓβηειηΐίίίη9 &ηά 
Γβοβχνΐη9^ £ογ άίείΓβδδ βηά δβ£βίγ ραΓροεβε, οη ίΒβ 
ΐΓθ^ηβηοίβδ: 

.1.1 2,187.5 ΙΗζ ιΐδΐη9 050; Βηά 

.1.2 2,182 )ίΗζ αδχη9 ΓβάίοίβΙβρΠοηγ; 

.2 β ΓΒάΙο ΐηδίβΐΐβίχοη οβρβΒΙβ οί ιηβίηίβίηίη9 λ οοηίίηαοαβ ϋ50 

ν*ίαΠ οη ίΒβ ίχβ^ηβηαγ 2,187.5 λΗζ κΒίοΒ πιβγ Ββ εβρ&Γβίβ £τοηη, 
ογ οοπιΒιηβά κχίΠ, ίΒβί Γβ 9 ηΐΓβά Βγ 14.8.1.1.1; &ηά 

.3 πιββηε οί ιηίίχβί1η9 ίΒβ ί Γβηειηίδδ ίοη οί εΒίρ-ίο-εΒοΓβ άΐείτβδδ 
ΒίβΓίδ ϊ>γ & Γβάχο δΘΓνΙοβ οΐϊιβτ Ιίι&η ΜΕ ορθΓ&ίιίη9 βϋίΐβΓ: 

.3.1 ί:ϊΐΓοα9^ ίΐι© ροΐΒΓ οτ1>χί:1η9 δΒίβΙΙίίθ δθΓνίοβ οή 406 ΜΗζ; 

ίΐιχδ Γβ^ΐΓβπιβιιΙ: πΐΒγ 1)β ίιιΐίχΐίβά 5γ ίΐιβ δΒίβΙΙιίβ 

ΕΡΙΕΒ, ΓβςνιΧΓθά Βγ 14.6.1.6, βϋΙιβΓ Βγ ].η5ΐ&11ίη9 
δΒίθΙΙχίβ ΕΡΙΕΒ οΐοδβ ίο, ογ &γ Γβιποίθ ΒΟίΙνΒίίοη Ιγοπι, 
ίΐιβ ροδχίϊοη £γοπι νΐιίοϊι ίΒβ ΟΓβίί ΐδ ηοηπΒΐΙγ ηβνχ9&ίβά; 
ΟΓ 
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-3.2 οη ΗΓ 1181119 050; ογ 

• 3.3 1:1ιγοιι9*ι £1ιβ ΙΝΜΑΚδΑΤ 9βοεΐβΐίοηβΓγ δβΐβΐΐίΐβ ββΓνίοβ; 

£Ηίδ Γβπίθη^ ιηβγ 1>β £ΐλ1£ί11βά 1>γ: 

• 3.3.1 β^κίριηβηΙ: δρβοί£ίβά ίη 14 · 8.3.2; ογ 

.3.3.2 £Ηβ δβίβΐΐίίβ ΕΡΙΚΒ, Γβ 9 υίΓβά 1>γ 14.6.1'. 6, βίΐΗβτ 

1 >γ ίη8^β11ίη9 £Ηβ δβΐιβίΐίίβ ΕΡΙΚΒ οΐοββ £ο, ογ I>γ Γβιηοΐβ 
βοΐίνβΐίοη £γοπι, £1ιβ ροβίΐίοη £γοπ» κΙιίοΙι ογ&££ ίδ 

' ηοηηβΐΐγ ηβνί 9 βί:βά. 

14. θ. 2 II: βϊιοαίά ϊ>β ροδδίΐιΐβ Ιο ίηίΐίβΐβ ^Γβηδίηίδδίοη ο£ άίβΐχβδβ βΙβΓίβ 1>γ 
£Ηβ Γβάίο ίηδί&ΙΙβίίοηδ δρβαί£ίβά ίη 14.8.1.1 Βηά 14.8.1.3 £γοιπ ΙΛβ 
ροδίΐιΐοη £τοιη νΐιίοΐι £1ιβ ογβ£ 1: ίδ ηοπηβΐΐγ ηβνΐ 9 β£βά. 

14.8.3 ΊΊιβ ογβ£*: βΐιοιιΐά, ίη βάάίΐιίοη, &β οβρβίϊΐβ ο£ £Γβη6ΐηίΙ:ΐ:ίη9 βηά 
Γθθβίνίη9 9 βηβΓβ1 Γβάίοοοηνηιιηίοβ^ίοηδ ιΐδίη9 Γβάίοΐβίβρίιοηγ ογ 
<3ίΓβο*:-ρΓίη*:ίη9 1:β1β9Γβρ1ιγ &γ βίΐϊιβΓ: 

.1 β Γβάίο ίηεΐβΐΐβΐίοη ορβΓβ*:ίη9 οη νοΓ)είη9 ίΓβςαοηοίββ ίη £1ιβ 

1>βηάδ ββΐνββη 1,605 *Ηζ Βηά 4,000 *Ηζ ογ Ι»βϊ:κββη 4,000 *Ηζ βηά 
27,500 ΚΗζ. ΤΙιίδ ΓβςαίτβΓηβη^ ιηβγ &β £υ1£ί!1βά 1>γ £1ιβ βάάίΐίοη 
ο£ ΐίιίδ οβρβ&ίΐίΐγ ίη £1ιβ βςιιίριηβηΐ: ΓβςηΐΓβά 5γ 14.8.1.1; ογ 

.2 βη ΙΝΜΑΚδΑΤ βΐιίρ ββΓΐίι δ£β£ίοη. 

14.8.4 ΤΗθ ΑάηίηίδίΓβίίοη ιηβγ βχβιηρί ογβ£*: 8 οοηδΐταοΐβά ϋβ£θΓβ ^ 

1 Γβ1)ΓαβΓγ 1997, νΐιίοΐι βΓβ βη9β96ά βχοΐιΐδίνβΐγ οη νογ&9 β * *τί£Ηίη 
66β βγθβ Α2, £γοπ* £1ιβ Γβςαί Γβιηβηΐδ ο£ 14.6.1.1.1 βηά 14.6.1.2 
ρτονίάβά δΐιοΗ οτβ£ί:8 ιη&ίη^βίη, νϋβη ρΓβο*:ίοβ1>1β, & οοηίίηιιοαβ 
1ίδί6ηίη9 Ηβΐοΐι οη νΗΡ οίι&ηηβΐ 16. ΤΙιίδ νβίοΙι βΐιοαίά 1>β Ιβρί: β£ Οιβ 
ροβίίίοη £τοιη κΜαΗ £1ιβ θΓβ£ί; ίβ ηοηηβΐΐγ ηβνίφβίβά. δηαΐι βχβιηρΐίοη 
βΗοιιΙά 1>β βηάοΓββά &γ ΐΐιβ ϋβδβ ροτΐ: δΐιβίιβ ίη £1ιβ Ρβπηί Γ £ £ο Ορβτβΐβ. 



14.9.1 Ιη βάάίΙ:ίοη ξο ιηββί:ίη9 £1ιβ Γβφΐίτβιηβηΐδ ο£ 14.6, βνβτγ ογβ££ βη9»9 6 ^ 
οη νογβ 9 βδ Ιίβγοηά βββ ΒΓβΒδ Α1 βηά Α2, 1>η£ Γ6ηβίηίη9 νίΐΐιίη βοβ 
βτββ Α3, δΗοιιΙά, ί£ ίί: άοβδ ηοΐ: οοπιρίγ νίί:1ι ΐ:Ηβ Γβ9«ίΓβπ)βηΙ:β ο£ 
14.9.2, &β ρτονίάβά ντί^ΐΐ! 

.1 βη ΙΝΜΑΚδΑΤ δΐιίρ ββΓΐ:1ι ε^Βΐ:ίοη εβρβ1>ΐ6 ο£: 

.1.1 ί:ΓΒηδΐηϋ:1:ίη9 βηΛ Γβαβίνίη9 άίδ^Γθδδ βηά ββ£β^γ 

οοπνηαηίοΒ^ίοηδ ηβίη9 άίΓβοί:-ρΓίη«:ίη9 1:β1β9Γ»Ρ^Υ/ 

.1.2 1ηίΙ:ίΒΐ:ίη9 βηά Γβοβίνίη9* άίδ^Γβδβ ρΓίοτίΐγ οβΙΙβ; 

.1.3 Γη&ίη^&ίηίη9 νβΐαΐι £ογ 8ΐιοΓβ-«:ο-6>ιίρ άίδ^τβδδ βΙβΓ^β, 

ίηο1αάίη9 ^Ηοββ άίτβο^βά 1:ο δρβοί£ίοη11γ άβ£ίηβά 

9609ΓβρϊΐίθΒΐ ΒΓβΒδ; 

.1.4 ί:Γβηδΐηίϊ:1:ίη9 βηά Γβαβίνίη9 9 βηβΓί1 ^ ΓβάίοοοιηπιαηίοβΙ:ίοη8, 

ηδίη9 βίΐ&βΓ ΓβάίοΙ:β1βρΙιοηγ ογ άχΓβα^-ρΓίη1:ίη9 
^β 1 β 9 Γβρ 1 ιγ; βηά 
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.2 απ ΜΕ ΓΑάίο χηε^ΑΐΐΑίΙοη οβρβ&ΐβ ο I £γ Αηεπι1*:£ΐη9 Αηά 
Γβοβ1νχη9/ ίοΓ άίε^Γβεε Αηά εβίβΐγ ριίΓροεβε, οη Γΐιβ 
ί Γβ^ίλβηοίβδ: 

φ 

• 2.1 2,187.5 ΙεΗζ υδίηφ 05(Γ; Αηά 

• 2.2 2/182 *Ηχ υε1π9 ΓΑάίοΐβΙβρΙιοηγ; Αηά 

.3 β ΓΑάίο ίηδίΔΐΐΑίΙοη οΑρηϋΙβ ο£ ηΐΑΐη£Αΐηχη9 α οοη^χηιιοαδ 050 
ντΑ^οΗ οη ίτοςαβηογ 2/187.5 λΗζ νΗχοΙι ιη&γ 1>β εβρ&ΓΒΐβ £γοπι 
ογ οοιη&ΐηβά %#ΐΓ*ι £&αΙ: Γθ^ΐτβά &γ 14.9.1.2.1; Αηά 

.4 ιηθ&ηβ ο£ χηχί:ΐΑ£ΐη9 £γ Αηειηχεεχοη ο£ δΙιχρ-ίο-εΙιοΓβ άΐείτβεε 

ηΐβτίβ &γ α ΓΑάίο ββτνίοβ ορβΓα£ίη9 ©11:1ιθγ: 


•4.1 £ϊιγοιι9*ι £ϊιβ ρο1&Γ οτϋί1:1η9 δβτνίοβ οη 406 ΜΗζ; Πιΐβ 

ΓβςαΐΓβπϊβηΙ: πΐΑγ 5β ίαΐίχΐίβά &γ £1ιβ δΑΐ:β11ι*:β ΕΡΙΚΒ, 
Γβ^ί^βά &γ 14.6.1.6/ βλϋΙΐΘΓ I>γ 1ηδί:η111η9 Λ*ιβ εΑΐβΙΙΙΐβ 
ΕΡΙΚΒ οΐοδβ ίο, ογ 1>γ Γβπιοϊ:© ΑοΐΙνΑΐίοη Ιγο™, £&β 
ροεχ^ΐοη Ιγοπι νάιΐοΐι £ίιβ ογα£1: 1β ηοππΑίΙγ ηβνί9&£βά; ογ 


.4.2 οη ΗΓ ιΐδίη9 ϋδΟ; ογ 

• 4.3 £1ΐΓθα9ΐ* ΙΝΜΑΚ5ΑΤ 9 βοε£Α£ϊοηΑΓγ εΑίβΙΙχίθ εβΓνίοβ, 

1>γ απ Αάάίίΐοηηΐ δΐιίρ βΑΓίίι βίΑίίοη ογ &γ ί:&β εΑίιβΙΙΙΐβ 
ΕΡΙΚΒ Γ 69 ΜΧ Γβά &γ 14.6.1.6 , βίίΙιβΓ \>γ ΙηεΐΑίΙΐης £&β 
δΑΐβΙΙΙίιβ ΕΡΙΚΒ οΐοεβ £ο, ογ \>γ Γβηιοίβ ΑΟίχνΑίίοη ΐΓΟίη, 
£ϊιβ ροείΓίοη £γοπί νΐιΐοΐι ογα££. ί& ηοπτίΑίΙγ ηηνΐ 9 &^βά; 

, ·■ 

14.9.2 Ιη Αάάΐίΐοη ίο ιηΑβ£ίη9 £1ιβ Γθ^ιιΧΓβιηβηΐε ο£ 14.6/ βνβτγ ογα££ βη9Α9θά 
οη νογ&9 β& &βγοηά εββ αγοαβ Α1 Αηά Α2, ϊ>υ£ ΓβπΐΑΐηίη9 νιΐ&χη 66α 
αγαα Α3, εΐιοαίά, 1£ ϊί άοβεηοί: οοπιρίγ κί£}ι £1ιβ Γβ^νΛίΓβπιβη^δ ο£ 
14.9.1/ Ββ ρΓονχάβά νίίΐι: 


• 1 ηη ΜΕ/ΗΡ ΓΑάΙο ΙηεΓ&ΙΙ α^Ιοπ οΑρΑ&Ιβ ο£ ΓΓΑηειη11:£χη9 Αηά 

Γβοβίν1η9/ £ογ άχείΓββδ Αηά 8Α£β£γ ρατροεβε, οη α 11 άΐείτοεε 
ηηά ε&ίβίγ ΐΓβςαβηοΙβδ 1η £ϊιβ *>&ηάε ί>β£,Ηβθη 1/605 ΚΗζ Αηά 
4/000 *Ηζ Αηά ϋθίνββη 4/000 ΙεΗζ^ ηηά 27/500 ΙζΗζ: 

.1.1 ηε1η9 ϋ50; 

• 1.2 αβ1η9 γΑ άΐοΐβίβρίιοηγ; απ<5 

.1^3 αβχη9 άίΓβοί:-ρΓΐηί:1η9 £β1β9ΓΑρ&γ; &ηά 

• 2 βςαΙρπίΘηΐ: οηρΑΐ>1β ο£ πΐΑΐη(:Αΐηχη9 Ρ30 νΑ^οΚ οη 2/187.5 ΚΗζ, 

8/414.5 ]τΗζ &ηά οη α£ ΙθαβΙ: οηβ ο£ Ήιβ άχεΓ,Γβδδ Αηά δΑίθΓγ 
Ρ50 ΐΓβςιιβηοΙθδ 4,207.5 ΑΗζ, 6,312 λΗζ , 12,577 λϋζ ογ 
16,804.5 λΗζ; β£ Αηγ ϋπιβ, 1^ βΐιουΐά 1»β ροεεΙΒΙβ Γο εβίβοΐ: βηγ 
ο£ ΓΙΐθδβ ϋ50 άίεΓΓβεδ Αηά 8Α ί&ίγ ίΓβςιιβηοχβε. Τΐιχδ βςαχρηβηΐ: 
ΠΙΑγ 5β δβρΑΓΑΐΐβ ΓγΟΙΪΪ, ΟΓ ΟΟΠϊ&Ιηβά Ηΐίΐΐΐ/ ίϊΐο 69^1ρΠΆΑ^ Γβ^ΙΙΙΓβά 
1>γ 14.9.2.1; Αηά 

.3 (ηοΑηε ο£ ίηιϊ:ΐΑΐ.1η9 ΙίΓΑηδίηχδεχοη ο£ δΙιχρ-Ιιο-εΙιοΓβ άίβΙΐΓβδε 

ΑΐβΓ^ε &γ α ΓΑάιοοοιηπιαηχαΑίιΙοη εοΓνχοβ ο£Ββτ £&Αη ΗΕ ορβΓβΓχης 
βίίιΗβΓ: 
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.3.2 

.3.2.1 

.3.2.2 


ΙιΙίΓοα^ ροΙβΓ οΓ^χΐίης δβ*;β11ί*:θ εβτνχββ οη 406 ΜΗζ; 

£Βίε ΓβςαΐΓβπίθηΙ: πιβγ Ι>€ Ιιιΐίίΐίβά 1>γ ΐΗβ εβΐβΐΐίΐβ 
ΕΡΙΚΒ, Γβ^αίτθά ί>γ 14.6.1.6, βίΐΗβτ. 1>γ ίηεΐΛΐϋη^ ΐ*ιβ 
εβ£β11ι*:β ΕΡΙΚΒ οΐοεβ ί:ο, ογ Βγ Γβιηοίιβ βο£ίνβ*:ίοη £γοπ\, 
£Ηβ ροβχΐίοη £γογπ νάιχοΐι 1:Ηβ ατβ£ί: ίε ηοπηβΐΐγ ηβνίςβΐβά; 

ΟΓ 

/ 

ϊΗγοικ*!» ΙΒθ ΙΝΜΑΚ5ΑΤ 9 «°δ £β*:ίοηΒΓγ εβϊιβίΐίΐβ δβτνίοβ; 
Ήιίε Γβςι^ίϊ'βΓηβηΙ: ιηβγ 1>β ίαΐίίΐίθά 5γ: 

3 η ΙΝΜΑΚ5ΑΤ εΐιίρ ββΓίιϊι βΐβΐιχοη; ογ 

£Ιιβ δβ£β11ίί:β ΕΡΙΚΒ, ΓβφλίΓβά 5γ 14.6.1.6, βχ*:1ιβΓ 
Ιογ χηδΐβΐΐίης £*ιβ εβΐβΐΐχΐβ ΕΡΙΚΒ οΐοεβ £ο, ογ &γ Γβπιοΐβ 
βοΐίνβΐίοη Ιτοιη, £1ιβ ροεί^ίοη Γγογπ κΐιίαΐι £1ιβ ΟΓβίΙ: 1ε 
ηοττηβΐΐγ ηβνΪ 9 β£βά; βηά 


.4 ίη βάάίΐχοη, 11ιθ ογβΗ; δΐιουΐά 1)β οβρβΙ>1β οΐ ΙΐΓβηειηίΙίιίης βηά 
Γβοβίνΐη^ 9 βηβΓβ * Γβάίοοοιτιπιαηίαβΐίοηδ ιΐδΐη^ Γβάχοΐβίβρίιοηγ 
ογ άίτβοΐι-ρΓίηΙιίης £β1β9Γβρϊιγ *>Υ ΜΓ/ΗΓ Γβάχο ίηεΐβΐΐβΐίοη 
ορβΓ3ΐίη9 οη νοτ)ζ1η9 Ιτος^βηοιβδ ίη ΐΗβ ββηάδ Ι>β1;νΓββη 
1,605 ΚΗ ζ βηά 4,000 *Ηζ βηά &β£νββη 4,000 *Ηζ βηά 27,500 λΗζ. 
ΤΙιίε Γβ^ηίΓβπιβηΙ; ιηβγ 1>β Ιαίΐχΐίβά ί)γ £Ιιβ βάάίΐίοη ο£ ΐΐιίε 
οβρβΜΙχΐγ ίη ΙΒβ βςηίριηβηί; Γβςηίτβά &γ 14.9.2.1. 

14.9.3 II: εΐιοαίά &β ροεείΜβ Ιο ίηίΐχβϊΐθ ΐΓβηεπιχδβίοη ο£ άίεξΓβεε βίβτΐιβ 5γ 
£]ιβ Γβάίο Ιηεΐβΐΐβΐίοηδ ερβοίίίβά ίη 14.9.1.1, 14.9.1.2, 14.9.1.4, 

14.9.2.1 «ηά 14.9.2.3 ίτοιη £Ηβ ροδίΐίοη Ιγοττϊ νΗίοΙι £&β ΟΓηίί: 1β 
ηοΓΓηβΙΙγ ηβνί9»£βά. 

14.9.4 ΤΗβ Αάιπίηίε*:Γβ!:ίοη, ίη οοη;}ιιη<:ΐ:ίοη ντίίιϊι £Ηβ 5βδβ ροτί: 5£β*:β, ιηβγ 
βχβιηρΐ οΓβίΐε οοηείίΓαοΐβά &β£θΓβ 1 Γβ&πιβΓγ 1997 βηά βη9β9βά 
βχοίηείνθίγ οη νογ»9 βδ *ί£^ίη εββ βΓββε Α2 βηά Α3, £τοιη ^.Ηβ 
ΓβςιιίΓβιηθηΐε ο£ 14.6.1.1.1 βηά 14.6.1.2 ρΓονίάβά εαοΗ ΟΓβίΐε 
πιβχηΐβίη, κΐιβη ρΓβοΐίοβ&Ιβ, β οοηΐίηηοαε 1ίε£βηίη9 νβΐοΐι οη νΗΓ 
οΐιβηηβΐ 16. ΤΙτίδ νβΐοΒ εϊιοαίά 6β Κβρΐ. β£ £Ηβ ροείΐιίοη Σγοπι νΒίοΙι 
ί:1ιβ ατβΠ: χε ηοηηβΐΐγ ηβνΐ9β*:βά. 


14.10 Κβάΐο βςαΐρπιβη^: 56 β,_ βΓΟ&5 Α1, Α2,, Α3 βηά Α4 

14.10.1 Ιη βάάΐΐίοη ί:ο Γηββί:χη9 ί:ίιβ ΓβςνιχΓβίηβη^ε ο£ 14.6, οτβίΐ: εηςζςβά 
οη νογβ9 βδ ^· η βΐΐ δββ &Γθβδ εΐιοιιΐά 1)β ρτονίάβά νι11:1ι £ϊιβ Γβάίο 
ίηείβΐΙβίίοηδ βηά Θ9ηίρ^βη1 Γβς 11 ^ 6 ^ ^7 14.9.2, βχοβρί: ΙΙιβΙ: £Ηβ 
β 9 ηΐριηθηΙ: Γβ 9 ηΐΓβά Βγ 14.9.2.3.2 εΗονιΙά ηοΐ: 1)β βοοβρίβά βδ βη 
Βΐ^βΓηβΐινβ Ιο <:Ββ(: ΓβςαίΓβίί ^Υ 14.9.2.3.1, νΙιίοΗ εΒοαΙά βίνβγδ Ι)β 
ρτονχάβά. Ιη βάάΐ6:χοη, ογβ£ 1: βη9β9 θ ά οη νογβ9 βδ ^η β11 5βΛ βΓββε 
εΒοαΙά οοιηρίγ νιί:Β Ιϊιβ ΓβςηΪΓβΓηβηΙΐδ ο£ 14.9.3. 

14.10.2 ΤΗβ ΑάτηχηχεΙ:ΓΒΐ:ίοη, ίη οοη^ηηοϊιχοη νίίιΐι £1ιβ 5βδβ ροτί: 51:Βί:β, π\&γ 
βχΘίπρϊ: θΓβΓ1:ε οοηδ^ηιοΐιβά ΙίθΙοΓβ 1 Εθ&γιιβγ γ 1997, βηά βη 9 βςβά 
θχοΐαείνβΐγ οη νογβ9βε νίίζΐιχη εββ βΓββε Α2, Α3 βηά Α4, £γοπϊ £1ιβ 
ΓβςαίΓβιηβη^ε ο£ 14.6.1.1.1 βηά 14.6.1.2 ρΓονίάβά εαβϊι ΟΓβί^ε 
ηβίηΐιβίη, κΗβη ρΓβοίιίοβ^ΐβ, β οοηΐιίηιχοηδ 1χεΙ:βηίη9 >τβΙ:ο1ι οη νΗΓ 
αΗβηηβΙ 16. Τΐιίε Ηβ^οΐι εϊιοαίά 1>β Κβρ£ βϊ: Ι:Ιιβ ροεί!:ίοη ίτοπ» Ηίιίοίι 
ί:Ηβ ΟΓβΙί: ίε ηοητιβίΐγ ηβνί 9 β 1 :βά. 


14.11 

14.11.1 


14.11.2 

14.11.3 

14.11.4 


14.12 

14.12. 

14.12. 
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ΗάΕΟΪΙΕΒ 

Ενβτγ οΓβ££, νϊιΐΐβ β£ εββ, εΗοηΙά π\3Ϊη£3Ϊη β οοηΕΐηϋοηδ ντβίιοΐι: 

.1 οη νΗΓ ϋδΟ οΐιβηηβΐ 70, ΐ£ ίΛβ ογβ£Ε, ΐη βαοοΓάβηοβ νΐ£& £&β 
Γβ^αΐΓβιηβηίΐδ ο£ 14.6.1.2, ΐδ £ΐΕ£βά «ΐΕΗ β νΗΓ Γβάΐο 
Ιηδίιβΐ Ι&^ίοη; 

,2 οη ΕΗβ άΐεΕΓβββ βηά 8β£β1:γ ΡδΟ ίΓβςαβηογ 2,167.5 ΙΗζ, ΐ£ 
ογβ£ 1:, ΐη βοοοΓάβηοβ ντΐ^Ιι ΕΚβ ΓβςοΐτβιηβηΕδ ο£ 14.8.1.2 ογ 
14.9.1.3, ΐε ίΐΙΙ.βά νϊ£ΐι βη ΜΓ Γβάΐο ίηβϊΒΐΙβΙίοη: 

.3 οη Εΐιβ άΐεΕΓβββ βηά 8β£βΕγ 050 £Γβςαβηοίβδ 2,187.5 ΙΗ* βηά 
8,414.5 ΙΗζ βηά βΙβο οη βΕ ΙββεΕ οηβ ο£ Ε&β άΐεΕτβββ βηά 
εβ£βΕγ ϋδΟ £τβς[«βηοίββ 4,207.5 ΑΗζ, 6,312 *Ηζ, 12,577 ΚΗζ 
ογ 16,804.5 ΙΗζ, ηρρΓορτΐβΕβ Εο Εΐιβ Εΐπ»β ο£ άβγ βηά Ε&β 
9βθ9ΕβρΙιΪ€3ΐ ροεΐΕΐοη ο£ Εΐιβ οτβ£Ε, ΐ£ Εΐιε οτβ£Ε, ΐη 
βαοοΓάβηοε *ΐΕίι Ε&β ΓβςηΐΓβιηβοΕδ ο£ 14.9.2.2 ογ 14.10.1, 1δ 
£ΐΕΕβά νΐΕ& βη ΜΓ/ΗΕ Γβάΐο ΐηβΕβΙΙβΕΐοη. Τ&ΐβ *ίβΕο& π»βγ 5β 
ΚβρΕ 1>γ πιββηε ο£ β Βθβηηίη9 ΓβοβΐνβΓ; 

.4 £ογ εβΕβΙΙΐΕβ β&ΟΓβ-Εο-δ&ΐρ άΐεΕΓβδβ βΙβτΕβ, ΐ£ &&β ογ»££, ΐη 
βοοοεάβηοβ νΐΕ& ΕΗβ ΓβςηΐΓβιηβηΕβ ο£ 14.9.1.1, ΐβ £ι££β«ί "ΐΕ& 
βη ΙΝΜΑΚδΑΤ 8&ΐρ ββεΕ& δΕβΕΐοη. 

Ενβτγ ογβ£Ε, ν&ΐΐβ βΕ βββ, 8&οα1ά π\ 3 ΪηΕβΐη β Γβάΐο νβΕο& £ογ 
Ι χεοβάοηβΕβ ο£ π> 3 ΓΪΕΐπ>β 8β£βΕγ ΐη£οπηβΕΐοη οη Ε&β βρρτορΓΐβΕβ 
£Γβςηβηογ ογ ΕΓβςηβηοΐββ οη *»&ΐο& 8«ο& ΐη£οπη3&ΐοη ΐβ &Γθβάοβ8Ε £ογ 
Ι, ΐιβ βεββ ΐη *&ΐο& Ε&β οεβ£Ε ΐβ ηβνΐ9β&ΐη9· 

υηϊΐΐ 1 Ρβ&ΓββΓγ 1999 ογ αη&ϋ εαο& οΕ&βε άβΕβ 38 ιηβγ &β άβΕβπηΐηβά 
1,γ «ΐβ ΜβεΐΕΐιηβ δβ£βΕγ Οοιηιηΐ&Εββ, βνβΓγ θΓβ£Ε »1ιϋβ βΕ 6β3 β&ουΐά 
ιηβΐηΕβΐη, κ&βη ρΓβο&ΐοβ&Ιβ, β οοηΕΐηαοαβ 1ΐ8&βηΐη9 νβ£ο& οη 
α&βηηβΐ 16. Τ&ΐβ νβΕο& 6&οη1ά &β ΑβρΕ βΕ Ε&β ροεΐΕΐοη £γοπι ν&ΐο 
Εΐιβ θΓβ£Ε Ϊ8 ηοπηΒΙΙγ ηβνΐ 9 ®&βά. 

υη£ΐ1 1 Εβ&Γαβεγ 1999 ογ «ηΕΐΙ δαο& οΕ&βτ άβΕβ 38 πιβγ &β 
άβΕβπηΐηβά &γ Ε&β ΜβΓΐΕΐιηβ δβ£βΕγ ΟοιηιηΐΕ&ββ, βνβεγ αΓβ£Ε Γβςαΐχβά 
ί:ο οβΓΓγ β Γβάΐο&βίβρ&οηβ νβ£ο!ϊ ΓβοβΐνβΓ βϋοαίά ιηηΐηίιηιη, νΐιϋθ βϊ; 
βθβ, β οοηΐΐηαοηδ κβ£οΙι οη £ΐιβ Γβάΐο^βίβρίιοηβ άΐβ^Γβδε £Γβ9«βηογ 
2,182 ΑΗζ. ΤΙιΐβ νβ£οίϊ εΐιοαίά 1>β ΐ£βρί: 3£ £1ιβ ροδΐ£ΐοη £γοπ» κΗΐο 
£&« οΓβ££ ΐε ηοπηβΐΐγ ηβνΐ 9 β£βά. 


ΚΟΜΓΟΒ8 ρ£ 6Π 6Γ9Υ 

ΤΙΐθΓβ Βΐίοαίά £>β 3νβ11β1>1β &£ βΐΐ £ΐ«ηββ, νϋΐΐβ £ϋβ ογβ££ ΐβ β£ βββ, 

3 8«ρρ1γ ο£ β1βο£ΓΪοβ1 βηβΓ9Υ εη££ΐοΐβη<: £ο ορβΓβ£β £ΐιβ τβάιο 
ΐηβίβΐΐηίΐοηε βηά £ο οίιβΓ90 ηηγ 1>3££βΓΪβε αεβά βε ρβΓ»: ο£ β ΓβεβΓνβ 
βοαΓΟβ ο£ βηβΓ9Υ £ ογ £ϊιβ Γβάΐο ΐηε£3ΐΐ3£ΐοη8. 


Κβεβτνθ ηηά β«ηβΓ9«ηογ βοαΓοββ ο£ βηβΓ9Υ είτοαίά 1>β ρΓονχάβά «η βνβΓγ 
ογ 3 ££ Εο βυρρίγ Γβ^ΐο ΐηβΕβΙΙβΕΐοηε, £ογ Εΐιβ ραεροεβ ο£ οοηάαο1:ιη9 
άΪΒ£Γβ68 βηά 83£βΕγ ΓβάΐοοίΜηιηαηΐοβΕΐοηε, ΐη Εΐιβ βνβη£ ο£ £β νίΓβ ο 
Είιβ οΓβίΕ'ε π» 3 ΐη βηά βηιβΓ 9 βηαγ βοαΓοβδ ο£ βΙβοΕΓΐοβΙ ρονβτ. 

ΓθεβΓνθ εοαΓοβ ο£ βηβΓ9Υ β^οηΐά 1>β οβ Ρ β51β ο£ εΐπ,αΙΕβηβοηεΙγ 
ορβΓβ£ΐη9 £»>β νΗΓ Γβάΐο ΐηεΕβΙΙβΕΐοη ^β9ο^Γβ‘ 3 14.6.1.1 βηά. 



8114 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


βρρΓΟρτίβΙΐβ £θΓ £1ΐβ Βββ βΓββ ΟΓ 603 3Γββ8 £θΓ Η}ΐ1ε>1 £Ηβ ΟΓβ££ ΐε 
εςιιίρρβά, βί£1ιβΓ ϋιβ ΜΓ Γβάίο ίηβ£β11βΙ:ίοη Γβςαίτβά 1»γ 14.8.1.1, £Ηβ 
ΜΓ/ΗΓ Γβάίο ίηε£β11β£ίοη Γβ^αΐτβά &γ 14.9.2.1 ογ 14.10.1 ογ £ΐιβ 
ΙΝΜΑΗ5ΑΤ βΗίρ ββτίιΗ β£β(:ίοη Γβςαίτβά 1>γ 14.9.1.1 βηά βηγ ο£ £1ιβ 
βάάίίίοηβΐ Ιοβάβ πιβηίίοηβά ίη 14.12.5 βηά 14.12.8 £οτ β ρβτίοά ο£ β£ 
1ββε£ 1 Η. 


14.12.3 ΤΗβ Γβεβτνβ εοατοβ ο£ βηβτ9Υ εΐιοαίά 1>β ϊηάβρβηάβηί: ο£ £1ιβ ρτορβίΐίης 
ροκβτ ο£ £1ιβ 0Γβ££ Βηά Μιβ οτβΡΙι'β βίβοίιτίοβΐ εγε£βπ\. 

14.12.4 ΗΗβτβ, ίη βάάί£ίοη £ο £Ηβ νΗΡ Γβάίο ίηε£β11βί:ίοη, «ινο ογ ειοτβ ο£ £}ιβ 
οΐϊιβΓ Γβάίο ίηεί,βΐΐβΐιίοηε, Γβ£βττβά £ο ίη 14.12.2, οβη 1>β οοηηβο£βά 
£ο £Ηβ Γβεβτνβ εοατοβ ο£ βηβτςγ, £Ηβγ είιοηΐά ϋβ οβρβΜβ ο£ 
είηηαΐΐβηβοαδίγ δαρρ 1 γίη 9 . ίοτ £1ιβ ρβτίοά ερβοί£ίβά ίη 14.12.2, £1ιβ 
νΗΓ Γβάίο ίηβΐιβίΐβΐίοη βηά: 


.1 βΐΐ ο£Ηβτ Γβάίο ίηε£α11β£ίοηε νΐιίοΐι οβη 1>β οοηηβο£βά £ο £1ιβ 
τβββτνβ εοατοβ ο£ βηβΓςγ β£ £Ηβ εβτηβ £ίιηβ; ογ 

.2 νΙιίείιβνβΓ ο£ £1\β Γβάίο ίηείβΐΐβίίοηβ νίΐΐ οοηβαιηβ £1ιβ πκ>ε£ 
ροκβτ, ί£ οηΐγ οηβ ο£ £1ιβ ο£»ιβτ Γβάίο ίηείβΐΐβίίοηε οβη ί>β 
οοηηβο£βά £ο Μιβ Γβεβτνβ εοατοβ ο£ βηβΓ9Υ β£ ΙΛβ εβιηβ £ίη\β βε 
£Ηβ νΗΓ Γβάίο 1ηε£β11β£ίοη. 

14.12.5 ΤΙιβ Γβεβτνβ εοατοβ ο£ βηβΓ9γ ηιβγ 1>β αββά £ο ευρρίγ £|ιβ βίβοίτίοβΐ 
1ί9*ι£ίη9 Γβ9«ίΓβά &γ 14.5.2.4. 

14.12.6 ΗΙιβΓβ & Γβεβτνβ εοατοβ ο£ βηβτςγ οοηείβ£ε ο£ β τβοΗβ^ββΜβ 
βοοαηαΐβίοτ &8££βτγ οτ ϋβίίβτίβε: 


β ιηββηε ο£ βυ£οπ\β£ίοβ11γ οίιβ^ίης εαοΗ ϋβίίβτίβε ελοαίά &β 
ρτονίάβά νΜοΙι εΐιοαίά 1>β οβρβΜβ ο£ τβοΗβτ9ίη9 ΙΛβτη £ο ιηίηίιηαιη 
οβρβοί£γ τβςαίτβιηβηίε Νί£1ιίη 10 Η; βηά 

£Ηβ οβρβοί£γ ο£ £&β &β££βτγ οτ ϋβίίβτίβε εΗοαΙά &β οΗβολβά, 
αείη 9 βη βρρτορτίβίβ «ηβ£1ιοά*, β£ ίηίβτνβίε ηο£ βχοββάίη 9 
12 πιοηΜιε, νίιβη £Ηβ οτβ££ ίδ ηο£ β£ εββ. 


.7 ΤΗβ 8 ί£ίη9 βηά ίηείβΐΐβίίοη ο£ βοοαπ»α1β£οΓ ί>β££βτίβε νΚίοΙι ρτονίάβ β 

' Γβεβτνβ εοατοβ ο£ βηβΓ9γ είιοαίά 5β εαοΗ βε £ο βηεατβ: 

.1 £ϊιβ 1 ιί 9 ΐιβε£ άβ 9 Γββ ο£ εβτνίοβ; 

.2 β Γββεοηβϋΐβ 1ί£β£ίιηβ; 

.3 .τββεοηβ&ΐβ ββ£β£γ; 


Οηβ ιηβ£ίιοά ο£ οίιβο*ίη9 £Ηβ οβρβοί£γ ο£ βη βοοαιηαίθ^οτ ί>βί;£βτγ ίε £ο £α11γ 
άίεοΗβτ 9 β βηά τβοΗβτ 9 β £ΐιβ 1>β££βτγ, αείη9 ηοππβΐ ορβΓβ£ίη9 οαττβηί. βηά 
ρβτίοά (β·9· 10 1ι). Αεββεειηβη£ ο£ £1ιβ ο1ιβΓ9β οοηάί£ίοη οβη 1>β πιβάβ β£ 
βηγ £ίιηβ, 1>α£ ί£ εΐιοαίά 1>β άοηβ κί£1ιοα£ 8Ϊ9ηί£ίοβη£ άίεόΐΐ 8 Γ 9 β ο£ £ΐιβ 
1)β££βΓγ Νίιβη ϋιβ θΓβ££ ίε β£ βββ. 
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.4 Ήι&Ι: υιβ &β£1:βΓγ Ι,βιηρβΓβΐαΓβδ Γβπιβχη νΐΐι&ΐη 1:1ιβ πιβηα£80ΐ:αΓβΓ * ε 
δρβο1£1οβ{:1οηβ κΙιβΐϊιβΓ αηάβτ οΙιβΓ^β ογ Ιάΐβ; βηά 

.5 ΐΐιβΐ: νΐιβη £α11γ οΐιβ^βά, ξΐιβ'&βΐΐβΓίβδ νΐΐΐ ρτονιάβ Ιβ&βί 
^ Οιβ ιηΐηΐιπαιη ΓβςαΐΓβά ϊιοατε ο£ ορβτβΐΐοη υηάβτ β 11 νββΐΐιβτ 

οοηάΐΐΐοηε. 

14.12.8 II »η υηΙηΐβΓΓαρΐβά ΙηραΙ: ο£ χη£οπηΒΐ:ίοη £γοιπ £Ηβ ΟΓΒί^’β 

ηβνΙ^β^ίοηΒΐ ογ οΐ&βΓ βςυΐριηβηΐ: £ο β Γβάΐο Ιηδί&ΐΐ&ίΐοη Γβςαΐτβά 
1>γ ΐίιΐβ οΙιβρΐβΓ 18 ηββάβά £ο βηεαΓβ χΐδ ρτορβτ ρβΓ£οπη8ηοβ/ ηβ&ηβ 
εΗοαΙά &β ρτονιάβά *;ο βηεαΓβ £)ιβ οοηΐΐηαοαε βαρρίγ ο£ δαο& 
1η£οπηβΙ:1οη 1η ίΛβ βνβη£ ο£ £βι1αΓβ ο£ £1ιβ οτβ£ί:*ε τηβχη ογ βιηβ^βηογ 
βοατοβ ο£ βίβοΐτίοβΐ ροκβτ. 

14.13 ΡβΓίοΓπίΒηοβ ε^βηάΒΓά5 

14.13.1 Α11 βςηΙρ^βηΓ £ο νΐιΐοΐι ΐΐιΐε οΗβρΐβτ βρρίΐββ δϊιοαίά &β ο£ β £γρβ 

βρρτονβά 1>γ £ϊιβ Α<5πι1η1β1:Γβί:1οη. 5αοίι βςαΐριηβηί: β&οαίά οοη£οπη £ο 
βρρΓορτχβίιβ ρβτ£οΓΐηΛηοβ εΐβηάΒΓάε ηο£ ίη£βΓΐθΓ £ο ΐϊιοεβ βάορίιβά ϊ>γ 
£1ιβ 0Γ9»η1*β1:χοη Λ . 


* Κβ£βΓ Ι:ο £Ηβ £ο11ον!η9 Γβδοΐα^χοηδ βάορΐβά ϊ>γ £1ιβ Αβεβιηϋΐγ ο£ ΐΐιβ 
0Γ9Αθ1ε&^1οη: 


.1 Κβεοΐαίΐοη Α. 525(13): Ρβτ£οπηβηαβ 6 *:β ηάζτάε £ογ ηΛΓΓο*τ-ί>βηά 
άΐΓβο^-ρΓίηΙ:1η9 £β1β9Γ®ρ& βφΑίριηβηΐ; £ογ £1ιβ Γβοβρΐΐοη ο£ 
ηβνΐ 9 »£ΐοηβ 1 βηά πιβΙ;θθΓθ1θ9Αοβ1 νβΓη 1 η 9 δ βηά α^βηΐ 1η£οπηβ£ΐοη £ο 
βΗΙρβ. 

.2 Κβδοΐαίΐοη Α. 694(17): ΟβηβΓ&Ι Γβ 9 αΐΓβιηβη *:6 £ογ β1ι1ρ1κ>Γηβ Γ&άΐο 

βςηίρηβηί £οηη1η9 Ρ»γ£ ο£ £Ηβ 9ΐ°* >0ι 1 πιβΓίΐΙιηβ άίε^Γββε βηά β&£β£γ 
βγβΐβιη (0Μ088) βη<3 £ογ βΙβο^Γοηΐο ηβνΐ 9 β£ΐοηβ! βΐάβ. 

.3 Κββοΐαίΐοη Α. 698(17): Ρβτ£οπη3ηοβ είβηάβΓάβ £ογ εΗΐρ ββΓίιΙι δίβίΐοηβ 
οβραϋΐβ ο£ £νο-νβγ οοπνηαηΐοβίιΐοηε βηά Γβεοΐαΐΐοη Α.570(14): Τγρβ 
Βρρτονβιΐ ο£ βΗΙρ θβγ^Ιι βί:βϊ:1οηβ. 

.4 Κθβοΐαΐΐοη Α.609(15): Ρβτίοηηβηοβ βΐβηάβΓάε £ογ δ&ΐρ&οτηβ νΗΓ Γβάίο 
1ηε*;β11βΙ:1οηδ οβρβ&ΐβ ο£ νοίοβ οοιηιηαηίθ3ί:1οη βηά άΐ9ΐ£&1 δβίβοΐΐνβ 
οβ111η9· 

.5 Κβεοΐαΐΐοη Α.610(15): Ρβτίοπηβηοβ ε^βηάβΓάε £ογ εΐιΐρ&οτηβ ΜΓ Γβάχο 
χηεΙ:&11&1:1οηδ αβρβ&ΐβ ο£ νοίοβ οοιτυηαηία&ΐΐοη βηά άΐ9ΐ^®1 εβίβο^ΐνβ 
α&111η9· 


.6 Κβδοΐαίΐοη Α. 613(15): ΡβΓ£οηηβηαβ β1:βηά»Γάβ £ογ ε&Ιρ&ΟΓηβ ΜΓ/ΗΓ 
Γβάΐο Ιηδ^βΙΐΒΓίοηε οβραϋΐβ ο£ νοίοβ οοιηιηαηΙαΒ^Ιοη, ηβΓτον-ΐϊβηά 
άΐΓβα^-ρΓίηί:1η9 βηά άί9ΐ^»1 δβίβοΐιΐνβ €β111η9· 

.7 Κβεοΐαΐΐοη Α.695(17): ΡβΓ£οηη3ηαβ ε^βηάβΓάδ £ογ £1οηΙ:-£Γββ δβ^βΐΐϋβ 
βιηβΓ 9 βηαγ ροδ1^1οη-ΐη<31θΒΐ:1η9 Γβάίο ^ββοοηδ (ΕΡΙΚΒδ) ορβτβί:1η9 οη 
406 ΜΗζ (δββ βίβο Αδδβπΐ51γ Γβεοΐαϊιΐοη Α. 696 (17): Τγρβ βρρτονβΐ ο£ 
8β(:6ΐ11Ι:β βιηβ^βηογ ροβ1ί:1οη-1ηάχ€βΙ:ίη9 Γβάιο Ιϊββοοηδ (ΕΡΙΡΒβ) 
ορβΓ&ί.1η9 1η ί:1ΐθ 005ΡΑ8-8ΑΚ5ΑΤ εγείιβπι). 
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(ΓοοΐηοΙιβ οοηΐιηιιβά) 

.8 ΚβεοΙιιΓίοη Α. 697 (17): ΡβΓΓοππβηαβ είΒηάΒτάε Γογ ειιτνίνδΐ ΟΓβΓΙ Γβάβτ 
^ΓβηεροηάβΓδ Γογ υεβ 1η ε θ β γ οΐι βηά τβεοιιβ ορβΓβΐίοηε. 

.9 ΚθβοΙιιΠοη Α.612(15): ΡβτΓοπηΒηαβ εΐβηάΒΓάε Γογ ΓΙοβϊ-Γγοθ νΗΓ 
βιηβΓ^βηογ ροείΠοη-ίηάΙοΒΓίη^ Γ&άίο ϋββοοηε. 

.10 Κβεοΐιιΐΐοη Α. 663 (16): ΡβΓΓοπηΒηοβ εΐΒηάβΓάε Γογ ΙΝΜΑΚ5ΑΤ δΐβηάβΓά-Ο 
ε&ίρ 6 &γΓ1ι εΓαΠοπε αβρ&Μβ οΓ ^Γ&ηεπι1ϊ:1:ίη9 βηά Γβαβίνίης^ 
άΐΓβο*:-ρΓΐη<:ίη9 οοπυηιιηίαβίΐοηε βηά Γβεοΐυΐιΐοη Α. 570(14): Τγρβ 
βρρτονβΐ οΓ εϊιχρ οβγΓΙι εΓ&ίιΙοηε. 

.11 Κβεο1αΙ:1οη Α. 664(16): ΡθΓΓοπη&ηοβ εΓ,ΒηάΒχάε Γογ βηΗβηοβά 9 Γθα Ρ οβίΐ 
βςιιΙριηΘηΓ. 

.12 ΗβεοΙιιΓίοη Α. 661(16): ΡβΓΓοπη&ηοβ ε^Βηάβτάε Γογ Γ1θΒΐ;-ΓΓββ ε&ΓβΙϋΓβ 
βπιβΓ9βηογ ρο5χΓιοη-1ηάίοΒΐ1η9 Γβάίο βββοοηε ορβΓβΠη9 Γ&γοι^Η Γίιβ 
9βοεΙ:Βί:1οηβΓγ ΙΝΜΑΚ8ΑΤ ββΓβΙΙχΐβ εγεΐβπι οη 1.6 ΟΗκ. 

.13 Κβεοΐυΐΐοη Α.662(16): ΡθτΓοηηβηοβ είι&ηά&Γάε Γογ Γ1ο&ί:-ΓΓββ Γβίθβββ 
βηά βοΐΙν&Γίοη ΒΓΓ&η 9 βπϊ 6 ηΓ 8 Γογ βΓηβ^βηογ Γ&άΐο βς^ΐρπιβηΐ:. 

.14 ΚοεοΙαΓχοη Α. 699(17): δγεΓβιη ρβτΓοπηΒηοβ είαηά&Γά Γογ 

ρΓθΐηαΐ 9 βΓΐοη βηά οο-οτθίηβΐιΐοη οΓ ΐϊΐβΓίΐΙπϊβ εβΓβΓγ ΙηΓοηηαΓίοη ιιεχη9 
1ιΐ9^-ΓΓβ9«οηογ ηβΓΓον~6βηά άΐΓβοΙ:~ρΓΐηί:χη9. 

.15 Κβεοΐαίΐοη Α.700(17): ΡβτΓοπηβηοβ εΐθηάΒΓάε Γογ η&ΓΓον-ϋ&ηά 
ά1τβοί:“ρΓΐηΙ:1η9 Γβ1β9Γ»Ρ*ι θςηχρπϊβηί; Γογ £ίιβ ΓβοβρΠοη οΓ 
ηβνΐ9&Ποηβ1 βηά ιηβ*:6θΓθ1θ9ΐαΛΐ ν&Γηίη95 &ηά ηι^βηί ΙηΓοπηβΐΙοη Γο 
εΐιχρε (Μ8Ι) \>γ ΗΓ. 
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14.14 Μβί ηΕβη&ΙΚΣΕ Γ€α\ ίΐΓ6ΙΒ£ΰΧ£ 

14.14.1 Εςαΐριηβη*: βΐιοαίά 1>β βο <1θβΐ9ηβά ί,ΙΐΒί: ί:*ιβ ιϊϊβΙπ χιπΙΙιβ οβπ &β ΓβρίΒΟβά 

, Γθβάίΐγ νΐΐΐιοιιΐ: βίΒ&ΟΓΒΐβ ΓβοΛΐ 1 ΐ 3 Γ»^ιοη ογ ΓβΒ<3;)α8 4^ηβη4:. 

14.14.2 ΜίιβΓβ ΒρρΙΙοΒ&Ιβ, βςαίριηβηϊ: βίιοαίά &β 80 σοηε^Γηο^βά βηά ΐηβ^βΐίβά 
ί:1ΐ0ΐ^ 14: 1ε Γθβάΐΐγ Βοαββεί&ΐβ £ογ 1ηερβοΐ:1οη Βηά οη-1κ>ΒΓ<1 
ιηβΐτ.ίιβηβηαθ ρατροεβε. 

14.14.3 Αάβ^δΙθ 1η£οπηβ4:1οπ βΐιοαίά 1>β ρΓονΙάβά £ο βη&!)1θ £.ίιβ 

ί)β ρτορβτΐγ ορβΓβΙθά 5ηά ιηΛίη^βιηβά/ 4:Βλ1η9 1π£ο βοοοιιηΐ: £,1ιβ 
Γ6θθΐηιηθηάΑ^ίοηβ ο£ 4:4ιβ θΓ9® η 1* Λ ^ί οη *· 

14.14.4 Αάοςιι&ί:© ΐοοίε βηά ερβΓβε είιοαίά 1>β ρτονίάβά 4:ο βηβ&ΐβ βςαίρηβηΐ: 4:ο 
1>β Γηβ1η4:β1ηβά. 

14.14.5 ' Τ4ιθ Αάιη1η1ε4:Γ&*:1οη εΗοηΙά βηεαΓβ 4ι)ιβ4: Γ&άΐο β9«*Ρ™ 0 η4: Γβ^αίτβά 1>γ 

4:1x1 β οΗβρΙθΓ 1ε ιη8ΐη4:β1ηβά 4:ο ρΓονιάβ £άιβ βνβ11β1)ΐ11^γ οί 
ίιιηα^ίοηβΐ Γβςαΐτβιηβηΐΐβ ερβαΐ£ΐβά ϊη 14.4 &ηά 4:ο ιηβθΐ 4:Ηβ 
Γβοοιτιπίβηάβά ρβτίοπηβηοβ βίιβηάβΓάε οί ειιοΐι βςιιΐρπίβηΐ· 

14.14.6 Οη ογβ£ 4;8 βη9β9 β< * οη νογ&9 0β * η δβδ βΓββδ Α1 βηά Α2, 4:ίΐθ 

βνβί 1&1>11ΐ4:γ Βΐιουΐά &β βηειίΓβά 6γ αε1η9 8ΐιο1> πιβ4:4ιοάβ βε άαρίΐοβίιΐοη 
ο£ β^αίρΐΐίθηί/ 6ΗοΓβ>1)&66ά πιηΐηίιβηβηοβ ογ 5ί-6βθ βίβοίτοπίο 
πι&1ιι4;βηΒηοβ οβρΒΜ1ΐ4;γ, ογ β οοπι*>1ηβ4:1οη ο£ Μιβεβ, βε η>βγ *>β 
δρρΓονβό 1)γ 41ιβ ΑΛηΙηΙβ^Γ&Ιιοη. 

14.14.7 Οη < 3 Γβ££β βη 9 « 9 β<ϊ οη νογ»9 ββ 8ββ &Γβ&8 βηΰ Α4, £1ιβ 
βνηΙΙβΜΙΙΐγ βΗο«1ά &β βηβηΓβά 1>γ «βίη9 ® οοηΛίηβΙΙοη ο£ β<: 

1β&&ϊ. £νο ιηβΙΑοάβ εαοΐι ββ άαρ1ΐσβί:ΐοη ο£ βςυίρη'βη^' εΙιοΓβ-ΙϊΒββί 
Γηβΐηί,βηβηοβ ογ β£-εββ βΙβο^Γοηίσ ιηβίη<:βηβηοβ οβρβίϊΐϋίιγ, ββ «ηβγ 
Ιίβ βρρτονβ<ϊ 1>γ £.Ηβ Α<3ιη1.η1.6ΐΐΓβ£ΐοη, £β)ε ΐη9 Ιη^ο βοοοιιηΐ ^Ιιβ 
ΓβοοιηιηβηάΒίΙοηβ ο£ Οιβ 0Γ9βηί.*β£.1οη ΛΛ . 

14.14.8 Ηονβνβτ, 0 Γβ££β ορβΓβ£ίη9 βοΐβΐγ 5β<:»ββη ροτΐβ κΚβτβ βάβςαβί,β 
£ηο1ϋί1β8 £ογ βΙιΟΓβ-ϋΒββά π>βΙη£.βηβηο6 ο£ £.Ηβ Γβάΐο 1ηβ<:β11βί:1.οηβ 
βγθ βνβΐΐηΐχΐβ βηά ρΓονΙάβά ηο ^οαΓηβγ 1)β«:»ββη £νο βαοίι ροτΐβ βκοββάβ 
βΐ* ΙιοαΓβ, «ιβη «ϊβ Αάιη1η1β<:Γβ£ίοη ιηβγ βκβιηρ»: «««Λ ογβ£<:5 £γοπ» ίΛβ 
Γβ 9 «ΐΓβ«ηβηϊ: £ο «ββ βί: Ιβββί: £νο ιηβϊηΐβηβηοβ πιβΜιοθβ. Γογ β«οΚ 
οΓβΕί.6 β<: Ιβββί: οηβ ιηβΐηΐβηβηοβ ιηβΐιΐιοά βΗο«1ά 1»β «ββθ. 


* Κβ£βτ £ο £ΐιβ Κβσοπιπιβηάβίι Ιοη οη 9βη® Γβ1 Γβ9 νΐΓβιηβη ^ Β Γογ 8^ι^Ρ 1 >ο ^ηβ 

β9«1ρπ»βη^ £οπηίη9 ρβΓ£ ο£ £1ιβ 91ο 11 ® 1 η>ΒΓΪΙ:ίπ»β άχε^Γβεβ βηά ββ£β!:γ βγβ»;βίη 
βηά £ογ β1βο£.Γοη1ο ηΒνί9β^1ο ηβ1 βίάε, βάορ^βά 1>γ £Ηβ 0Γ9βηί*Βί:1οη £>γ 
Γβεοΐιιίιΐοη Α. 694(17). 

** Α(3πι1ηίε»·.Γβ<:1οηβ είιοαίά <:βΑβ βοοοαηΐ: ο£ ίιΐιβ Ββοοπ»ηϊβη<ΐΒ«:1οηε οη Γβάΐο 

ιηαΙηίβηΒηοβ 9«1Ί®1 1ηβ8 £ογ £1ιβ 01οΙ>3ΐ ΜθΓΧ«:ίπ«β ΟίεϊΐΓββε ηηά 5β£β(:γ 8γβ£βιη 
(ΟΜϋδδ) Γβίβίβά £ο βββ ΒΓβββ Α3 βηθ Α4, βάορ^βά 1>γ £Ιιθ θΓ9*ηΪΓβϊ:1οη &γ 
Γββοΐα^ΐοη Α.702(17) 
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14.14.9 ΜΗΙΙβ »11 ΓββεοηΒ&Ιβ ε£βρε ε^οαίά &β Γβλβη £ο π»8ΐη£βΐη £Η β β^αΐρηεηί: 
ΐη βΓΕίοΙβηΙ: μογΚ1π9 ογ< 3 θγ £ο βηεατθ οοίτιρίίβηοβ κίΓΙι βΐΐ £)ιβ 
ίαηοΓίοηβΙ Γβ^ΜίΓβπιβηίβ ερβοϊ£ΐβ<ϊ ΐη 14.4, ηβΙΓυηοΓίοη ο£ £ 1 ιβ 
β^αΐρπιβπΐ: £ογ ρτον1<11η9 £&β 9βηβΓβ1 ΓβάϊοοοιηιηαηΙοΒΓίοηε, Γβ9ν»ΐΓβ<1 6γ 
14.4.8, εΗουΙά ηο£ 1>β οοηείάβτβά βε πιελ;ϊη9 β ογβ££ υηεββνοΓΓΙιγ ογ βε 
β Γββεοη ϊογ άβ1βγίη9 £Ηβ ογβΓΓ ΐη ροΓΐε νΙιβΓβ τβρβίτ ΓβοΙΙΐΓίβε βΓβ 
ηο£ Γβαάΐΐγ βνβΐΐβ&ΐβ, ρτονίάβά Μιβ ογβΓΙ: 1ε ΟΒρβ&Ιβ ο£ ρβΓ£θΓί»ι1η9 
βΐΐ «ϋε^Γβεε »η«3 εβ£βΙ:γ ΓηησΓΐοηε. 


14.15 


Ενβτγ ογβΓΓ εΐιοιιΐά οβΓΓγ ρβΓεοηηβΙ ςαβίΐίίβά Γογ άίείΓβεε βηά 
εβΓβΓγ Γβ(3ϊοαοιη«η«ηίαΒί;1οη ριητροεβε £ο «ιβ εβΓΐεΓβοΓίοη οΓ Γΐιβ 
ΑΛηίηΙεΓΓΒΓίοη. Τΐιβ ρβΓεοηηβΙ είιοηΐά &β ΙιοΙάβΓβ οΓ οβΓΓίΠοβΓββ 
ερβοΙΠβά 1η ΓΗβ Ηβάΐο Ββ9«1β£ίοηε ββ βρρΓορΓίβΓβ, βηγ οηβ ο£ νΗοιη 
ε&οιιΐά 1>β <3βε ϊςηβΓβά £ο Ιιβνβ ρτΙπίΒΓγ Γβεροηε11>ΐ1ΐ£γ £ογ 
ΓΒάϊοοοιηιτιαηΙοΒΓίοηε άαΓΪη9 άίεΓΓβεε ίηοϊάβηΓε. 


14.16 


Α Γβοοτά εΗουΙά 1>β Κβρ£, £ο £Ηβ εβΓϊεΓΒοΓίοη ο£ £1ιβ ΑΛηΐηΐεΓΓβίιΙοη 
βηά βε ΓβςαΐΓβά 1>γ Μιβ Κβ«3ίο Κβ9<ιΐΒΐ:1οηε, ο£ βΐΐ χηοΐάβηΓε οοηηβοΓβά 
νΐ£1ι £Ηβ Γβάΐοοοιηιηαηΐοβίιΐοη εβΓνΐοβ νΐιίοΐι &ρρβ&Γ £ο 1>β ο£ ίπ»ροΓ£βηοβ 
£ο εβΓβΓγ ο£ 11£β β£ εββ. 



15.1 

15.1.1 

15.1.2 

15.1.3 

15.1.4 

15.2 


15.3 

15.3.1 


15.3.2 

15.3.3 

15.3.4 
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ΟΗΑΡΤΕΚ 15 - ΟΡΕΚΑΤΙΝΟ (ΓΟΜΡΑΚΤΜΕΝΤ ΕΑΥΟυΤ 


Μ ΟρβΓβ11η9 «Γβ»" 1β ορβΓ«*:1η9 αοπιρΒΓΐιηβη!: βη<3 ΐΐιοεβ ρβτΐβ ο£ £Ηβ 

αταίΐ οη 1>οίϊι ε1ά©8 ο£, «ηά οΐοδβ £ο, £1ιβ ορθΓ«*:1η9 οοπιρΒΓΐ*ιβηΙ: 
νΐιίαϊι ©χ£©ηά £ο Ιΐιβ ογ«£ 1;*8 εχάβ. 

μ ΗογΚ είΒΐΙοη" 1δ β ροείΐΐοη νΗίοίι οηβ ογ εβνβτβΐ £βε*δ 
οοηε£ΐ£υ£ΐη9 & ρβτϊιΙοαΙβΓ βαϋνϋ ιγ «Γβ οβΓΓίβά οα£. 

"Οοο*1η9 νοΓ*βίβ*:1οη" ίδ β ρ1«οβ βςηίρρβά νίί:1ι ηβοβεεβτγ ιηβΒηε £ογ 
άοολ1η9 ογ«£*:. 

**ΡγΙ ντίΒΓγ οοηίΓοΙβ" «Γβ «11 αοηΐ,ΓοΙ ©ςαίριηβη*: ηβοβεεβΓγ £ογ Ιΐιβ εβ£© 
ορβτ »*ιιοη οί ίΗβ ογβ££ νϊι©η ιΐ: ιε χχηάβτν&γ, 1ηο1α(31η9 £*κ>δβ ΓβςαΐΓβά 
1η «η βπιβΓ 9 βηα 7 εΐΐιιβίΐοη. 

ΤΙιβ άββί9η «ηά Ιβγοιιΐ: οί 1:116 οοπ»ρ«Γ£ιηβη£ £γοπι ντΜοΙι £1ιβ οτβν ορβτβΐβ 
*Ηβ ογ«£ 1: βΗοαΙά &β βαοΐι βδ ί;ο ρβΓπιϋ: ορβτβί:ίη9 οτβν ηβιη&βΓε £ο 
ρβΓίοηη £Ηθ1γ άιιΐίβε χη « οοΓΓβοΐ ΜβηηβΓ κ!*:1ιοαΙ; \ιηΓβ«δοη«1)1β 
άχ££1ου1£:γ, £β£ί9ΐ*6 ογ οοηοβηΙ,ΓΒΐίοη, βη<5 1:ο ιηΐηίτηΐζθ £1ιβ ΙίΚθΙΙΙιοοά 
ο£ Ιη^ητγ £ο ορβΓ«1.1η9 οτβν Γηβιη&βΓε χη 1?ο£Ιι πογιτιλΙ «ηά βιη 0 Γ 9 βηαγ 
οοηάίΐίοηε. 

Πβΐά ο£ νΐδίοη, Ιγογπ 1Α&_ρ ρογ3 £ 1ώ 9 €Ρ ?Τΐ Β&ΕΩ!ΐ&ηΕ 

Τϊιβ ορβΓΒΐιη9 εί,βΐΐοη εΐιοιιΐά *>θ ρΐ&οβά «Λ>ονβ «11 οίΙιβΓ 
ειιρβΓεΐπιοΐιΐΓθε εο Ιΐι&ί: 1:1ιβ ορβΓ«ί:1η9 οτον* «Γβ «&1β £ο 9 & ^ η Λ νιβντ 
«11 Γοαηά £ίιβ Ηογιζοπ ίτοτη £)ιβ η«νΐ9Β£ίη9 νοτ)ε8<:β^1οη. ΚΙιβΓβ 11 ίε 
ΐΓπρΓΒΟΐΙοβΙ Ιο πίθβΐ £ίιβ Γβ 9 «ΐΓβπϊβηί:ε ο£ ίΐιίβ ρΛΓ« 9 Γ«ρ!ι £γοπ» & ε1η9ΐβ 
ηβνΐ9«^ίη9 νοτ^εΙίΒΐΙοη, £1ιβ ορ©Γ«ΐ:1η9 ε£«1.ίοη δΗοαΙά &© άβε^ηθά εο 
11ιβ£ «η «11-Γθαηά νίβκ ο£ £Ιιβ ϊχοτίζοη ίδ ο&ΐΗΐηθά αδ1&9 ^ ΗΟ 
η«νΐ9&^^η9 νοΓλεΐιβΙίοηε οοιηΜηβά ογ «η γ οΐΙιβΓ Γηθβηε £ο £ίιβ 
εβ^ΙδίΛΟίιΙοη ο£ Οιβ ΑάιηΙηΙεϊΐΓβΐΙοη. 

ΒΙΙηά δβοίοτε εΐιοαίά 5β «ε ίβν βη<3 «ε επι«11 βε ροεε151β, «ηά ηο<: 
«άνβτεβίγ «££© 01 : ίΗβ )εβθρίη9 ο£ « εβ£β Ιοο^οαΙ: £γοπι Ι:1ιβ ορβΓβ£ΐη9 
είβίίοη. Ι£ ε£ΐ££ηβΓδ 1>βίνβ0η νχηάονδ «Γβ !:ο 1>0 οον0Γβά, £Ηΐβ 
εΗοιιΙά ηοΐ: οβαεβ £ιιγ11ιθγ ο&εξπκτίΐοη ιπειάθ 1:Κβ νΐιββΐΐιοαδβ. 

Τΐιβ £οί«1 «γο ο£ 51ίηά εοο^οτε £γοτπ Γΐ9^^ «ΙιβΒά £ο 22.5* «5«££ ΙΗθ 
1>θβιρ οη θΙΙΗογ ειάβ εΐιοαίά ηοΐ: βχοββά 20°. ΕβοΗ 1ηά1νίάα«1 1)11ηά 
εβοΙΟΓ βΗοαΙά ηο£ βχοββά 5°. ΤΗθ αΐββτ δοοί-ΟΓ* 5βί:νββη £ντο 1>1ίηά 
εβοίοτε εΗοα1<3 ηοί. £>© 1©βε £.1ι«η 10°. 

ΚΗθγθ ί£ 1ε οοηείάβΓβά ηβοβεεβτγ 1)γ £ΐιβ Α<3ιη1η1εΙ:Γ«£ΐοη, 1 :ϊιθ £1©1ά ο£ 
νΐεΐοη £γοπι £1ι© η»νΐ9β^1η9 νοτλεΐιβίιΐοη εΐιοηΐθ ρβηηΐΐ: ^:1ΐ0 ηβνΐ 9 »£ΌΓε 
£γοιτϊ ί^ιΐδ ροε!ί:1οη £ο αΙ:χ11ζβ 1©βάίη9 χηβτίεε βε£θΓη ο£ ί:Ηβ ογβ££ £ογ 
£γ«ο)ε π»οηί1θΓίη9- 
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15.3.5 


15.3.6 


15.4 

15.4.1 


15.4.2 


15.4.3 


15.4.4 


15.4.5 


15.4.6 


15.4.7 


15.4.8 


ΤΗβ νίβκ οί £Ηβ εββ ειητίβοβ £γοπϊ ορβΓβ£ίη9 εΐιβίιίοη, ντΗβη 

ηβνΐ9β^θΓδ βτβ δβΒΐβά. βίιουΐά ηοί: 1>β ο&εοιίΓβά 1>γ ιηοΓβ Ιιίιβη οπθ ΟΓβί:*: 
Ιβη^^Η ίοτνβΓά ο£ 1:1ιβ 5ον £ο 90° οη βίΐΙΐθΓ είάε· ίΓΓβερβοΐχνβ οί. £1ιβ 
ΟΓβίΙι'ε άΓβ\ΐ9^^/ ^γιιτ» βηά άβαλ: οβΓ 9 θ. 

ΤΗβ £ίβ!ά οί νίείοη ίτοχη £Ηβ άοοΚίη9 νοτ^δΐιβΐίοη, ί£ τβπιοΐβ £γοϊπ £1ιβ 
ορβΓβί:1η9 ε£β£ίοη, εϊιοαίά ρβπηίί: οηβ ηΒνχ9βί:θΓ ί:ο εβ£β1γ ιηβηοβανΓβ 
£Ηβ 0Γβ££ £ο β 6βΓΐ:Η. 

ΟρβΓβΕίηψ οοτηρβΓΐιιπβηΐ: 

ΤΗβ <3θ8ΐ9η βηά βΓΓ»η 9 βιηβηί: οί £1ιβ ορβΓβ1:ίη9 οοπιρβΓΐιηθηΐ:, χηο1αάίη9 
Ιοοβίιίοη βηά ^ΙβγοιιΙ; οί £ϊιβ ίηάίνίάυβί νοΓ*ε1:β*:ίοηδ, εϊιοαίά βηεατβ 
£Ηβ Γβςιιίτβά £ίβ1ά οί νίείοη £ογ ββοίι £ιιηο£ίοη. 

ΤΙιβ θΓβ££*ε ορβΓβί:ίη9 αοπιρΒΓΐιηβηΙ: εΗοιιΙά ηο£ &θ ηεβά £ογ ριιτροεβε 
ο£Ηθγ £*ιβη ηβνΐ 9 β^ίοη / αοπνηιπιίοΒΐιίοηε βηά ο£1ιβΓ Γυηαΐχοηε βεεοηίιίΒΐ 
Ιο £ϊιβ εβ£θ ορβΓΒΐίοη ο£ ΐΐιβ ογβ£ 1:, ίΐε βη9ίηβε, ρβΒΒβη9βΓ8 Βηά 
ΟΒΓ 90 . 

ΤΗθ ορβΓ3ΐ:ίη9 οοηρ&Γΐ^βηΙ: εΐιουΐά 6β ρτονίάθά κί*:1ι βη ίηίβφΓβίβά 
ορβΓΒΐ1η9 εΐιβΐίοη £ογ Γοπαηβηά, ηβνί9βΐ:ίοη, ιηβηοβανχ*ίη9 Βηά 
οοιηιηυηιοΒ^ιοη βηά εο βΓΓβη 9 βά £1ιβΙ; ί£ οβη βοοοιηιτϊοάβΐ:© ΐΐισεβ ρβτεοηε 
Γβ^υίτβά 1:ο ηβνΐ9Βί-β 0 Γβί:ΐ εβ£β1γ. 

Τίϊθ βΓΓβηςβπηβη*; ο£ βςαίριηβηΐ, βηά ΐϊΐββηε £ογ ηηνί 9 »£ίοη, ιηβηοβανι:ίη9/ 
οοηίνοί, οοιτΝηηηίοΒΐιίοη βηά ο£ϊ)βΓ βεεβηΐίβΐ ίηεΐπυηβηΐε εΐιοαίά &β 
Ιοοβΐθά βιι££ίοίβη£1γ οΐοεβ ίοςβϋιβΓ £ο βηβϋΐβ &ο£1ι £1ιβ ο££ίοβτ ίη 
οΗβγ9θ βηά βηγ βεειείιη^ ο££ϊοθγ ίο Γβαβχνβ βΐΐ ηβοββεβχ:/ 
ίη£οπηβ*:ίοη &ηά ίο αεβ £Ηβ φςιιιριηθηΐ: βηά οοηΙίΓοΙβ, βε ΓθςυίΓβά, 
ντΜΙβ ΐΐιβγ βγθ βββΐβά. Ι£ ηβοβδδΒΓγ, ϊ:1ιβ βφΐΐριηβηΐ: βηά ιπββηβ 
εβΓνίη9 ΐΗβεβ ίηηοίίοη ε β&ουΐά &β άαρ1ίο3*:βά. 

Ι£ β εβρβΓβ*:ε νοΓ*8£β*:ίοη £ογ εαρβΓνίείοη ο£ βη9ίηβ ρβΓ£οηηβηαβ ίε 
ρΐΒοβά ίη ορβΓβΙ:ίη9 οοπιραΓίιηβηΙ:, ΙοοβΙιίοη βηά ηεβ οΓ Ιιΐιίε 

νοΓλείιβ^ίοη εΗοαΙά ηοΐ: ίη^βτίβΓθ νίί:1ι £ίιβ ρτίπίΒΓγ ίιιηοϋοηε ίο Ιίβ 
ρβΓίοΓίηβά ίη ορβΓ»1:ίη9 ε^βίιίοη. 

Τΐΐθ Ιοοβίιίοη οΓ ί:1ΐθ Γβάίο β^ηίρπιβηΐ: εΗοαΙά ηο^: ίηΙ:ΘΓ£βΓ6 νίΙ:Η £1ιβ 
ρ γ ίηιβΓγ ηβνί9&^ίοηβ1 ίυηοΐιίοηε ίη 1:1ιβ ορβτβΙ:ίη9 εΐβίιίοη. 

Τίιβ άβεί 9 η βηά ΙβγοαΙ: ο£ £Ηβ αοιτιρΒΓυηθηί: Γγοπι νΙιίαΗ ΙιΗβ οτβν ορβΓβΙ:β 
ΟΓβίί: βηά Ιιΐιβ Γβίβΐίνβ ροεί^ίοηε ο£ 1:ϊιθ ρΓίηβΓγ οοπϊγοΙβ βΐιουΐά 
οβ Βεεβεεβά Β9 β: >- ηε ^ βεεβη^ί&ΐ ορβΓβί:ίοηΒΐ πιβηηίη9 Ιβνβΐ. ΗΗβτβ 

ιηίηίπιιιη πΒηηίη9 Ιβνβίε &Γβ ρτοροεβά, 1:1ιβ άβεί 9 η βηά 1 βγοαί: ο£ ί.1ιβ 
ρ γ ίπϊΒΓγ βηά οοιηιτϊαηίαβ^ίοη οοη^τοίε εΐιοαίά ίοΐ'πι βη ίηΙ:β 9 ΓΒΐ;βά 
ορβΓΒί:ίοηΒΐ βηά ρπιβ^βηογ οοη^τοί οβη^τβ £γοπϊ ηϊιΙοΗ £1ιβ ογβ£1: οβη 
1 >θ οοη(:Γθ11βά ιιηάβΐ' βΐΐ ορβΓβ^ιίοη&Ι βηά βηιβΓ 9 βηογ βνβηΐε 13γ ί:Ηβ 
ορβΓβίιίης οτβντ νΐΙ:Ιιοα%: 1:Ηβ ηβαβεεί^γ £ογ βηγ ατβν ιηβίηί>βΓ <:ο νβαβΙ:β 
£Ηβ οοπιρΒΓ^ιηβηί:. 

Τίιβ ΓθΐΒί:ίνβ ροείίιίοηε ο£ ί:1αο ρτίΓΠΒΓγ οοη^τοίε βηά £ΐιβ εββ^ε βΗοηΙά 
ί)ο ειιοΗ £Ηβ£ ββαΗ ορβΓβΙ:ίη9 οτβν ΓηβιηΙίβΓ/ νίΐΐι ίιΐιβ εββί: εαίί:Β51γ 
Βά^ηε^βά,. βηά κίΐιΐιουΐ: ρΓβ3ηάίοίη9 οοπιρΙίΒηοβ >τίί:1ι 15.2 οβη: 

.1 νίίιΐιοαϊ: ίη^θΓίβΓβηαβ, ρτοάποβ £ιχ!1 βηά ηηΓβεΙ:Γίαϊ:βά ιηονβιηβηΐ: 
ο£ ββς^ι οοηΙίΓοΙ εβρ&τβΐιβίγ βηά νί£1ι &11 ρΓβοί:χαβ1 

εοπι^ΙηΒΐιίοηε ο£ ιηονβιηθηΐ: ο£ οΙ:1ιβΓ θοηί:Γθ1ε; βηά 
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.2 βΐΐ νοτΙε δΙβίΤοηδ, βχβ γ 1. βάβςιι&ίιβ οοηΐτοί ίοτοβδ ίοτ 

ορβΓΒΐιοη £ο 1>β ρβΓίοπηθά. 

15.4*9 ΚΗβη β εβ&1 βΐ. 3 δΐβΐχοη ίτοπι ντΗχοΙι £1χβ οτβίΐ. ιηβγ &β ορβΓΒΐβά Ιιβε 

ϋββη Βά;}α8ΐβά βο 38 £ο εαχΐ: £]ιθ οοουρβη*:, εαΙ>ββ 9 θθηί: οΐιβη^β οί εβΒ*: 
ροδίΐιοη 1:ο ορβτβΐβ βηγ οοπ^γοΙ εΐιοαίά ηο£ 1>β Λοοβρ^βΐϊΐβ. 

15.4.10 Ιη ατβί*: κίιβΓβ <:Ηβ Αάχηίηίεί:Γ3ί:1οη οοηδχάβΓβ £1ιβ ρτονίειοα οί β 
εβίβίζγ &611 ηβοθεεΒΓγ ίοτ οεβ 1>γ £1ϊβ ορβΓ©£ΐη9 ογθκ, ΐ£ ε&οιιΐά 1>β 
ροεε11>1β ίοτ ΐ&οββ ορβΓβΐίηςτ οτβν ιτίθΓηβθΓδ, νΐ£ΐι ϋιβίτ δβίβίιγ 1>β1^ε 
οΟΓΓβοΙΙγ νοτη, £ο οοίηρίγ ντίΐϊι 15.4.4 βχοβρί. 1η Γοεροοί: οί οοηΐτοίε 
ηΗΙοΗ 11: οβη 5β δΗονη νχΐΐ οηΐγ &β Γβ<ϊηίΓβά οη νβτγ γβγθ οοοββίοηδ 
βηά νΐιίοΐι βΓβ ηο£ βδεοοχβΐθά νϋ:Ιι £1ιβ ηββά ίοτ εβίβ£γ ΓβεΐΓηΙηΙ:. 

15.4.11 ΤΙιβ 1η^β9Γβ1:β(3 ορβΓβΐΙηςτ δΐβΐιΐοη εΚοηΙά οοη£β1η βςηΐριηβηί: νίιΐοΐι 
ρτονίάββ Γβίβνβηΐ: Ιηίοηηβΐΐοη ί:ο βηβ&ΐβ £ϊιβ οίίΐοβτ 1η οΙιβγ^θ ®ηά 
βηγ &δδ1ε11η9 οίίΐοβτ Ιο α»ΓΓγ οιιΐ: ηβν1ς[»^1οηβ1 βη<3 ββίβίιγ ίαηοΐχοηε 
δ&ίβΐγ βηά βίίΐοίβηΐΐγ. 

15.4.12 Αάβςυβΐβ ΒΓΓβη^βπιβηΙΐδ βΙιουΙΛ 5β ιηβάβ £ο ρτβνθη*: ρββδβη 9 βΓβ ίτοιη 

άίδ^Γ&οΙ:1η9 &£1:βη£ΐοη οί £1 ιθ ορβΓ&£ιη9 ογοκ. 

15.5 ΐΒΒ.ΕΕΜΙβηΕΒ ΕβΕΙε 

15.5.1 Ιηε^Γαπιβηΐε, ΙηείΓυπίθηΙ: ρβηβίε βηά αοηΙ,ΓοΙε εϋοιιΐά 1>β ρβπηβηθη1.1γ 
ιηοαηίβά 1η αοηδοίβε ογ οΐίιβΓ ηρρΓορΓί&ΐβ ρΐ&οββ 1:Βλ1η9 χηί;ο ηοοοαηΐ; 
ορβτβΐΐοη, ιηβΙηΙ-βηΒηαβ βηά βηνΐΓθηπιβηΙ:3ΐ οοηάχΐΐοηε. ΗονβνβΓ, £ίιχε 
δΗοαΙά ηοΐ: ρτβνβηΐ: 11ιβ ιιββ οί ηβκ οοηΐτοί ογ άΐδρίηγ ίιβοΐιηίςηββ , 
ρτονχάβά ΙΑθ ίβο111ί.1βδ οίίβτβά βγ© ηοΐ: ϊηίβΓίοΓ £ο Γβοο9ηΐ8βά 
εΙ&ηά&Γάε. 

15.5.2 Α11 Ιηδ^ΓηπϊβηΙ,β β&οαίά &β 1θ9ΐαβ11γ 9 Γοα Ρ β <* ΒθθθΓά1η9 £ο ΐΐχβΐτ 
ίαηοίΐοηε. Ιη οτάβΓ ί:ο Γβάαοβ £ο & ηχηΐιηυιη Ι:1ιβ τίβ^ οί οοηίαβίοη, 
1ηδ^ηυηβη(:δ εΗοαΙά ηοί: ϊ)β ΓΒί:χοη3ΐ1*βά 1>γ β1ι&Γΐη9 ίηηο^ΐοηβ ογ ϊ>γ 
1ηί:βΓ6Ηΐ^ο1ι1η9· 

15.5.3 Ιηδί:ΓυιηβηΙ:δ Γβςαΐτβά ίοτ αδβ I >γ ηηγ ιηβη1>βΓ οί ^Ιιβ ορβΓΒί:1η9 ΟΓ0* 
εΗοαΙά 1)β ρίβιηΐγ ν1ε11»ΐ6 »ηά βΒδϋγ Γβηά: 

.1 νΐΐιΐι ηΐηΐηυπι ργβο1.1οβ 1>10 άβνχ&ΐιχοη ίτοιη Ιιΐδ ηοπηΒΐ 8β»ί:1η9 
ροε1ί:1οη »ηά 11ηβ οί νΐδίοη; βηά 

.2 ν1ί:Η £Ηβ ιηΐηΐιηυιη τίβίε οί οοηίιΐδίοη αηάβτ βΐΐ Ιχίεβίγ ορ0Γβ1χη9 
οοηάχ^χοηβ. 

15.5.4 ΙηβΙ,ΓίχπιβηΙ,β βδδβη^ΐηΐ ίοτ ΙΛβ δ&ίβ ορβΓ&Ι,Ιοη οί ΟΓΒίΙ: δΗοαΙά 1>β 

ο 1 θβγ 1 γ ιτιβΓλββ κ!ί:Κ βηγ ΙΙπιχ^Β^Ιοη 1£ ΐΗιβ ΙηίοππΒ^Ιοη χε ηοΐ: 
οΙ,ΗβΓνΙεβ οΐββτΐγ ρΓ©εβη1:θά Ι,ο Ι,Ιιβ ορβΓβ^1η9 οτβντ. ΤΙιβ ιηεΐΓΐιιηβηί: 
ρ&ηβίδ ίθΓΐη1η9 οιη©Γ 9 βηαγ οοπ1:γο 1 ίοτ ^Ιιθ ΐΒ\χηο1ι1η9 οί ΙΙίθΓβίΙε 

βηά ^Κ 0 ιηοη1*:οΓΐη9 οί Ι:ίιβ ίΐΓβ-ίΐ9^^ίη9 εγβΐιοιηδ ε&οαίά 5β 1η 
δβρβΓΒΐ:© &η<3 οΐββτΐγ άθίΐηβά ροεΐ^χοηδ ντι<:ίι1η ί:1ΐθ ορ©Γ&1:1η9 βγθ». 

15.5.5 Τΐιβ χηδίτηιηβη^ε βηά οοηίίΓοΙδ εΚοαΙά 1?β ρτονΙΛβΛ κΐ^ΐι ιηβΒηδ ίοτ 
δθΓββη1η9 &ηά ά1ι«ηχη9 1η οτάθΓ ί:ο ιηίηχιηΐ*© 9 ΐΛΓβ Βη< * Γβίΐβοΐιΐοηδ ©η<ί 
ρτβνβηΐ: ϊ:1ιβη> 1>βιη9 ο1>8θ\ΐΓθά 1>γ εί:Γοη9 119^^· 
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15.5.6 


15.5.7 


15.5.8 


15.6 


15.6.1 


15.6.2 


15.6.3 


15.6.4 


15.6.5 


15.6.6 


15.7 

15.7.1 


15.7.2 


ΤΗβ ειιτίβοβε οί οοηεοΐβ Ηορε βηά χηβΙίΓυΐϊίβηΐβ εΗοιιΙά Ηβνβ άβχΚ 
φΙβΓΘ-ίΓββ οοΐονιτδ. 

ΙηδΙίΓΐΗηβηΙιβ βηά άχερίβγε, ρτονίάίη^ νΐδαβί Ιηίοπηβΐΐοη £ο ιποτβ £Ηβη 
οηβ ρβτεοη, είιοιιΐά 1>β ΙοαβΙίθά £ογ ββε γ νΐβκ1π9 Ηγ βΐΐ ιιεβτβ 
οοηοαΓΓβηΙιΙγ, Χ£ ΐ:Η1ε 1ε ηοΗ ροεειΠΙβ, £Ηθ Ιηε^ΓαιηβηΙ: ογ άίερίβγ 
εΗοαΙά Ηθ άυρΙΙοβΧβά. 

I £ οοηεχάβΓβά ηβοβδδβΓγ Πγ ίζΐΐθ ΑάτηχηΙεΙίΓβΐΙοη, ΗΗβ ορβΓβΙ;1η9 
οοΓηρείΓΐιπβη!; εΗοαΙά Ηβ ρτονίάθά ντιΐιΗ β ευϋ:β1>1β ΐβ&ΐβ £ογ άΙιβΓ*: 
νοτ)ε. ΤΗβΓβ εΗοαΙά Ηβ ίβοϋχΗΐβδ £ογ 1χςτΚί:1η9 £Ηβ οΗβγ£. ΟιβΓΐ. 
£βΗ1β 1ί9^1.1η9 εΗοαΙά 1 >θ εατββηβά. 

1*ίς άι£ΐπ9 

Α δβΧίείβοίιΟΓγ Ιβνβΐ οΓ 1ΐ9^<:ιη9 δΗοαΙά Ηβ βνβΐΐβ&ΐβ *:ο βηβΗΙβ 
ορβΓ»1:χη9 ρβΓεοηηβΙ £ο βάβς^βίΐΘΐγ ρθγ£ογπι βΐΐ ΙιΗθΙγ ίβελε Ηο£1ι β£ 
εββ βηά 1η ροτί:, 1 >γ άβγ βηά η^βΐ.. ΤΗβτβ εϊιοηΐά Ηβ οηΐγ β 11πιΐ£βά 
Γθάασίιΐοη ίη ΧΠβ Ιΐίαιηΐηβΐχοη ο£ βδδβηΐίβΐ Ιηεΐπιιηβηίΐδ βηά οοηΐτοίε 
ιιηάβτ ϋ^βΐγ εγεΐΐθΐη ίβαΐΐ. οοηάχίιΐοηε. 

Οβιβ εΗοαΙά Ηβ £βλβη ΐο βνοχά 9ΐ βΓ ® βηά ε1:Γβγ 11039 ® Γβίΐβοίιΐοη 1η 

ορβΓβ£ΐη9 βτββ βηνίτοηιοβηί;. Η 19 Η οοη^ΓβεΙ: 1η ΗΓ^&ΐηββε Ηβΐνββη 
κοτλ: βτββ βηά εαΓΓοαηάίη 98 δΗοαΙά Ηβ βνοιάβά. Νοη-τβίΐβοΐΐνβ ογ 

εαΓίβοβε εΗοαΙά Ηβ ηεβά ίο Γβάααβ ίηάχΓβα*; 9^· βΓβ £ο * ιοίηίπηιιη. 

Α εβ^ΙεΙβοίιΟΓγ άβ 9 Γββ οΓ £1βχιΗ11ιί:γ κιίιΗΙη £Ηβ 1ΐ9*ι<:1η9 εγβ^βιη 
εΗοαΙά Ηβ βνβΙΙβΗΙβ £0 βηβΜβ £Ηβ ορβΓβ*; 1 η 9 ρβτεοηηβΐ £ο βά^ιιεί: £Ηθ 
1 ΐ 9 Ηΐ: 1 η 9 Ιηΐβηεΐΐγ βηά άΐτοοΐιοη βε Γβ 9 αΐΓβά ίη £Ηβ άχίίβτβηί: βτββε 
ο£ £Ηβ ορβΓβΠΐη9 οοιηρβΓΗιηβηΙ βηά β£ ΐηάΐνίάαβί ΙηεΐίΓαιτιβηίε βηά 
οοη^ΓοΙε. 

Κβά 119 ^ 1 : εΗοαΙά Ηβ αεβά £ο- ιοβΙηΠβχη άβτλ βάβρ£βΐ:1οη νΗβηβνβτ 
ροεεΙΜβ 1η βτββε ογ οη Ιίιβπΐδ ο£ βςαΙριοβηΠ Γβ9**ΐΓΐη9 ϋΐυιηΐηβΐιΐοη ίη 
£Ηθ ορβτβΐιΐοηβΐ ιηοάβ, οΙ,ΗβΓ £Ηβη οΗβτΙ: (:βϋ1β· 

0 ιιγ 1 π 9 Ιιοιιγ ε ο£ άβΓληβεδ/ Ιί: εΐιοαίά 5β ροεεχ^ΐθ ί:ο άΐεοβτη άίερίβγβά 
1η£οΓπιβΙ:1οη βηά οοηΧτοΙ άβνχοβε. 

ΚβίβΓβηοβ χε πιβάβ £ο βάάιΐ,ΐοηβΐ Γβ9 α ^ Γβιηβη ^ ε οη 1χ9^^^ η 9 12.7 

βηά 12 . 8 . 

ϋ1ηΦ?ν5 

Οίνίδίοηε 1>βΙ:ντββη κΐηάονίε, 1οοβΙ:θά χη ^Ιιβ £τοη*:, οη 1:ίΐθ εχάβε βηά 1η 
Χίΐθ άοοτδ, εΗοαΙά 1>β λθρ£ £ο β ιηχηίπιυπι. Νο άχνίεΐοη δϊιοηΐά 1>β 
ΙηδΙίΒΐΙβά χηιπΊβά1βΙ:β1γ ίοτνβΓά ο£ ορβτβί:1η9 δ\:β<:1οηδ. 

Αά^ιηχε 1:Γβ£ΐοη5 εΗοαΙά Ηβ εβ£ΐδ£χβά ΐ:Ηβ£ β οΐββτ νίβν £ΗΓοα9^ 
ορβΓβ*:1η9 αοπιρβΓΐ:πϊβη£ ντχηάονΓδ χε ρτονιάοά β£ βΐΐ £ΐπ\βδ Γβ 9 βτά 1 βεε ο£ 
ηθβ^Ηθγ οοηάΐίιΐοηδ. ΤΗβ ιηββηε ρτονίάβά £ογ ηηβ1η(:β1η1η9 κΐηάοκε 
1η β οΐθβτ €οηάΐ£ΐο.η εΗοαΙά Ηβ δο βΓΓβη 9 βά ίιΐιβί: ηο ΓββεοηβΗΙγ 
ρτοΗβΗΙβ ε1η9ΐβ Γβΐΐατβ οβη Γβεαίί: ίη β ΓθάηοΗΐοη ο£ 1:Ηβ οΐββτβά 
£1β1ά ο£ νχειοη εαοΗ βε £ο ΙηΧιβΓίβΓβ εβΓχοιιεΙγ κΐ£Η £Ηβ βΗΐΙΙ^γ ο£ 
ί:Ηθ ορβΓβί:1η9 οτβν ΐ:ο οοη<:1ηαβ £.Ηβ ορβτβΙ:1οη βηά Ηγ1π9 1:Ηθ ΟΓβίί: £ο 

Γθδ£. 
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15.7.3 ΑΓΓβη^βπιβηίΐδ εΗουΙά ρτονιάοά 50 £1ιβΐ: £Η6 £οπ*βΓά νιβντ £γογπ 
ορβΓβ£ΐη9 δ£β£ΐοηδ χβ ηοΐ, βάνβτδβΐγ β££βα<:βά &γ δοΐβτ 9ΐ &Γβ · 

ΝθιϊιΙιθγ ροΙ&Γίζβά πογ £ΐη£βά νχηάον 91 9155 εΚοαΙά 1>β £ι£{:βά. 

15.7.4 ΟρβΓΒ<:ιη9 οοπιρβΓίχηβηΙ: ντιηάονε εϊιοοίά 1>β βη9ΐβά £ο Γβάαοβ ιιηκβηΐβά 
Γθίΐβο^ίοη. 

15.7.5 ΤΗβ νίηάοντδ εϊιουΐά 1 >θ πιβάβ ο£ π>3ϊ:θΓίβ1 νΙιι<:1ι νχΐΐ ηο£ &Γββλ Ιηΐο 
<3βη9θΓοιΐ6 £τβ9 ιη€η ^ 6 1£ £ΓΒθ£ΐΑΓβά. 

15.8 0θΠ1 ΠΗ »η1ΰΒίίΡη ίΒθ1 11 ίΐ££ 

15.8.1 Εηοΐι ιηββηδ Βδ βγβ ηβοβεεβΓγ εΐιοαίά £>β ρτονίάβά £ο βηβΜβ £*ιβ οΓβν £ο 

οοπΐΓηαη1αβ£θ ββΐνββη, βηά Ιιβνβ Βοοβεε £ο, ββοΗ οΙΗθγ βηά νχ*:& οΐΗβτ 
οοουρβηίΐδ σ£ ογβ££ ίη 1>οί:1ι ηοπτιβΐ βηά βπιβΓ 9 βηαγ οοηάϋίοηβ. 

15.8.2 Μββηδ £ο αοπυηιιηΙαΒίιβ 1>βΙ:νββη ΐ,Ηθ ορβΓβ£ίη9 αοπιρβΓ^ιηβηΐ βηά ερβοβε 
οοη<ιβίηίη9 βεεβηϋβΐ ιηβαϊιίηβΓγ, ίηο1αάίη9 βηγ βιηβ^βηογ δΐθβχίης 
ροείΐιΐοη, ΐΓΓββρβο^Ινβ ο£ νίιβ!:ϊιβΓ £ΐιβ ιπβοΙιΙηθΓγ 1β Γβιηοΐβΐγ ογ 
Ι οοβίΐγ οοηΐΓοΙΙβά, εΐιοαίά 5β ρτονίάθά. 

15.8.3 Μοβηε £ογ ιηβ)εΐη9 ραβίίο βάάΓβδδ βηά ε&£θΐ:γ βηηοαηοβπίΘηΐε £γοιπ 
οοπΙιγοΙ εΐβΐΐοηε Ιο β 11 ΒΓββε £ο νΐιΐοίχ ρΒεεβη9βΓδ βηά ατβν ϊιβνβ 
Β0068 δ είιοηΐά 1 >θ ρτονίάβά. 

-15.8.4 Ρτονΐδίοηδ δΐιοιιΐά 1>β πιβάβ £ογ πιββηε ΐο πιοηί<:θΓ, Γβοβχνβ βηά ΐΓβηεπιΐΙ: 
ΓΒάίο εβ£βΙ:γ πβδΒ&9 β6 £ϊιβ ορβΓβ£ίη9 οοιηρηΓΐιηβη*:. 

15.9 ΧβΜΡ£Γ&ΐ.ΜΓΕ Βηά ΥΒΡΕίΐΒΐίΙοη 

Τίιβ ορβΓβ£χη9 οοπιρβΓίχηβηΙ: ε&οηΐά £>β βςαίρρβά νΐ£ΐι βάβ^βΐβ 
ΐβπφβΓΒΐυτβ βηά νβηΐΐΐβ^ίοη οοηΐτοί εγε^βπιε. 

15.10 ςρΙΡΜΓΒ 

ΤΗβ 611 γ£βο 6 ιηβ*:βΓΐβΐΒ Ιηεχάβ £ϊιθ ορβΓβ*:ΐη9 οοπιρβΓ βηβη*: εΐιοαίά Ιιβνβ β 
ειιχίβϋΐβ οοΙοιιγ βηά £1ηίε1ι £ο βνοχά Γβ£1βο£ΐοη6. 

15.11 5.&Ε6ΕΥ ΜΕΒ6Ρ1ΓΡ5 

ΤΗβ ορβΓβ<:1η9 βτββ εϊιοαίά 1>β £τββ ο£ ρ^γείοβΐ Ηβζβτά £ο £Ιιθ 
ορβΓβ£ιη9 ρβΓδοηηβΙ βηά Ιιβνβ ηοη-εΚίά £1 οογιπ 9 1η άτγ Βηά κβΐ; 
οοηάίΙ,ΙοηΒ βηά βάβ^ηβ^β ΙιβηάΓ&ϋδ. Οοοτε εϊιοαίά 1>β £ίΙ:ΐ:βά νίΙ:Η 
άβνίοβε !:ο ρτβνβηί: £Ηβιη ιηονχη9/ νΙιβΙιίιβΓ 1:Ηβγ βΓβ ορβη ογ οΐοββά. 
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(ΖΗΑΡΤΕΚ 16 - δΤΑΒΙΙιΙΖΑΤΙΟΝ δΥδΤΕΜδ 


“δίαΜΙΙζ&ίΙοη οοπ*:γο 1 βγεΐβπΓ' ίε β εγεΐβιη ίηΐβηάβά £ο ε^ΒΜΙίζβ 
ϊ,ΐιβ ιηΰΐη ρΒΓΒΐηβΙβΓδ ο£ 11ιβ αΓΒ££’β Βΐΐΐξ,ικίβ ι Ιιββΐ, (ιτΐιη, οοαΓββ βηά 
ΗβιςΚΙ: βπ< 3 οοη^ΓοΙ £1 ιθ ογ&££* 5 πκ>(:ίοηε: γοΙΙ, ρί£ο1ι, γβν &ηά Ιιββνβ. 
ΤΗΐε Γ,βπη βχοΐαάβε άβνίοβε ηο£ ΒεεοοίΒίίΘά νιΟι ϋιβ εβίβ ορβτβΐΐοη ο£ 
(:ίΐθ οΓβίί:, ν β·9· ιηοΐιοη Γβάυοίιχοη ογ τίάβ αοηΐτοί βγδΐβίηε.. 

Τϊιβ ΐΏΒΐη βίβιηβηΐε ο£ β εΐΒ&χΙίζΒΐιοη οοπΙιγοΙ εγβΐθΐη ιηΒγ ίηοΐαάβ £1ιβ 
ίοΐΐονΐη^! 

.1 άβνίαβε ευοΗ βε ηιάάβΓε, ίοίΐδ, £1βρε, ε 13. Γιε, ίδηδ, νβΐβΓ 
301:8, Ιιϋΐίηςτ βηά 6ΐββΓ3ΐ>ΐΘ ρτορβΙΙβΓε, ραπιρε £ογ πιονίη^ 

£1υχάε; 

.2 ρονβτ άΓίνβε 30*:υ3*:ΐη9 ε!:Βΐ>ί11ζβ£.1οη άβνίοβε; ηηά 

,3 δίΐΒΜΙχζβΙΙοη β9η1ριηθηί: £ογ 3ααηιπα1&1:1η9 0ηά ρΓθθ©δε1η9 

£ογ ιη3ΐχη9 άβοίεΐοηε Βηά 9ίνχη9 αοιηιηΒηάδ εαοίι »ε εβηβοτδ, 

1θ9ίε ρτοαβεδΟΓδ Βηά βηΐοΓηΒΐία εΒίβΙγ οοηίίΓοΙ. 

"δθ1£-ε*:&Μ11ζΒΐ:ίοη" ο£ ΐϊιβ ογβ£ϊ ίε εΐΒ&ΙΙχζΒΐιοη βηεηΓβά εοΐβΐγ I>γ 
<:Ηβ ΟΓδίΐ'ε χη&βΓβηΙ: οίΐΒΓΒαΐβΓίεΐΙαε. 

'ΤοΓΟβά εί:βΙ>ι1χζβ*;1οη" ο£ £ΐιβ ογβ£*: ίε ε*:βΜ11ζ&*:1οη Βοΐίλβνβά 5γ: 

.1 βπ αυΐιοιη&ίίο οοπΙγοΙ εγείιβιπ; ογ 
.2 β πιβηιΐΒΐΙγ αοηΐτοί βδδίδΙ:β<1 δγε^βπ»; ογ 

.3 β οοιηΜηβά εγβΐβίη 1ηα0ΓροΓβ^ΐη9 βίβιηβηξβ ο£ 1>ο£ϊι Βα^οιηΒ^Ιο Βηά 
πίΒηιΐΒΐΙγ Βδεχδΐβά οοπ*;γο1 εγεΐβΓηε. 

"Αυςμηβηίιβά 6£*ά>11Αζβ£ΐοη Μ χε β οοιη&ΙηΒΐιίοη ο£ εβ1£-8ί;0Μ11ζβ*;1οη Βηά 
ίοΓΟθά ε£βΙ)111ζΒΐ:1οη. 

"δ^ΒΜΙΙζβΐΐοη άβνϊοβ" ιηβΒηε β άβνίαβ βδ βηυιηβΓΒΐβά ίη 16.1.1.1 νΐ£1ι 
ΙΗβ βΐά ο£ νίιχοΐι Γοτεββ £ογ οοηΐΓοΙϋης ΙΑβ ΟΓβΙΐ'δ ροβχΐΐοη βτβ 
9βπβΓΒΐ.βά. 

"ΑαΐοιηΒΐία ΒΒ£βΑ:γ οοηΐΓοΙ" ίε β 1091 ε αηίί: £ογ ρΓθθθεεχη9 άβ!:β βηά 
ιηβλίη9 άθοϊείοηε Ιο ραΐ: ΙΙιθ ογβ££ ίηΐο 1:ϊιβ άίερίβοβιηβηΐ: ογ οΙιϊιβΓ 
ε&ίθ ιηοάθ 1£ β οοπάι^ίοη 1π\ρ3ίΓχη9 εβ£β*:γ ΒΓίεβε. 

(ΖοηΟΓΒΐ Χ££\λί ΓΟΡ1&1ΐ£& 

δ1:β1>ί11ζΒΐ:1οη εγείβιηε δΗοιιΙά 1 >θ εο άθ5Ϊ9ηβά 1η οηεβ ο£ £β11\ιγ0 

ογ γπβΙ £ιιηο<:1οη1η9 ο£ Βηγ οηβ ο£ £Ηβ ε1:Βΐ)111ζΒΐ:1οη άβνίοβε, ογ 
βςυίρΓηβηί:, ΐ£ ντοαίά ροεε11)1β θίί:ΗθΓ 1:ο βηβατβ π)Βίη1:Βΐη1η9 <:Ηβ 
ιτίΒΐη ρΒΓΒΐηβ£.βΓβ ο£ 0 Γβ£ί: < ε τηοί:ίοη νί!:1ιχη δβ£β Ιΐιηΐ^ε νχ^Η ί:Ηβ β!<1 ο£ 
νοτ)εχη9 εΐβΐίΐ 1 ιζβΐΐοη άβνίαβε ογ 1:ο ρυί: 1:1ιβ ογβ£<: 1ηί:ο ί:Ηβ 
άίερΐΒαβπ\6η1. ογ οΙΗθγ εβ£β ιηοάβ. 
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16.2.2 


16.2.3 


16.2.4 


16.2.5 


16.2.6 


16.3 


16.3.1 


16.3.2 


16.4 


16.4.1 


16.4.2 


Ιη οβεβ ο£ ίβίΐατβ ο£ βηγ βνιΐοπιβΐχα β 9 ηχρτηβηΐ: ογ Βΐβ&ίΐίζβΐχοη 
άβνίοβ, ογ ι£ε ροντβτ άτχνβ, 11 ίθ ρβΓβπΐθΙ:βΓ6 ο£ θΓβ££ ΓηοΙιχοη εΐιοιιΐά 
Γβπιβιη κΐΐΐιίη εβ£β Ιιπιΐΐε. 

Οτβ££ £ΐ££βά νι£1ι βη βη£οπιβ*:ίο ε£β5111ζβ£χοη ενεΐβιτι εϊιοιιΐά 36β 
ρτονίάβά νΐ£Η βη βαΐοιηβϋα εβ£β£γ οοηΐτοί αηίβεε τβάυηάβηογ 1η 

£Ηβ εγείιβπι ρτονίάβε Θ 9 η 1 νβ 1 βη£ εβ£β£γ. ΗΗβΓβ βη βυί:θΓηβί:1ο ββ£β£γ 
οοηίΓοΙ ίβ £ΐ££βά, ρτονίεΐοη εΐιοαίά &β πιβάβ £ο ονβττίάβ χ£ βηά £ο 
οβηοβΐ £Ηβ ονβττίάβ £γοιώ £1χβ τηβχη ορβΓβί:1η9 εΐβΐΐοη. 

ΤΗβ ρβΓβτηβΙ,βΓΒ βηά Ιϊιβ Ιβνβίε β£. ν^ίοΐΊ βηγ βα£οπιβ£ΐα εβ£β£γ οοπΐτοί 
9 ΐνβε £1 ιθ οοηνηβηά £ο άβοτββεβ ερββά βηά ριι£ θΓβ££: εβ£β1γ 1η £1ιβ 

<31ερ1βοβπΐθη£ ογ οΐ&βτ εβ£β πιοάβ εΐιοιιΐά £β^β βοοοιιη£ ο£ £ΐιβ εβ£β 
νβίαβε ο£ Ηββΐ, £γ!πι, γβκ βηά αοιτι1>ιηβΐ:ιοη ο£ £γ!π\ βηά άτβιι^^ 
βρρτορτίβΐβ £ο £ίιβ ρβΓϋοαΙβΓ ΟΓβίΐ: βηά εβτνίοβ; βίεο ίο £Ιιβ 
ροεε11)1β οοηεβ^αβηοβε ο£ ρονβτ £βϋιΐΓβ £ογ ρτσραΐεΐοη, 1χ££ ογ 
ε£β&111ζβ£ΐοη άβνίοβε. 

Τϊιβ ρβτβιηβ£β γ ε βηά £ϊιβ άβ^Γθβ ο£ εΐβ&ίϋζβΐΐοη ο£ οτβ£1 ρτονχάβά 

1>γ βιιΐοηοβίιία ε£βΜ1χζβΙ:χοη εγείβπι είιοιιΐά 1>β εβ£ίε£βοΙ:θΓγ Ηβνίηςτ 

Γβ 9 »Γά £ο £Ηθ ρυτροββ βηά εβτνχοβ οοηάχΐχοηε ο£ £Ηβ θΓβ££· 

Γβιΐιχτβ πιοάβ βηά β££βα£ βηβίγεχε είχοαίά ιη<:1αάθ £Ηβ εΐβ&ίΐχζβΐΐοη 
εγεΐβπι. 

ίβί βίβ ΐ βη ά Ιι&ιαΙιΕ ςοηΕχοΙ 5γ§ΕβΜ£ 

€τβ£^ £ΐ£*:θά νΐ£^ βη βα£οπιβ*:χα αοηΐτοί εγείβη εϋουΐά 1>β ρτονίάβά 
νΐ£Η βη βα£οπιβ£.χα εβ£β£γ οοηΐτοΐ. Ρτο&βΜβ ιηβ1£ιιη€£ΐοηβ εΐιοιιΐά Ηβνβ 
οηΐγ πιΐηοτ β££βοΙ:β 6η βα£οιηβ^χο οοηίίΓοΙ εγεΐβπι ορβτβίιοη βηά εϊιοαίά 
6 β οβρβ&ΐβ ο£ 6β1η9 Γββάΐΐγ οοαηΐβΓβοΐβά 6γ 1:1ΐθ ορβτβΐιχη^ οτβν. 

ΤΗβ ρβΓβπϊθΙβΓε βηά Ιβνβίε β£ νΐιίοΐι βηγ βαΐοπιβ^ΐο οοη£το1 βγεΐβπι 
9 ΐνββ £Ηβ αοπΗηβηά £ο άβατββεβ ερββά βηά ρηί: 1:1ιβ ετβ£1: εβ£β1γ 1η£ο 
£ΐιβ άίερίβοβιπθηΐ: ογ ο£Ηβτ ββ£β πιοάβ είιοαίά 1:β)εβ βοοοαηΐ: ο£ £Ηβ 
εβ£β1:γ Ιβνβίε βε 9^ νβη * η εβο^χοη 2.4 ο£ βηηβχ 3 βηά ο£ £ΐιβ εβ£β 
νβΐιιββ ο£ πιοϊιΐοηε βρρτορτίβΐιβ ^ο £.Κβ ρβτί:1οη1βΓ οτβίί: βηά εβΓνΙοβ. 

ΡΕΜοηεΕ 

ΤΗβ 1ιπι11:ε ο£ εβ£β αεβ ο£ βηγ ο£ 1:1ιβ εΐβ&ϋΐζβΐΐοη οοηίίΓοΙ εγεΙ:βπι 
άβνχοβε εΗοαΙά !>β 1>βδβά οη άβπιοηε1:Γβί:ίοηδ βηά νβτ1£ΐοβΙ:χοη ρτοαβεε 
1η βαοοΓάβηοβ κχΙ:1ι βηηβχ 8. 

ΡβπιοηεΐΓβΙιιοη 1η βαοοτάβηοβ νΚιΗ βηηβχ 8 είιοηΐά άθ£βηηίηβ βηγ 
βάνβτεβ β££βο£ε ηροη εβ£β ορβΓβ£ίοη ο£ £.1ιβ οτβ££ 1η βνβη£ ο£ βη 

αηαοηΙ:Γθ11β51β £ο£β! άβ£1βο^χοη ο£ βηγ οηβ σοηΐτοί άβνχοβ. Αηγ 
11πι11:β£ΐοη οη £Ηβ ορβτβ£ΐοη ο£ £.1ιβ οτβ£1: βε πιβγ 1)β ηβοβεεβτγ £ο 
βηειίΓβ £1ιβ£. £Ηβ Γβάαηάβηογ ογ εβ£β 9 ηβτάε 1η £Ηβ εγείιβπιε ρτονίάβ 
β 9 ΐι!νβ 1 βη£ εβ£β£γ είιοαίά 1>β ιηοίηάβά ιη £.1 ιθ ατβ£1: ορβτβΙ:1η9 πιβηιιβί. 
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17.5 
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- ? 

(ΖΗΑΡΤΕΚ 17 - ΗΑΝΙΙΕΙΝβ, ΟΟΝΤΚΟΙΧΑΒΙΙ,ΙΤΥ ΑΝΟ ΡΕΚΓΟΚΜΑΝΟΕ 


ΰΕΠβ.ΕΑΐ 

Τ&β ορβτβίιίοηβΐ ββ£β£γ ο£ £ϊιβ αΓβ££ ΐη ηοητιβΐ εβτνίοβ οοηάΐίΐοηε 
βηά 1η βςηΐρπιβη*. Γηΐΐατθ βΐίαβίΐοηε ο£ λ βΓβ££. £ο νΐιίαΐι £!ιΐ8 (^οάβ 
βρρίΐβδ βΐιοιιΐά 1>β άβπιοηεΙίΓβ^βά ϊ>γ £α11-δθβ1β Ιββΐβ ο£ £1ιβ ρτοΐοΐγρβ 
0Γβ££. Τ&β ο1>3βοΙ:1νβ ο£ £.βε£:δ ίδ άβίιβΓΓηχηβ 7 1η£οπηβ*:1οη £ο 5β 
Ιηοΐαάβά 1η £Ηβ <:γ 8£1 ορβΓβ£.χη9 πιβηιιβΐ χη Γβίβΐ,ΐοη £ο: 

.1 Ηβηά11η9 βηά ρβΓίοπηβηαβ 1ΐιηχ(:θ£.1οη8; 

.2 βοξιοηε £ο 1>β £β)εβη 1η βνβηΐ: ο£ ρΓβεοΓί&βά £β11αΓβ; βηά 

.3 11πι11:β(:1οη8 £ο 1>β ο&δβτνβά £ογ εβ£β ορβτβΐΐοη εαϊ>δβ<ϊηθηΐ: £ο 

ρτβδΟΓίββά £βι Ιιιγθβ. 

Ργοο£ ο£ οοπφΐίβηοβ 

Τ*ιθ ίη£οπηβ£ΐοη οη οοηΐΓΟΙΙβΜϋΐγ βηά ιηβηοβανΓβΜΙΙΙιγ νίτιαίι 
είιοαίά £>β οοηΐβχηβά χη £&β ορβΓβί:1η9 πιβηίλβΐ ε&οιιΐά Ιηοΐαάβ Ιϊιβ 
ο&βΓβαΙβΓίδΙΙοε ιιηάβτ 17.5, βηά £1ιβ ϋδί: ο£ ρβΓβιπβΐεΓε ο£ £1ιβ 
νοτδΐ: Ιηίβηάβά οοηάχΐΐοηδ β££βα!:1η9 £1ιβ αοη£Γθ11βΙ>11λ*:γ βηά 
πιβηοβανΓβ1>1111:γ βοοοτάίη^ £ο 17.6 βηά £1ιβ ρβΓίοπηβηαβ άβ£β 
νβτ1£1βά 1η βοβοΓάβηοβ νΐ£Η βηηβχ β. 

Ηβ19ΐΐί···«ΐ1· €6ΰ^Γ£··,·0ΐ-9Γ·&ν^-^ 

ΧΖοηρϋβηαβ κΐ£Η ββοΐι ο£ ΙΗβ Ιιβηάϋη^, οοηξΓοΙΙβΜΙχΐγ βηά 
ρβΓ£οηη8ηεβ ΓβφΐΙτβιηβηΐΒ β&οιιΐά 1>β βείβϋΐΐεΐιβά £ογ βΐΐ αοηιΜηβΙΙοηβ 
ο£ νβ.ΙφΗΙ: βηά εβη^τβ ο£ 9 Γ&ν ^^Υ ροβ1*:1οη εΐ 9 ηΐ£ 1 αβηί £ογ <Λβ 
ορβτβίιΐοηβΐ ββ£βί:γ 1η Ιϊιβ Γβη 9 β ο£ νβίς^ε ηρ £ο £ΐιβ πιβχΐιηυπι 
ρβπηίδδΐϊϊΐβ κβΐ9^^* 

Μ ίβςΕ <?£ ί &Παΐ65 

ΤΗβ β££βο£ ο£ βηγ ΙΙΧβΙγ £βι1ιΐΓβ ίη Ηβηά11η9 βηά βοηθοί άβνχοββ, 
εβτνίοββ ογ οοιηροηΘηΙδ (β·9* ρονβτ ορβΓβΐχοη, ροκβτ βεείε^βηοβ, 
£Γΐπνη1η9 βηά βΐβ&ΙΙΙίιγ βικϊΐηβηΐιβΐΐοη) δϊιοαίά 1>β βεββδδβά χη οτάβτ 
£1ιβ(: β εβ£β Ιβνβΐ ο£ βΓβ£Ι: ορβτβ^ίοη οβη £>β τηβΐηίβΐηβά. Ε££βο£ε ο£ 
ΙβϋιΐΓβ 1άβη£ΐ£1^ά βε &βιη9 ατχΐιΐοβΐ βεαοΓάίη9 £ο βηηβχ 4 εϊιοαίά &β 
νβΓΐ£1βά 1η βαοοτάβηββ κιΐιΐι βηηβχ 8. 

£ο η ΕΓΡ ΐ ΐ3&11ΐ£γ βηά ι ηβ ηοΕΜΥ Γ β&ίΙΙΙγ 

Ιηε^ΓαβΙίοηβ £ο οτβκ πΐθπι1)βΓδ ε&οαίά 1)β ρτονίάβά 1η £Ηβ εΓβ££ 
ορβΓβ£ΐη9 ιηβηαβί Γβ9βτά1η9 Γβ^ίτβά βοΐιΐοηβ βηά οτβ£1: 1 χιηΐΐβ^ΐοηδ 
ευϋεβςηβηΐ: £ο ρΓβεαΓΐ6βά ίβϋυτβδ. 

II: 1β ηβββδΒβΓγ Ιο βηεατβ ίιΐιβί: £Ηβ β££οτί: Γβςαχτβά £ο ορβτβίιβ 
£Ηβ οοηϊίΓοίΒ 1η £1ιβ κοτεί ιηΐβηάβά οοηά1ί:1οη8 χε ηοΐ: εηοΐι £Ηβ£. £.1ιβ 
ρβτδοη β£ Ιϊιβ οοπ<:γό 1 νϋΐ 1>β αηάαίγ £β£Ϊ 9 ηβά ογ άΐ8£Γβο<:βά 5γ Ιιΐιβ 
θ££ογ£. ηβοβδββΓγ 1:ο πιβίηΐιβχη 1:ϊιβ εβ£β ορβτβΐιΐοη ο£ ΐιϊιβ οτβ£ί:. 
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17.5.3 


17.5.4 


17.5.4 


17.6 


17.7 


17.8 


ΤΙιθ οτβίΐ βϊιουΐά 1>β οοηίΓοΙίΒ&Ιβ &ηά 03ρβ1>1β οί ρβΓίοπηίη9 £*κ>εβ 
ΓΠ&ηοβ\ινΓβε βεεβηΙίΒΐ Ιο ίΐε $δίβ ορβΓΒΐίοη υρ Ιο ΙΗβ ΟΓίΙίοβΙ άββί^η 
οοηάίΐΐοηε. 

.1 νΠιβη άβ1θηηίηίη9 Ιΐιβ ε&ίβΐγ οί δ οτβίΐ ίη Γβερβοΐ οί 1ΐΒηά1ίη9/ 
αοηΐΓθ11β1)ί11Ι;γ &ηά ρβτίοηη&ιιοβ/ ϋιβ Αάη\1η1βίΐΓθ11οη δΐιοαίά ρ®Υ 
ρβΓίίοαίΒΓ Βΐίβηΐίοη Ιο 1:110 ίο11οντίη9 βερβοίε άατίη9 ηοπηΒΐ 
ορβΓΒΐίοη Βηά άυΓχη9 βηά εηΙ>δβ9ηβη1 1.0 ίβίΙαΓβε: 

.1 γβντ1η9; 

.2 1ατηίη9; 

.3 ε1:ορρ1η9 ίη ηοπηβΐ βηθ βιηβΓ 9 βηογ οοηάίΐίοηε; 

.4 εΐΒ&ίΙίΙγ ίη ΙΗβ ηοη-άΐδρΙβοβΓηθοΙ ιηο<1θ βΐιοιιΐ Ιΐιτββ 3χβε βηά ίη 
Ιιβ ηνβ; 

.5 Ιτίπι; 

.6 ρ1οιΐ9^ Αη; βηά 

.7 1111. ροκβτ ΙίπιίΐΒΐίοηε. 

.2 ΤΗβ Ιθγπιβ 1η 17.5.4.1.2, .6 3ηά .7 βγθ άβίίηβά ββ ίοΐΐονβ: 

.1 Μ ΤιΐΓηίη9 Μ ίβ 11ιβ Γ3ΐβ οί ο1ΐ3η9β οί άίΓβοΙίοη οί 3 οτβίΐ βΐ 

11.8 πογιγιβΙ πιβχίίηηιη ορβΓ3ΐίη9 ερββ<3 ίη εροοίίίβά νίηά βηά εββ 
οοηάίΐίοηε. 

.2 Η Ρ1οα9ΐι ίη" ίε βη ίηνοΙαηΐΒΓγ ιηοΐίοη ίηνο1νίη9 ευεί&ίηβά 

ίηοΓββεβ ίη <1γβ 9 οί &η Βίτ-οαδίιίοη νβΐιίοΐβ βΐ βρββά, ιιευβίΐγ 
Ββεοοί &1βά κιΐΐί ρβΓίίβΙ οοΐίβρεβ οί Ιΐιβ οαβίιίοη εγδίθπι. 

.3 Μ ΐ*ίίΐ ροντβ γ ΙίπιίΐΒΐίοηε" 3Γβ Ιΐιοεβ Ιίιηίΐβΐίοηε ίτηροδβά ιιροη 
ΙΗθ ιτϊ3θ1ιίηβΓγ Βηά οοπιροηβηΐε νΐιίοΐι ρτονίάβ Ιΐιβ Ιίίΐ- 

ΟΗβη^β οί ορβΓ&Ιίης 6νΐΓί&0€ ϋΐθά& 

ΤΙιβΓβ βΐιοηΐά &β ηο ιιηεβίβ οϊΐ3η9β ίη 11 ιθ δΐ3ΐ>ί1ί1γ, οοηίΓΟίΙβ&ίΙϋγ 
ογ βΐΐίΐαάβ οί ΙΗβ οτβίΐ άιΐΓΐη9 ΐΓβηδίΐίοη ίτοιη οηβ Ιγρβ οί 
ορβΓβ1ίη9 ευΓίβοβ ογ ιηοάβ Ιο Βηοΐΐιβτ. Ιηίοπηβΐίοη οη ο1ΐ3η9β 1η ΙΗβ 
1>βΗ3νίοαΓ οΙΐΒΓΒΟΙβΓίβΙίοε οί ΙΗθ ατβίΐ άαΓίης ΐΓβηείΐίοη εΐιουΐά 1>β 
βνβίΐβ&ΐβ Ιο Ιΐΐθ τηβεΙθΓ. 

5ητίΒοο ίΓΓ^ανΙ^Γϋ ί Μ 

Γβοίοτε κΐιίοΐι Ιίιηίΐ 11 ιθ Β&ίΐίΐγ οί 11ιβ οτβίΐ Ιο ορβτβίο ονβτ 
ε1ορίη9 9 ΓΟαη( ί βη<5 8 ^®Ρ 8 ΟΓ άίδοοηΐίηαίΐίβε εΐιοαίά 1>β άβίβππίηβά, 

Β6 βρρίίοβίϊΐβ, βη<3 ΠΙΒάβ βν3Ϊΐ3ΐ)1β Ιο 11ΐ6 ΠΙΒδΙβΓ. 

ΑοοβΙβΓΒΐίοη Βηά άβΟϋΐΕΓΒΐίΡ Ώ 

ΤΗβ Α<3πιίηίεΐΓβ1ίοη εΐιοηΐά 1>β εβίίείίβά Ιΐιβΐ ΙΗβ νοτεί Ιίλβίγ 
βοοβΙβΓΒΐίοη ογ άβοβΙβΓΒΐίοη οί 11ιβ ΟΓβίΙ, άαβ Ιο βηγ Ιίλβίγ 
ίβίΐατθ, 0 Π)βΓ 9 βηογ ε1ορρίη9 ρΓΟΟβάαΓβε ογ οΙΙιθγ Ιίίεβίγ οΒαεββ/ κοιιΐά 
ηοΐ ΙΐΒϊβτά 11ιβ ρθΓΒοηε οη Ιΐιβ ογ 3ί 1. 
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17.9 

δβΐβ πιβχΐϊηιυτϊ ερββάδ βΐιοαίά 1>β «ΙβϊιβΓΠΐΙηβά, ί&ίίη9 βοοοαηί: οί ηοάββ 
ο£ ορβΓβ^ίοη, νΐηά ίοτοβ αηά άΐΓβοξΐοη βηά £ίιβ βΓΓβοίδ ο£ ροββΙΜβ 
£&11ιχΓ6β ο£ βηγ οηβ 11Η: ογ ρτοραΐδίοη δγβΐιβπι ονβΓ οαίιη νβ^βτ, ΓουςΗ 
νβ£θγ βηό ονβτ ο£Ηθγ δατίβοβδ βδ βρρτορίΓΐβΐβ £ο £Ι*β ογ&££. 

17.10 Μΐηΐιτίϋΐιι άβρΕΛι ο£ ηβΕογ 

ΤΗβ Γηΐηΐη^υπ» άβρίΐι ο£ νβι^βτ »ηά οΐΐιβτ βρρΓορΓί&ΐβ Ιηίοπηβΐίοη 
Γβςωίτβά ίοΓ ορβΓ&1:1οηδ 1η ©11 ιηοάβε δΗοαΙά 1>β άβίβηηΐηβά. 

17.11 Η&Γά δΕηιοΕϋΓΟ οΙθβΓβηοβ 

Γογ βπιρΗΙΜοιίδ ογλΕΙ, νίιβη οαδΜοη βοτηβ, οΙββΓβηοβ ο£ ΐΛβ 
Ιοκοδί. ροίηΐ: ο£ Ιΐιβ ίιβΓά δΐταοΐιυΓβ Β&ονβ β ΙιβΓά £1»*: δαΓίβαβ 
δΐιουΐά 5 θ άβΐβπηίηβά. 

17.12 Κΐξϋΐί. ΡΡ&Γ&Εΐοη 

ΤΙιβ δοϋβάηΐβ ο£ 1θβ£ 6 βΗοιχΙά ΐηοίηάβ δα££ΐο!βη£ ορβτβΐιΐοη £ο 
βνΒΐυβΙ:© 11ιβ ΒάβςιΐΒογ ο£ ίηΙ:βΓηΒΐ &ηά βχΐβτηβΐ Ιί^ίιΐη^ &ηά 
ν1δ15111ϊ:γ / ηηάβτ αοηάίΐΐοηδ ο£ ηοπηβΐ »ηά βπ)βΓ 9 βηογ θΐβοΐτίοβΐ 
ρονβτ βιιρρίγ <5ιΐΓΐη9 δβτνίοβ, οπι1δχη9 »η<1 άοο*1η9 ιη&ηοβανΓββ. 
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18.1 
18.1.1 

18.1.2 

18.1.3 


(ΓΗΑΡΤΕΒ 18 - ΟΡΕΚΑΤΙΟΝΑΕ ΕΕΟυί ΒΕΜΕΝΤ8 
ΡΑΗΤ Α - ΟΕΝΕΚΑΙ. 

I 


ΟΡΡΕΓΡΙ 

ΤΗβ Ηί9^ δρββά <Ζγβ£ 1: 5β£β£γ 0«Γΐ:ί£ίοβ£β, ϋιβ ΡβπηίΙ: ίο ΟρβΓβ^β Ηΐ9^ 
δρββά 0Γβ££ ογ οβτ£ί£ίβά οορίβδ 1:1ιβΓβο£, βηά οορίβε ο£ £1ιβ Γοαΐβ 
ορβτβίίοηβΐ ηβηαβί, θΓβ££ ορβΓβ£ίη9 ιηβηαβί, βηά β οοργ ο£ βαοΗ 
βίοιτίβη^δ ο£ ηβίη^βηβηοβ πιβπηβΐ 3ε Ι:Ηβ λάιηίηίδΐΓβξίοη πιβγ 

Γ 09 «ίΓβ, βίιοηΐά 1>β οηττίβά οη 1>οβτά. 

Τ1ιθ ογβ£ 1: εΐιοαίά ηο£ 1>β ίηΐβηΐίοηβΐΐγ ορβΓβΐβά οιιίείάβ ηογβΙ: 
ίηίβηάβά οοηάίΐιίοηβ βηά Ιίιηίξβξίοηδ ερβ<:ί£ίβά ίη £1ιβ Ρβπηίΐ: £ο 
ΟρβΓΒ^β Ηΐ9ΐι δρββά 0Γβ£1:, ίη £Ιιθ Η 19 & δρββά ϋτ&ίΧ: δβ£β!:γ 
ΟβΓΐίίίοΒίιβ, ογ ίη άοοαπιβη^β ΓβίβΓΓβά £ο ΐίιβΓβίη. 

Τ&β ΑάιηίηίδΐΓβΙιίοη είιοαίά ίεειιβ β Ρβηηϋ £ο ΟρβΓβί,β Ηίςϊι δρββά (Ιγ 
νάιβη ί£ ίε δβΐίδίίβά £1ιβΙ: £1ιβ ορβΓ3ΐ;θΓ ΙιβΒ πιβάβ βάθ<£ηβ1:β ρτονίβίοπε 
£τοιη Οιβ ροίη^ ο£ νίβκτ ο£ δβ£β!:γ 9 βηβΓ& 11 Υ' ίηο1ιιάίη9 £ϊιβ £ο11ο*ίη9 
ιηβίΙιβΓβ 8ρβοί£ίοβ11γ, βηά εΐιοαίά Γβνολβ Ήιβ Ρβπηίΐ: £ο Ορβτβΐβ ί£ 
εαοΗ ρΓονίείοηε βγθ ηο£ ιηβίηΐβίηβά £ο ί£δ εβΙ;ίδ£βο£ίοη: 

• 1 £Ηβ εηίΐβ&ίΐίΐγ ο£ £ίιβ οτβ£1: £ογ £ϊιβ βθτνίοβ Αηΐβηάβά Ηβνίπ9 
Γβαβτά £ο £&β ββ£β£γ ΙίηϋβΙιίοηδ βηά ίη£οηηβ£.ίοη οοηΐβίηβά ίη 
£Ιιβ Γουΐβ ορβΓβΐίοηβ! π»βηαβ1; 

.2 ϋιβ βαί£β&ί1ί*:γ ο£ 1:ίιβ ορβτβ1:ίη9 αοηάίΐιίοηβ ίη Γουΐβ 

ορβΓβΐίοηβΙ Γηβηαβί; 

.3 ΐ&β «ΓΓβη 9 βιηθηΙ :6 £ογ ο&1:Βίηίη9 νββΐΙιβΓ ίη£οπηβ£ίοη οη 1Αιβ 

ϋββίβ ο£ νϊιίοϊι *:1ιθ οοπιιηβηαβιηθηί: ο£ η νογ»9 β πιβγ &β βαΐΗοτίζβά; 

.4 ρτονίβΐοη ίη £ΐιβ ητββ ο£ ορβτβΐίοη ο£ η &βββ ροτ*: £ί££βά κί£Η ' 
£βοί1ί£ίββ ίη βοοοΓάβηοβ νίΐϊι 18.1.4; 

.5 <:1ιβ <3βεί9ηβ*:ίοη ο£ £ίιβ ρβΓδοη Γβδροηβίϋΐβ £ογ άβοίδίοηβ £ο 

οβηοβΐ ογ άβίβγ β ρηΓ^ίοαΙβΓ νογ»9 β ^ β·9* * η 1ΐ9^^ ο£ <:Ηβ 

νβαΙ:1ΐθΓ ίη£οηη&1:ίοη βν&ίΐβΐίΐβ; 

.6 8\ι££ίοίθηΙ: οτβκ οοιηρίβιηθηΐ: Γβ9^ί Γ β^ ^ογ ορβΓ3<:ίη9 ογβ£1: / 

<1βρ1ογίη9 βηά πιβηηίη9 είΛΓνίνΒΐ οτβ£ί: # 1:1ιβ ΒαρβΓνίέίοη ο£ 
ρηεεβη^θΓε, νβΐιίοίβε βηά οβΓ 9 θ ίη 5ο1:1ι ηοηηβΐ βηά βπιβΓ 9 βηογ 
αοηάί^ίοηβ ββ άβ£ίηβά ίη ί:1ιβ Ροηηίΐ: £ο 0ρΘΓβ£.6. Τΐιβ οτβν 
οοιηρίβιηβη^ δΐιουΐά 1>β εηοΐι ίιΐιβί: ϊ:κο ο££ίοβΓ8 βτβ οη άυ£.γ ίη 
ορθΓβ£ΐη9 οοιηρβΓ^Γηβη^: νΐιβη θΓβ££ ίε ιιηάθΓντβγ, οηβ ο£ κΗοη 

Γπβγ ^Ιιβ νηβ8<:6Γ; 

.7 ΟΓΘ* βη< ^ <:Γβίηίη9/ ίηο1ιιάίη9 οοιηρβ^βηαβ 1η 

Γβίβΐιίοη 1:ο ϊ:Ηβ ρβΓίιίοαΙβΓ Ιιγρβ ο£ ογβ£ 1: βηά ββΓνίοβ ίη^βηάβά, 
βηά Ιιϊιβί γ ίηεΙ:Γαο1:ίοη8 ίη Γβ9^Γά £ο 5β£β ορβτβΐιίοηβΐ 
ρτοοβάαΓββ; 

.8 ΓΘ81.Γ 1ο£.ίοη8 νίΙ:Η Γβ 9 βτά Ιζο νοτ)ςίη9 Ηουτε, τοεί:βΓίη9 ο£ οτβνδ 

βηά βηγ οΙιΗβτ βΓΓβη 9 θπ>βηΙ:δ £ο ρτβνβηΐ: £β!:ί 9 ^β ίηο1αάίη9 
βάβ9ηβ£β ΓβεΙ: ρβτίοάε; 
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.9 £ΐιβ £Γβίηίη9 ο£ οτβν ίη ΟΓβίΙ: ορβΓ&ΐίοη βηά βιτιβΓ^ηογ 

ρΓοσβάαΓβε; 

.10 £ΐΐθ ιηΒίηξβηηηαβ ο£ οτβν οοπιρβίιβηοβ ίη £ο ορβΓΒ^ίοη βη<3 

βπιβΓ9βηογ ρΓοοβάαΓβΒί 

.11 βε£β!:γ βτΓβη 9 βιηθη £6 &<: £βπηίηβΙδ βηά αοιηρίί&ηοβ νίϊιΐϊ βηγ 
βχίεΐίης 8&£βΐ:γ &ΓΓβπ 9 βπ»βη<:ε/ 88 βρρτορΓίβΐβ; 

.12 £γβ££ιο οοηΙζΓΟΙ ΒΓΓΒη 9 βιηβη £8 &ηά οοιηρίίβηοβ ντΐ£1ι &ηγ βχίεΐΐη^ 
£Γβ££ία αοηΐτοί, βε βρρΓορΓίΒΐβ; 

.13 ΓββΐΓίοΙιίοηβ &η<ίΙ/θΓ ρτονίείοηε Γβ1&£ίη9 £ο ροβί*:ίοη £ίχίη9/ 

£ο ορβι&ΐίοη 1>γ ηί 9 *ι*: ογ ίη χβε1:Γ ίοίβά νίβίΜΙίΐγ, ίηο1ιιάίη9 
£1ΐθ ιιε θ ο£ Γ&άβι* βηά/ΟΓ οΐιϊιβΓ βίβοΐτοηία &ίάβ £ο η&νί 9 &£ίοη, 
βε βρρΓορΓίβ^Θ; 

.14 &άάί£ίοη&1 βςυίριηβηΐ: κΐαίοϊι Μ&γ 1>θ Γβ^ΐτβά, άαβ £ο £&β 

ερβαί£ίο ο!ι&Γβο1.βι:ίε£.ίοδ ο£ £1ιβ εβτνίοβ ίη£βηάβά, £ογ βχ&ιηρίβ, 
ηί9^£ ορβΓΒί:ίοηι 

.15 αοιηιηίΑηΙοαΐίοη &ι*Γβη9β«ηβη*:ε 1)β£ντ8βη ογ&£ 1;, αο&βΐ: ιτ&άίο 

ε1β£ίοπ8, ϊ>Β8β ροτίβ γ< κϋο 6ί&(:ίοη8, βιηβ^βηογ εβτνίοβε βηά 
ο£ϊιθγ β&ίρ£, ίηα1αάίη9 Γβάίο £Γβ9ηβηοίβε £ο &β υεβά &ηά νβ£ο!ι 
Ι:ο 1>β )εβρ£; 

.16 £1ιβ *ββρίη9 ο£ ιβοοτάε £ο βη&1>1β ΐΥ\θ ΑάπιίηίβΙΐΓΒΐίοη £ο νβτί£γ 2 

.16.1 Ηι&Ι: £ΐιβ ογβ££ ίε ορβΓ8ί;βά ντί£1ιίη ερβοί£ίθά 

ρ&ΓβχηβΙβΓδ; 

,16.2 ί\ΐθ ο1>86ΓνΒποβ ο£ οπιβΓ 9 βηαγ &ηά εη£β£γ 

άΓίΙΙε/ρΓΟΟββάαΓββ; 

.16.3 £1ιθ ΗοαΓ6 νοιτΚβά ϊ>γ £ϊιβ ορβΓ&£ίη9 οτβντ; 

.16.4 ΐΐιβ ηηιη&βΓ ο£ ρΒ88βη9 βΓδ οη &θ9χά; 

.16.5 οοιηρίίβιηοβ νί£1ι &ηγ Ι&ν £ο ν&ίοΐι £1 ιθ ογ&££ ίε ειι&;]βο£; 

,16.6 ογ&££ ορβΓ&£ίοηε; &ηά 

.16.7 πι&ίη£βη&ηαβ ο£ 1:1*8 ογ&£ 1: &ηά ί!:ε ΐΛθϋΗίηβΓγ ίη ΒαοοΓάβηαβ 

κί(:Κι βρρτονβά βοΐιβάαίβε; 

.17 &ΓΓ&η9βπΐθη(:ε £ο βηειίΓβ £1ΐ3ί: βφΐίρπιβηΐ: ίε ιηΒίη^&ίηβά ίη 
οοηρΙίΒηοβ νίΐΐι £1ιβ ΑάιηίηίεΐΓ&Ιιίοη* ε Γ©9 α ^ Γβιηβη ^ 6 ' δη( * 
βηεαΓβ οο-θΓ<3ίη3ΐ:ίοη ο£ ίη£θΓπ\8£.ίοη &ε £ο £1ιβ εβΓνίοβ&ΜΙίΐγ 
ο£ £1 ιθ ογβ£1 : &ηά β 9 ηίριη«η£ 1>β£νβθη £1ιβ ορβΓΒ£ίη9 &ηά 
π\αίη£βη&ηο6 βίβιηβη^ε ο£ ί:ίιβ ορβτβίιΟΓ'ε θΓ 9 &ηίζβΐ;ίοη; 

.18 ί:1ιβ βχίε^βηοβ βηά αεβ ο£ &άβ9 αβί:β ίηβ^ΓαοΙιίοηβ Γβ9ΛΓάίη9: 

,18.1 1ο&άίη9 ο£ £1ιβ ογβ£ϊ: εο 1 Λβ£ νβί 9 ίιΙ: βηά οβηίΐΓβ ο£ 9 Γβνί£γ 

1ίιηί£3ΐ£ίοηίί οβη 1>β β££βοί:ίνΘΐγ ο^εβΓνβά βηά οβΓ9θ ίε, 
ν#ϋβη ηβοββΒΒΓγ, Βάβ9 α&<:β ίγ εβουτθά; 


18.2 


£ΐιβ ρτονίείοη ο£ Βά69 α& ^ β £ιχβ1 ΓββθΓνββ 
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ί 


18.1.4 


18.2 


18.2.1 


.18.3 βοΐίοη ίη £1ιβ βνβηΐ ο£ ΓββεοηβΙ>1β £θΓβ8βββΜβ 

βιτίθΓ 9 βηαίθ 6 ; βηά 

.19 ρτονίβίοη ο£ οοη£ίη9βηογ ρίβηβ ϊ>γ ορβτβΙ:οΓ8 £ογ 

ΙοΓβεβθβΜβ ίηοίάβηίβ χηο1ιιάχη9 βΐΐ 1βηά-ί>βεβά βαΐίνίΐίβε 
£ογ ββοΐι δοβηβτΙο * Τϊιβ ρίβηε εΐιουΐά ρτονίάβ ορ6Γβ£χη9 οτβνε 

1η£οπηβί:ίοη Γβ9»ι*άίη9 8ββΓθίι βηά γθβοιιθ (5ΑΚ) βαΐίιοΓίΐίβε 
βηά Ιοοβΐ βάπιίηίεΙίΓβ^ΐοηε βηά θΓ9βηιζβΙ:ίοηβ νΙιίοΚ ιηβγ 
οοπιρίβιηβηί. £*ιβ ΐβεΚε αηάβΓ^βΑβη 1>γ ογθη& νί£& £ίιβ βςιιίρηβηΐ: 
βνβ 11 βΙ> 1 β £ο ίιίΐθΐη*. 

Τΐιβ λάπιΙηΙβ^ΓΒιίίοη βίιοαίά άβϊιβπηίηβ £ΐιβ ιη&χίΓπατη βΐΐοκβϋΐβ άίεΐβηοβ 
£γοπι β 5&8β ροτ£ ογ ρΐβαβ ο£ Γβ£α9β β££βΓ βεεβεβίη9 £ίιβ ρΓονίβίοπε 
Γηβάβ ιιηάβτ 18.1.3. 

£γβ££ ά θ£ Μΰΐ6ηΐ.α^1οη 

Τϊιβ Αάιηίη1ε*;Γβ£ίοη είιοαίά βηειιτβ £&β(: 1:1α© θΓβ££ 1δ ρτονΐάβά νίίιΗ 
βάβςυβΐβ ίη£οπηβ*;ίοη βηά 9^ίάβηαβ ίη £ΐιβ £οαη ο£ ΐβοΐιηί^βΐ π'βηυβΚ 
£ο βηβΜβ Ιζΐιβ ογλ£^ £ο &β ορβΓβΐβά βηά πιβίηΐβίηθά εβ£β1γ. Τ&β 
£βοΗη!ο&1 ιηβηιιβ1(8) είιοαίά ποηεΐε*: ο£ β Κοα£β ΟρβΓβΐΐοηβΙ Μβηαβί, 
<3Γβ££ ΟρβΓ&£ΐη9 Μβηαβί, ΤΓβίηίη9 Μβηαβί, Μβίηΐβηβηοβ Μβηαβί βηά 
δβτνΐ€ΐη9 δαΗβάαΙβ, ΑΓΓβη 9 βπ\βηΐ:ε εΐιουΐά 1>β ιηβάβ £ογ εαοίι 
ίη£σπηβ£ίοη £ο 1>β αράβίβά βε ηβοβεεβΓγ. 

ΟχΑίϊ, ορβΓβ£ΐη9 Μβηαβί 

Τΐιβ θΓβ££ ορθΓβί1η9 Μβηαβί εϊιοαίά οοηίιβχη β£ 1ββδ£ £1ΐ6 £ο11οντίη9 
ίη£θηη&£ίοη: 

.1 1ββάίη9 ρβΓΐχοαΙβΓβ ο£ £:1ιβ 0 Γβ££; 

.2 άβεοΓίρίίοη ο£ £&β θΓβ££ βηά ί£ε βςηίρπιβηί:; 

.3 ρτοοβάαΓββ £ογ ο1ιβο^1η9 1η£β9Γί£γ ο£ 1>αογβηογ οοιηρβτΐιηβηΐδ; 

.4 άβίβίΐδ βτ 1βίη9 £γομ αοπηρίχβηοβ νίΐΐι £1ιβ ΓβςαίΓβΜβηΐΒ ο£ 

ο&βρΐβΓ 2 Ιίίεβίγ £ο &β ο£ άχΓβαί: ρΓβο^ίοβΙ αββ £ο ΐΐιβ οτβν* 
ίη βη βπιβΓ 9 βηαγ; 

.5 άβιηβ9β αοη£το1 ρτοοβάαΓβε; 

.6 άββΟΓίρϋοη βηά οροτβΐιίοη ο£ ΜβοΗίηβΓγ εγείβιηβ; 

.7 άβΒΟΓίρϋοη βηά ορβτβ<:ιοη ο£ βαχϋίβΓγ εγεΐβιτιε; 

.8 άββΟΓίρ^ίοη βηά ορβΓβ^ίοη ο£ ΓβίηοΙιβ οοπΙ:γο 1 βηά νβτηίη9 εγδΐβιηε 

.9 άββΟΓίρΐίοη βηά ορβτβ^ίοη ο£ βίβα^τιοβΐ β9^ίρπ»βη<:; 

• 10 1οβάίη9 ρΓοσβάνίΓβΒ βηά 1χιηχΐ:β(:χοη8 1ηο1υάίη9 ιηβχχιηιιιτ) 
ορβΓβ£ίοηβ1 Μβί9Η£/ οβηί:Γβ ο£ σΓβνίίιγ ροβί^ίοη βηά 
άίβ^Γίίια£ίοη ο£ Ιοβά; 


Κβ£βτ Ι:ο ΙΜΟ δββτοΐι βηά Κββοαβ Μβηαβί (ΙΜ05ΑΚ) βάορ£βά 5γ £.1ιβ 
0Γ9βηίχβ(:1οη 5γ Γββο1α£ίοη Α. 439 (XI) βηά υεβ ο£ Γβάβτ ίΐΓβηβροηάβΓΒ £ογ 
βββτοΐι βηά Γββοηο ρατροββε βάορ^βά 1>γ Γβεο1αί:χοη Α. 530(13). 
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.11 άβεοΓίρίίοη βηά ορβΓΒίχοη οί ίίτβ άβίβοίιοη Βηά 
ίΐτβ-βχί 1 η 9 ηί εϊιίη 9 βςηΐρπιβηί; 


.12 άΓ&ντ1η96 1ηά1ο&11η9 ίΐιβ δίηιοίιΐΓΒΐ ίίτβ ρτοίβοίχοη 
βγγ ΒΠ9βπιβηίδ; 

• 13 άβδοτίρίΐοη βηά ορβΓβίίοη οί Γδάίο β^υΐριηβηί βηά ηβνΐ9&ί1οηβ1 
βίάδ; 

.14 χηίοπηΒίΙοη Γ69&Γ<1ίη9 ίΐιβ Ϊιβηά1χη9 οί ίΐχβ ΟΓβίί βε άβίβπηίηθά 
ίη αοοοΓά&ηοβ νΐίϊι οίχβρίβΓ 17; 

.15 ηιηχίιηαιη ρβητιίεδί^ΐβ ίονίη9 ερβθάε βηά ίονίπ9 Ιοβάε, ντίιβτβ 
βρρίίοβ&ΐβ; 

.16 ρτοαβάυΓβ ίοτ άΓγ-άοο^χη9 ογ 11ίίίη9, 1ηο1αά1η9 Ιχιηιίβίΐοηδ; 


.17 1η ρητίχοαΙβΓ, ίίιβ ιηΒηαβΙ δΐιοαίά ρτονίάβ Ιηίοπηβίίοη, 

ίη οΙβΒΓίγ άβίίηβά οίι&ρί©Γδ βρρτονβά δρβαΐίίοβίΐγ ϊ>γ ίίιβ 
ΑάπιχηΙδίΓ&ίΙοη, Γθ1&ίιχΐ9 ίο: 


.17.1 


.17.2 

.17.3 


.17.4 


Ιηάίοηίίοη οί βιηβ^βηογ δχίαβίΐοηδ ογ πιβίίαηοίίοηδ 
3©ορ&Γ<ϋζίη9 δ&ίβίγ, Γβ^ιτβά ©οίχοηβ ίο &β ίβ^βη βηά βηγ 
οοηδβ9ΐ*βηίχβ1 ΓβδίΓχοίϊοηε οη ορβτβίΐοη οί ίΐιβ οτβίί ογ 
χίδ ιηβοΗίηβΓγ; 

βνβοιιηίΐοη ρΓοοβάιΐΓβε; 

ορβΓΒί1η9 Ιίπιΐίβίΐοηδ 1ηο1ιχά1η9 ίϊχβ νοτεί χηίβηάβά 
αοηάΐίΐοηβ; 

11ιη1ί1η9 νβίαβε οί βΐΐ ιη&αΙιίηβΓγ ρ&ΓβτηβίβΓδ Γβ9«ίΓίη9 
οοιηρίίβηοβ ίοτ εβίβ ορβΓβίίοη. 


1η Γβ9&Γά ίο ΙηίοΓπτβίΙοη οη χη&οΙιίηβΓγ ογ εγδίβίη ίηΙΙνίΓβδ, άβίβ 
δίχοαίά ίβϊεβ Ιηίο βοοοαηί ί&β Γβεύΐίδ οί βηγ ΓΜΕΑ Γβροτίε άβνβίορβά 
άιΐΓίη9 ί&β οτβίί ά©βΐ9η. 


18.2.2 Κ 9 ^ί^_οροΓ&ί 1 οηά 1 πιβηιι& Ι 

Τΐχβ Γοηίβ ορβΓβίΙοηβΙ πίΒηαβΙ δϊιοαίά ιηοΐιιάβ βί Ιββδί ίΐαβ ίο11οκχη9 
Ιηίοππβίίοη: 


.1 θνβοαβίΐοη ρΓοοβάιΐΓβδ; 

.2 ορβΓβί1η9 Ιΐιηΐίβίΐοηε ιηο1ιιάχη9 ίΐιβ ντοτδί Ιηίβηάβά οοηάΐίΐοηε 

δΐιοΐι &β δβΒ 1ιβΐ9&ί#- εββ βηά βχγ ίβπιρβΓ&ίαΓβε, βηά ντχηά 
οοηάιίίοηε; 

.3 ρΓΟΟβάαΓβδ ίο γ ορβτβίχοη οί ί&β οτβίί κΐίΐιΐη ί&β Ιιιηχίηίίοηδ 
οί . 2; 

.4 ίΐιβ θΐβπίθηίδ οί βρρίχοβ&ΐβ οοηίχη9βηογ ρίβηβ ίοτ ρΓΧίηβΓγ 

Βηά δβοοηάΒΓγ Γβεοαβ βεεχείΒηοβ ΐη ίΐΐθ οβεβ οί ίοΓβεβββ&Ιβ 
ΐηοχάβηίε, 1ηο1υάχη9 1βηά-&βεβά βΓΓβη 9 βιηβηίβ βηά βοίΐνΐίΐβδ 
ίο γ ββοΐι ιηοίάβηί; 
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.5 βγΓ βηφβπίθη^β Γογ οΙ)£βίηχη9 νββΠιβΓ ίηίοΓΠίβΐιχοη; 

.6 ίάβηΐίΓίοβΐίοη ο£ ΐΐιβ "Ιχβεβ ρογ£(8)"; 

.7 ίάβηΐίΓίαβΐίοη ο£ Γιΐιβ ρβτεοη Γβεροηβί&ΐβ Γογ άβοχείοηδ Γο 
οβηοθΐ ογ άβίαγ νογ&9 β& ; 

«8 1άθη£ίΓίοβ£ίοη οΓ οτβκ οοιηρΙβΓηβηΙ:, Γαηοΐίοηε &η<1 
9 α& 1 ίΓίοαίίοηβ; 

.9 ΓβεΓΓίοΓίοηε οη νοΓίείης^ Ιιοατε οΓ οτβν; 

• 10 κ&ΓβΙγ &ΓΓΒΠ 9 βπΐ 6 η ^6 αΐ: ^βππιπ&1$; 

.11 ΐτηΓΓίο οοπΓ,γοΙ ΒΓΓβηφβπιβηίε Λη ά ΙίπιίΓΒΓίοηβ, βε ΒρρΓορτίΒΓβ; 

.12 ερβοίΓίο Γοαίβ οοη(ϋΓ.ίοη5 ογ ΓβίΒΓίη^ £ο ροείίίοη · 

Γ1χ1η9/ ορβΓβίίοηε 1>γ ηΐ9Η£ βηά ίη Γοεί-Γίοΐβά νίείΜΙίίγ, 
1ηο1αάίη9 £1ιβ αεβ οΓ Γβά&Γ ογ οϊ:1ιθγ βΙβοίΓοηίο βίάε £ο 
ηβνΐ 9 βιΓΐοη; βηά 

I* 

.13 οοπνηαηίο&ίίοη ΒΓΓβα^βπιβηΓδ Γ>β£ντββη ογβΓΓ, οο&εί γ& άί ο 

δίι&ίίοηε, ί>βεβ ροτΓε Γ&άίο είβίίοηβ/ βηιβΓ9βηογ εβΓνίοβε βηά 
οΐΙιβΓ εΐιίρβ, 1ηο1αάίη9 Γβάίο ΓΓβφαβηοίβδ £ο 1>β αεβά βηά νβΐαϊι 
£ο &β λβρ£· 

ΐΓΕΐρ1η<3 ΙΜΟϋΙ&Ι 

Ήιβ ^Γ&1ηίη9 ιηβηαβί, νΗίοΙι πιβγ αοζηρΓίεβ δβνβταί νοίαηβε, εΐιοαίά 
οοηί&ίη ίηεΓΓαοίίοηε &ηά ίηΓοηη&ίίοη, ίη β&είΐγ αηάβΓεΐοοά Γβπηε 
ίΙΙαείΓ&Γβά κΙιβΓβνβ γ ροεδίϋΐβ, οη βν&οα&ίίοη, Γίτβ βηά άβχη&9 0 
οοηΓ,ΓοΙ βρρίίβηοβε βηά Βγει© πιε &ηά οη Πιβ 1>ββί: ιηβϋβοάε οΓ βαΓνίνβΙ. 

Αηγ ρβτΓ οΓ βαοΐι ίηΓοηη&Γχοη πιβγ Ι>6 ρΓονίάβά ίη £1ιβ Γογπι οΓ 
βαάίο-νίεααΐ βίάε ίη Ιίβα οΓ ιη&ηαβί. Η*ιθγθ βρρΓορΓΐ&1:β ϋιβ 
οοηΓβηΐε οΓ £Γ&ίηίη9 ιηβηαηΐ πιβγ 1>β ίηοΐαάβά ίη Πιβ ογβΓ£ 

ορβΓ©Γίη9 ηιβηαβί. ΊΊιβ Γο11ονίη9 δΐιοαίά &β βχρίβίηβά ίη άβΐιβίΐι 

• 1 άοηηίη9 ΙίΓβ^&οΙεβΓε βηά ίπυηβΓδίοη εαίΐε, ηε ΒρρΓορΓίαΓβ; 

.2 ιηυεΓβΓ βΓ Γΐιβ βεε^ηβά ε£β£ίοηδ; 

.3 ί>οαΓάίη9/ 1ηαηοίιίη9 »ηά ο1β&Γίη9 <:1ιβ βαΓνίνβΙ ογ&ΓΙ: βηά Γβεοαβ 
ϋο&ίε; 

.4 ιηοίιΐιοά οΓ 1ηαηο)χίη9 Γγοπ\ νίΠιίη ΐΐϊβ ΒαΓνίνβΙ ΟΓβΠ:; 

.5 Γβίβ&δβ Γγογπ 1ηαηο1ιίη9 ηρρίίβηαβε; 

• 6 ιηβίΐιοάβ βηά αεβ οΓ άβνίοβε Γογ ρτοΐβοΐίοη ίη 1βαη<:)ιίη9 βτβββ, 

ντϊιβΓβ βρρτορΓίβ£β; 

• 7 ί11χ*ηίη&£ίοη ίη 1βαηο1ιχη9 ΒΓβ&ε; 

•β αεβ οΓ ©11 βαΓνίναΙ β 9 Ρίρ^βη^; 

• 9 αεβ οΓ &11 άβΓβοϋοη βςαίρπιβηΐ:; 
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.10 η1£1ι £1ιθ αβειβίαποβ ο£ ϋΙηδΐΓΒΐΙοηε, α&β ο£ Γ&άιο 

1χ£β-83ν1η9 &ρρ1ι&ηαβ5; 

.11 Μ6β ο£ άΓθ9ΐΑ©5; 

•12 αεβ ο£ βηφίηθ »ηά ΒΟΟβδδΟΓχβδ; 

.13 Γβοονβτγ ο£ εαΓνΙνη! ατ&££ ©ηά Γβεααβ ϋοηίδ 1ηο1αάίη9 8£ονΒ9β 
©ηά 8βοιίΓΙη.9/ 

.14 ΙιβζηΓάδ ο£ ©χροειίΓΘ ©ηά £1ιβ ηββά £ογ υγβγπι ο1ο£&1η9; 

.15 &βδί; αδβ ο£ βηΓνίν©! ογ&£ 1: £3θΐ1χ£ΐβ8 1η οτάβτ £ο βαΓνΙνβ; 

.16 ιηβΐιΐιοάδ ο£ ΓβΐΓΧβν©!, ίηο1ηάίη9 £Ηβ ιΐδβ ο£ Ηβΐίοορ^βτ Γβεοαβ 
9βητ (ε11η9&* &3δ*βί:δ, είΐΓβίιοΙιβΓδ), &Γββο1ιβ6-&αογ ©ηά είιοτβ 
11 £β-δ©ν 1 η 9 ©ρρ©Γ©£η£ &ηά ογ©££'8 11 η©-£. 1 ΐΓοντχη 9 &ρρ©Γ» 1 :α 8 ; 

.17 ©11 ο£1ιθγ £αηο£ΐοηε οοη^Βιίηβά χη £ϊιβ ιηαδΐβΓ ϋε£ ©ηά βιηβΓ 9 βηογ 

Ιηδ^πιοΐχοηδ; ©ηά 

.18 1η8£ηλθΙ:1οη8 £ογ βιηβΓ9βηαγ Γβρ©ΐΓ ο£ £&β 11£θ-ε©νχη9 
©ρρΐι&ηοβε. 

.19 1ηδ£.Γαοί:1οη8 ίη £ΐιβ ηε© ο£ £ΐτβ ρΓΟίβο&Ιοη ©ηά 
£ΪΓβ-βχΙ:ίη9νιΐ6ΐι1η9 ©ρρ1χ©ηοβδ ©ηά εγεΐβιηβ; 

.20 9 α *άβ 11 ηβ 8 * ΟΓ αεβ οί £1τ©πΐ3ιη’δ οΐλ££ΐ£ 1η & £χγ©, 1£ £ΐ££βά; 

.21 αββ ο£ ©ΐΒΓίηβ ©ηά αοπυηαηία&ΐΐοηβ ©δβοοίΛ^βά κΐΐϊι £1 γθ 8©£β£γ; 

.22 πιβ*:ϊιοάδ £ογ 8ΐΐΓνβγιη9 ά©π»©9β; 

.23 αεβ ο£ ά©πΐ39β οοπ^γοΙ ©ρρ1ΐ©ηοββ ©ηά εγβίβηε 1ηο1υά1η9 
ορβτ&ίΐοη ο£ ν&£βΓ£ΐ9&£ άοοτε ©ηά & 119 © ριυπρβ; ©ηά 

.24 £ογ ρ&88βη96Γ ογ©£ϊ:, οοηΐΓοΙ ο£ ©ηά οοιηΓηιιη1ο&1:ιοη νΐ£1ι 
ρ3Β6βη9βΓ8 1η ©η βπιβΓ 9 βηογ. 

18.2.4 Μ©1ηΕ6η©ηαβ ©ηά εΒΓνΙοΙηα η&Μ &Ι 

Τΐι© σΓβ£ί: ιη©1η£βη©ηαβ ©ηά εβΓνχαχη9 π\&ηυ©1 εΐιοαίά οοηί&ιη 38 β 

νηΐηΐιηαπι: 

.1 άβίαΐίβά, ΙΙΙαΒΐΓβΐβά άβδΟΓΧρΐιοη ο£ &11 ογ©££ εΐΓαοΐαΓθ, 
π)3θ1ι1ηβΓγ Ιηβΐβΐΐηΐιΐοηδ ©ηά 311 ίη6ΐ:&11βά β9η1ριηβη^ ©ηά 
βγδ£.βπιε Γθςαχτβά £ογ ε&£© ορβΓ©£χοη ο£ £ϊιθ ογ©£1;; 

.2 6ρβαι£1ο&*:χοηε ©ηά 9υ&η1:ΐ£ΐ68 ο£ ^11 Γβρ1βηΐ8*ι©1>1β £1α1άδ, 

&ηά ο£ ε£Γα<2ί;αΓβ1 ιη©ΐ:βΓΪ3ΐδ νάιΐοΐι ιη©γ 1>β Γβ9ηχΓ©ά £ογ Γθρ&ΐΓδ; 

.3 ορβΓ»£ΐοη©1 11ιηχ£©£.ίοηδ ο£ ιη&οΙιΐηβΓγ 1η £βπηε ο£ ν©1αβδ ο£ 

ρβι ©πΐθΙ:βΓβ, νχ£»Γ&£χοη ©ηά οοηενιιηρξχοη ο£ Γβρίβηίδϊιβά £1ιιίάδ; 

.4 11ιηΐ£©1:1οηδ ο£ ντββΓ ο£ 5 *:πια£:\ΐΓ 6 ογ ιηβοΙιΙηβΓγ οοιηροηβηΐδ, 

χηο1αάΐη9 Ιινβε ο£ αοιηροηβηΐδ Γβ9θΐΓΐη9 αηΙβηάΒΓ ογ ορβΓβί:1η9 
(ιΐιηβ Γβρίβοβίηβηΐ:; 
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18.3 

18.3.1 


18.3.2 

10.3.3 


.5 άθΐβΐίβά άβεοΓΐρ£ΐοη ο£ ρτοοβάαΓβδ, ίηοίνιάίη^ βηγ εβ£β£γ 
ρΓβοβιιΙίοηε £ο £>β £β*βη ογ ερβοίβΐ βςιιΐριηβηΐ Γβςαίτβά, 

£ο Γβιηονβ βηά 1ηε£β11 πτβχη βηά βιχχΐΐΐβτγ ιπβοΗΙηβτγ, 

£γ βηεηηίδ δ Ιοηε, ρτοραΐεχοη βηά 1χ£ΐ; άβνίοβε βηά £1βχΐΜθ 
είΐΓΐιοΙιΐΓβ οοΓηροηβη^ε; 

.6 £ββ£ ρΓοοβόαΓβε £ο 1>β ίοΐίοτβά ειιϋεβςΜβηΐ: £ο Γβρ1βοβπ\βη1 ο£ 
ΛβοΗΙηβΓγ ογ βγείβπι αοιηροηβηΐδ ογ £ογ ιηβ1£αηο£ΐοη (ϋβ^ηοείε; 

.7 ρτοοβάαΓθ £ογ Ιΐίΐίηςτ ογ άΓγ~άοο)ε1η9 ΙΙιβ 0Γβ££, 1ηο1ηά1η9 βηγ 
κβί9^1 ογ βίίΐίαάβ 11πιχΙ;β£.1οηε; 

.8 ρτοοθάιΐΓβ £ογ νβΐ9Ϊ*1η9 £*ιβ 0 Γβ££ βηά βδ1βΙ>11βΙι1η9 ροδίΐΐοη 

ο£ 1 οη 9 ΐ£ηά 1 ηβ 1 οβηΐτβ ο£ 9 Γ βνί£γ (1.00); 

.9 νΐΐθτβ 0Γβ££ πιβγ 1>β άίειηβηΐίβά £ογ ΐΓβηεροτΙβΙΙοη, Ιηεΐηιοΐίοηε 
βίιοαίά 5β ρτονίάβά £ογ άίδπιβη*:1ίη9/ Ιτβηεροτ*: βηά Γβ-βδββπι&ΐγ; 

.10 β ΒβΓν1ο1η9 εοΐιβάυΐβ, ίηοίηάβά ΐη £1ιβ ιηβΐηίβηβηςβ πιβηαβί ογ 
ραΜΙδΗβά εβρβΓβΙβΙγ, άβ£βΐ11η9 Ι^ΐχβ Γοαΐΐηβ εβΓνίο1η9 βηά 
ιηβΐηίβηβηοβ ορβτβΐΐοηε Γβ^ηΐτβά Ιο ιηβίηΐβΐη £1 ιθ ορβτβΐΐοηβΐ 
εβ£β!γ ο£ £1ιθ οτβ££ βηά ιΐε π\βοΙιίηβΓγ βηά εγείβπιε. 

ΐΓα1η1η< 3 α ηά ακβΙΙί ΐΕ &ίΙοηδ 

ΤΙιβ Ιβνβΐ ο£ οοπιρβίβηοβ βηά £1ιβ £Γβ1ηίη9 οοηείάβτβά ηβοβεεβτγ 
ίη Γβδρβοΐ ο£ £)ιβ ΓηβεΙβΓ βηά ββοΐι οτβν ιηβιηϋβΓ βίιοαίά *>« Ιβίά άονη 
βηά άβπϊοηε^ΓβΙβά 1η £ϊιβ 1χ9Η£ ο£ £ΐιβ £ο11ον1η9 £ο 

8β£ΐε£βο£ΐοη ο£ £ϊιβ ΑάιηΙηΙείΓβίχοη ίη Γβερβο£ ο£ £1ιβ ρβΓΐιοιιΙβΓ £γρβ 
βηά ιηοάβΐ ο£ οτβ££ οοησβΓηβά βηά £ΐιβ εβτνίο© 1 ηίβηάβά. Μοτβ £*ιβη 
οηβ ΟΓβνί ιηβΓη&βΓ εΐιοαίά 5β ΐΓβιηβά £ο ρβτ£οηη βΐΐ βεεβηίχβΐ 
ορβτβΐΐοηβΐ ίββλε 1η £»ο£1ι ηοηηβΐ βηά βηιβΓ 9 θηογ εΐ£αβ£χοηε. 

ΤΙιβ Αάιη1η1β£Γβ£ΐοη εϊιοαίά βρβοΐ£γ βη βρρΓορτΙβΙβ ρβτιοά ο£ 
ορβτβ£ΐοηβ1 £τβ!η1η9 £ογ Ήιβ ιηβεΐβΓ βηά ββοΐι ΓηβπιΙ>βΓ ο£ £1ιβ οτβν 
βηά, 1£ ηβαβεββΓγ, £Ηβ ρβτχοάδ β£ νΐιχοΐι βρρτορτίβΐβ Γβ-£Γβ1η1η9 
βΐιοαίά &β αβΓΓίβά οα£. 

Τϊιβ ΑάπιΙηΙβξΓβΙΙοη βΐιοαίά ίεεαβ β £γρβ Γβ£ΐη9 οβΓΐ1£χοβ<:β Ιο 
£1ιβ ιηβ8<:βΓ βηά βΐΐ ο££1οβΓδ *ιβνχη9 βη ορβτβ£ΐοηβ1 τοίβ £ο11ον!η9 βη 
βρρτορτίβΐβ ρβτίοά ο£ ορβτβί:ίοηβ1/ε1πϊα1β1:οΓ 1:Γβ1η1η9 βηά οη Ιίιβ 
οοηαΐαβίοη ο£ βη βχβπιΐηβΐΐοη ίηο1αά1η9 ρτηοΐΐοβΐ Ιββΐ οοπϊηβηβυΓβΙβ 
νΐ£Η ί:ίιβ ορβτβ^ΐοηβΐ £βε)εε οη ΙιοβΓά £1ιβ ρβτ^ΙααΙβΓ 1:γρβ βηά «οάβΐ ο£ 
€Γβ££ οοηοβτηβά βηά Ι^ιβ τοιιί:β £ο11οντβά. ΤΚβ ί:γρΘ Γβ£χη9 1:Γβ1η1η9 
εΐιοαίά οονβτ β£ Ιβββΐ £1ιβ £ο11ονχη9 ί£βπϊδ: 

.1 ληοκ1βά9β ο£ βΐΐ οη-5οβΓά ρτοραΐδίοη βηά οοηΐτοί δγε^βπιβ, 

1ηο1αά1η9 οοπιιηαη1οβΙ:χοη βηά ηβνΐ 9 β£ΐοηβ 1 ά 9 ηχριηβηί:, β1βθΓΐη9/ 
βΙβα^ΓίοβΙ, ΗγάΓβιιΙΙο βηά ρηβχυηβ1:1α εγε£βιηδ βηά 1>ίΐ9β βηά £ϊγθ 
ριυπρίης; 

• 2 £)ιβ £β11αΓβ πιοάβ ο£ αοη£το1, ε^ββτ1η9 βηά ρτοραίειοη 

εγε^θΓηβ βηά ρτορβτ Γβεροηεβ Ιο εαοΐι £β11ιΐΓβδ; 

.3 Ηβηά11η9 ο^ιβΓηοΙβΓίεΐχοδ ο£ Ιίιβ ατβ£^ βηά Ιΐιβ 1χπιχ1:χη9 
ορβΓβ£ΐοηβ! οοηάΐΐίοηε; 
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18.3.4 

18.3.5 

18.3.6 

18.3.7 

18.3.8 


.4 &Γΐά9β οοπυηαηίοβίίοη βηά η&νί9»ίίοη ρΓοοθάιΐΓβε; 

.5 ίηίβοί βηά άβπΐ69θ βηά ευΓνίνβΜΙίίγ ο£ ί&β οτβ£ί ίη 

άβπΐΒ9β οοηάίίίοη; 

.6 Ιοοβίίοη βηά υεβ ο£ ίίιβ οΓβίΙ' δ 1 ί£β-εβνίη9 βρρίίβηοβε, 
ίηο1υάίη9 ευΓνίνβΙ οτβ£ί β^ηίρΓηβηί; 

.7 Ιοοβίίοη βηά αεβ ο£ βεοβρβε ίη £1x6 οτβ£ί βηά ίΐχβ βνβοαβίίοη ο£ 
ρβεδβηςβτε; 

.8 Ιοοβίίοη βηά αεβ ο£ £ίτβ ρτοίβοίχοη βηά £ίΓθ-6χίίη9ηίεΙιίη9 
βρρίίβηοβε βηά εγείβηε ίη ίΐιβ βνβηί ο£ £ίτβ οη ϋοβΓά; 

.9 Ιοοβίίοη βηά αδβ ο£ άβιηΒ9β οοηίτοί βρρίίβηοβε βηά εγβίβπιε 
1 ηο 1 «άίη 9 ορβτβίίοη ο£ *ΓβίβΓίί9*ιί άοοτβ βηά ί>ίΐ 9 β ρυιηρε; 

.10 0&Γ90 βηά νβϊιίοΐβ είον/β9β εβοαΓβπιβηί βγείβιηΒ; 

.11 ιηβίΐιοάε £ογ οοηίτοί ο£ βηά οοιηπιαηίοβίίοη κίίΐι ρβεεβη96Γ6 ίη βη 
θπιβΓ9βπογ; βηά 

.12 Ιοοβίίοη Βηά αεβ ο£ βΐΐ οί&βτ ίίβπιε Ιίείβά ίη ί&β ίτηίηίπ9 
ιηβηαβί · 

ΤΗβ ίγρβ Γβ£ίη9 οβΓίί£ίοβίβ £ογ β ρβτίίοαΙβΓ ίγρβ βηά ιηοάβΐ ο£ οτβ£ί 
βΐιοαίά οηΐγ &β νβΐίά £ογ εβτνίοβ οη ί&β τοαίβ ίο &β £ο11οκβά νάιβη ίί 
ίε εο βηάοτεβά Ιογ ίΗβ ΑάιηίηίείΓβίίοη £ο11ο*τίη9 ί&β οοιηρίβίίοη ο£ β 
ρτβοίίοβΐ ίββί ονβτ ίίιβί τοαίβ. 

Τ&β ίγρβ τβίίη9 οβΓίί£ίοβίβ εΐιοαίά 1>β Γβ-νβΐίάβίβά βνβτγ ίνο 
γβ&Γδ βηά ίΐιβ Αάτηίηίείτβίίοη ε&οαίά Ιβγ άοντη ί&β ρτοοβάατβε £ογ 
τβ-νβΐίάβίίοη. 

Α11 ογθη ιηβιη5βΓ8 ε&οαίά τβοβίνβ ίηείταοίίοηε βηά ίτβίηίη9, βε 
ερβοί£ίβά ίη 18.3.3.6 ίο .12. 

Τίιβ ΑάιηίηίείΓβίίοη είιοαίά ερβοί£γ είβηάβΓάε ο£ ρ&γείοβΐ £ίίηβεε 
βηά £τβς[«βηογ ο£ πιβάίοβΐ βχβτηίηβίίοηε 1χβνίη9 Γβ 9 βτά ίο ί&β τοαίβ 
βηά οτβ£ί οοηοβτηβά. 

ΤΗ© ΑάιηίηίείΓβίίοη ο£ ίΐχβ οοαηίτγ ίη ν&ίοΐι ί&β οτβ£ί ίε ίο 
ορβΓ&ίβ, ί£ οίΐχβτ ίΐιβη ί&β £1β9 ε&οαίά &Θ εβίίε£ίβά νίίΗ 

ίϊχβ ίΓβίηίης, βχρβτίβηοβ βηά ςαβίί£ίοβίίοηε ο£ ί&β ιηαείβτ βηά ββοϊι 
ΟΓβν ΜΘΠ 1 & 6 Γ · Α νβΐίά ίγρβ ΓΑίίη9 06 Γίί £ ίΟβίβ ΕρρΓΟρΓ ί»ίθ 1γ βηάΟΓΒβά 
αηά Ιιβίά &γ β ιηαβίοΐ' ογ οτβν ιηβπι&βΓ, ίη οοη^αηοίίοη νίίΐχ ίΐιβ οιίΓΓβηί 
βηά ν&ΐίά Ιίοβηοβ ογ οβΓίί£ίθΑίβ ίεεαβά 1>γ η £1&9 5ί&ί6 νΐιίοίι ίε 
εί9π&ίθΓγ ίο ίΐιβ ΙηίβΓηβίίοη&Ι Οοηνβηίχοη οη δί&ηά&Γάε ο£ ΤΓβίηίη9/ 
ΟβΓίί£ίοαίίοη βηά ΗβίοΙι)ί6βρίη9 (5ΤΟ0 ίη £ογοθ £ογ ίίιοεβ ντ&ο βΓβ 
Γβ^ηίτθά ίο )ιο1ά ειιοΐι β Ιίοβηοβ ογ οβΓίί£ίοβίβ # εΐιοαίά 1>β βοοβρίβΐ^ΐβ 
&ε βνίάβηοβ ο£ εβίχε£βοίθΓγ ίΓβίηχη9^ βχρβτίβηοβ βηά 9 1 **!ί£ίοβίίοη 
ίο ίΐιβ ΑάιηίηίείΓβίΙοη ο£ ίΗβ οοηηίτγ ίη νΐιίοΐι ί&β οτβ£ί ίε ίο 
ορβΓβίβ. 
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18.4 


18*4.1 


18.4.2 


18.4.3 


18.4.4 


18*4.5 


18.4.6 


18.5 


18.5.1 


18.5.2 


18.5.3 


18.5.4 


18.5.5 


18.5.6 


Μβηηιηα οί εατνίνβΐ ατβΕΕ βηά εαΡβΓνχείοη 

ΤΗβτβ εΐιοαίά &β » εαίίίοίβηί: ηαη&βΓ ο£ ΐτβΐηβά ρβτεοηε οπ ϋοβτά £ογ 
ιτϊαβΙ:βΓίη9 Βηά Αδείε11η9 αηΙΐΓβΙηβά ρβτεοηε. 

ΤΙιβΓβ εΗουΙά 1>β & εα££1ο1βηΙ: ηαπι&βΓ ο£ οτβν ιηβιη&βΓε, νάιο π\βγ 1>β άβολ 
ο££1οβΓβ ογ οβΓ£ί£1οβ!βά ρβτεοηε, οη βοβτά ίοτ ορβταΙ:ίη9 
εαΓνΙνβΙ ογβ££, Γβεοαβ βοβίε Βηά 1βαηα1ιχη9 βΓΓβη9βιηβη<:5 Γβςαΐτβά £ογ 
βϋβηάοηηβηί; 1 >γ £&β £ο£β1 ηατη&βΓ ο£ ρβτεοηε οη &οβτά. 

Α άβολ ο££1οβτ ογ οβΓ£χ£1οβ£βά ρβτεοη εΐιοαίά 6β ρΐβοβά ΐη οΗβΓ9« ο£ 
ββοίι εατνίνβΐ ογβ££ ίο !>β αεβά. Ηοντβνβτ, £1ιβ ΑάτηΙηΙε^Γβΐίοη/ Ϊιβν1η9 
άαβ Γβ 9 βτά ίο £1ιβ ηβίατβ ο£ νογβαβ, £ΐιβ ηαπιβΘΓ ο£ ρβτεοηε οη 

βοβτά βηά £Ηβ οΙιβΓβοίιβΓίεΐΙοε ο£ £Ηβ ογβ££, πιβγ ρβηηΐί: & άβοίε 
ο££1οβτ, οβτ*:1£1οβΐ;βά ρβτεοη ογ ρβΓεοηε ρτβοΐίεβά άη ££ιβ &βηάϋη9 
βηά ορβΓβΐχοη ο£ 1ϊ£θγβ£1:5 £ο 1>β ρΐβοβά ίη οΙιβΓ9β ο£ ββοίι 1ι£βΓβ£1: 
ογ 9 Γου Ρ ο£ 1χ£βΓβ££ε. 

Τ&β ρβτβοη 1η οΙιβΓ9β ο£ εαΓνχνβΙ οτο.£ί είιοηΐά Ηβνβ η Ιίεΐ ο£ 11ιβ 
εατνίνβΐ οτβ££ οτβν βηά εΐιοαίά εββ £1ιβΙ: Ι.Ηβ οτβν αηάβτ αοπυηβηά βτβ 
βοςαβίηίβά νΐ£ϋ ϊΗθιγ άαίίβε . 

Ενβτγ Γβεοαβ &οβ*: βηά ηοΐοΓίζβά εαΓνχνβΙ οτβ£1: ε&οαίά &βνβ η ρβτεοη 
βεβίςηβά νΐιο ιε οβρβϋΐβ ο£ ορβΓβί:1η9 ΐιϊιβ βη 9 ΐηβ βηά οβΓΓγχη9 ου£ 
χηιηοΓ βά^αευϊίβηίε. 

Τΐιβ τηβείβτ εϊιοηΐά βηεατβ £1ιβ β9αΐ£βϊ>1β άχβίτ Ι&αίΐοη ο£ ρβτβοηε 
Γβ£βΓΓβ<3 £ο 1η 18.4.1 £ο 18.4.3 βτηοη9 £Ηβ 0Γβ£<: , ε βαΓνχνβΙ ογβ££. 

ΕπΊθΓ^βηογ ΙηεΕΓαοΕίοηε βηά άτϋΐε 

Οη ογ 1>β£θΓβ άβρβτΐαΓβ, ρβεεβη9θΓδ ε&οαίά &β ΙηεΐΓαοΐβά ιη £*ιβ αεβ 
ο£ 11£β3βο)εβί:ε βηά Ιιϊιβ βοΐιοη £ο 5β £β)οβη 1η βη βπιβΓ 9 βηογ. ΤΗβ 
β££.βη*:1οη ο£ ρβεεβη 9 βΓδ είιοηΐά ίΰβ άτηνη ί:ο ί:1ιβ βπιβΓ 9 βηογ 

ΐηε<:Γαοί:1οη6 Γβς^ΐτβ^ &Υ 8.4.1 βηά 8.4.3. 

* 

ΕιηβΓ 9 βηογ £ΐτβ βηά βνβοαβ^χοη άτχΐΐε £ογ £Ηβ οτβντ εΐιοαίά 5β Ηβΐά 
οη *>οβΓά 1:1ιβ οτβ£1. βί: ΙηΐβΓνβΙε ηο<: βχοββά1η9 οηβ £ογ ρβεεβηςβ 

οτβ£^ βηά οηβ πιοηΙ;Η £ογ οβΓ9θ οτβ££:. 

Εβοΐι πιβιηϋβΓ ο£ ββςΐι οτβν εΐιοαίά ρ&Γ^ίοΐρβίιβ 1η βΐ: Ιββεί: οηβ 
βνβοαβίΐοη, £1τβ βηά άβιηβ9β οοη^τοί άτϋΐ ρβτ ιηοηί:ϊι. 

Οη-1»οβΓά άτΐΐΐε βΐιοαίά, βε £βΓ βε ρΓβο£:1οβ51β^ 1>β οοηάαοίιβά <:ο 
εΐηιαίβΐιβ βη βοίαβί βπ)βΓ9βαογ· δαοϊι εχπιαίβΐιΐοηε εΐιοαίά ίηοΐαάβ 
1ηβ1:Γαοί:1οη βηά ορβτβΙ:1οη ο£ ϋιβ ΟΓβί^'ε βνβοαβίιΐοη, £ίτβ βηά άβπ\β9β 
οοη^ΓοΙ βρρίίβηοβε βηά εγε^βιηε. 

Οη-ϋοβΓά 1ηβΙ:Γαο^1οη βηά ορβτβ£:1οη ο£ Οιβ οτβ£1: , β βνβοαβ^χοη* £1τβ 
βηά άβιηβ9β οοη^τοί βρρίίβηοβε βηά εγε^βπιε εΐιοαίά Ιηοΐαάβ βρρτορΓΐβ<:β 
θΓοεε-ί:Γβ1ηίη9 ο£ οτβν ιηβτηΙίβΓε. 

* 

ΕιηβΓ 9 βηογ χηδ^Γαο^ΐοηδ ίηο1αάχπ9 β 9 βηβΓΛ ^ ά1β9Γβιη ο£ ΐΐιβ 0 Γβ£^. 
ε1ιον1π9 Ιοοβίιΐοη ο£ βΐΐ βχχΙ:5^ Γοα<:βε ο£ βνβααβΐχοη/ βϊτ\βΓ 9 βηογ - 

β^αιρπιβηΐ, 11£β-εβν1η9 β9αίρΓηβηΙ: βηά βρρίχβηοβε βηά ί11αεΙ:Γβί:1οη ο£ 
1 ι£β 3 βολβ 1 άοηη1η9 είιοαίά 1>β βνβΐ1β1>1β <:ο ββοΗ ρβεεβη9βΓ βηά οτβν 
ηβπ>1>βΓ. 1ί εΗοαΙά 1>β ρΐβοβά ηββΓ ββοΐι ρβεεβη9βΓ βηά οτβν εββΐ. 
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10.5.7 Κβοοτάδ 


ΤΗβ άβ£β νϊιβη πιη 8 ·:βΓδ βτβ Ιιβίά, άβίζΒϋδ ο£ Β&βηάοη €Γβ££ άτΐΐΐδ βη<3 
£1τβ άΓϋΙδ, άΓΐΙΙε ο£ οΐΙιβΓ ϋίβ-δ&νίης αρρίί&ηοββ βηά οη-1χ>ΒΓά 
^Γβΐηΐης εϊιοαίά £>β Γβοοτάβά ΐη εαοΐι Ι 09 -& 00 Κ ηε ι*βγ £>β ρΓββΟΓί&βά 1>γ 
£Ηβ ΑάχηιηΙβΐΓΒΐιΙοη. Ι£ β £υ!1 πηΐδΙιβΓ,. άτΐΐΐ ογ £.ΓΒΐη1η9 ββββίοη 1δ 
ηο£ Ηβΐά β£ *:Ηβ Βρρο1η£βά Ιιίιηβ, &η βηΙΐΓγ εΗοαΙά 1>θ γπ»<3θ 1η 
1 θ 9 “ 1 >οο)ε 6 £η£ΐη 9 1.&6 αίΓΟίΛΐηδίι&ηαβε βηά £Ηθ βχ£βη*; ο£ £ 1 ιβ ιηαβΐβΓ, 
άτΐΐΐ ογ 1:Γβίη1η9 εβεειοη ϊιβίά. Α οοργ ο£ ευοίι 1η£οπηβ{:1οη βΐιοαίά 
1>β ίοτν&Γάβά £ο £ΐιβ ορβΓβ^ΟΓ'ε πΐ3η&9 βιηβη1: · 

18.5.8 Ενηαηβΐιΐοη άτΐΐΐδ 

18.5.8.1 ΕνβοιίΒϊιΙοη άτΐΐΐ εοβηβΓίοδ δίιοαίά νΒΓγ ββοΗ νββλ εο £1ιβ<: <31££βΓοηΙ: 
βΐΏθΓ 9 βηογ οοηάΐΐΐοηε βγθ εχπηιΐΒΐβά- 

18.5.8.2 ΕβοΗ βνΒοαΒΐιοη ο γβ£1ι <3γ111 είιουΐά ίηοΐαάβ: 


.1 ευιηιηοηίη9 ο£ ογοκ £ο ππιείιβΓ δίΐΒΐιΙοηε νΐΐιΐι £ϊιθ βΙβππ Γβ9ηΐΓβά 
1>γ 8.2.2.2 βηά βηεαΓΐη9 £1ιβ*: £Ηθγ βγθ πβάβ βνβΓβ ο£ ΐίιβ οτάβτ 
£ο β&βηάοη 0 Γβ£*: ερβο1£ΐβά ίη £1ιβ ιηυείβΓ 11ε£; 

.2 ΓβρθΓί:1η9 £ο ε£βί:1οηε βηά ρΓβρΒΓΐη9 £ογ £ϊιβ άιιΐίβε άββοτί&βά 
1η ϊάιβ πιαδΐβΓ Ιιε*:; 

.3 ο1ΐΘα^1η9 £ϊιβ£. οτβν βγθ εαΙΐβΜγ άτβεεβά; 

.4 οΗβο)ίχη9 11£θ;}β<:)Εθ*:δ βγθ οοΓΓβαΐΙγ άοηηβά; 

.5 ορβΓ»ί:1οη ο£ άβνΐΐε ί£ βηγ ιΐδβά £ογ ΙβυηοΜης 1ΐ£βΓΒ££β; 

.6 άοηη1η9 ο Ζ ΙπνηβΓείοη ειιΐ£δ ογ ίιΙιβΓίηβΙ ρΓθ£βο1:1νβ ο1ο£Η1η9 &γ 

βρρτορτ 1 Β£.β οτβν νηβηϋβΓε; 

.7 ίβδ%:1η9 ο£ βπιβΓ9βηεγ 1ΐ9^^1η9 £ογ ιη\ΐ6*;βΓΐη9 βηά β1>ηηάοηιηβηΐ:; 
βηά 

.8 9^ ν ^ η 9 χηδ^Γαο^ΐοηδ χη £Ιιβ αεβ ο£ £1ΐ6 ΟΓβέί'β 1ΐ£β-8βν1η9 

ΒρρΙίΒηοθδ βηά χη δΐίΓνΙνβΙ βΐ; εββ. 

18.5.8.3 Κβεοαβ Ιοοβί: άτ111 


.1 Αε £βγ 35 1δ Γββεοηβ&ΐθ βηά ρΓΒΟΐΙοβΜβ, Γθεοαβ 1>οβΙ:ε βΗοιιΙά 
1)β ΙβιιηοΙιβά ββοΗ νηοηΙ:1ι Βδ ρΒΓί: ο£ ί:ίιβ βνβουβ^ΐοη άΓΐΙΙ/ 

£ΗβΐΓ & 8 δΐ 9 Πθά οτβν Βΐ)θΒΓά^ Βηά ΐίίΒηοβανΓβά ΐη £1ιβ κβ£θγ· Ιη 
β 11 οβδβε ί:Η1ε Γβ 9 ηΐΓβιηβηΙ: δΐιουιΐά 1>β οοιηρίίβά ν!ί:1ι Βί: Ιββεί: 
οηοβ βνβτγ ί:1ΐΓββ πιοηί:Ιΐδ. 

.2 Ι£ Γβδοιιβ 1)θ&£. 1βιιηοίι1η9 άτϋΐδ βγθ οβΓΓίβά οαί: >τχ£.1ι ογ»££ 

πΐΒ)ε1η9 Ηθβάνβγ/ εαοΐι άτϋΐδ δΐιοαίά, £»βο&αεβ ο£ !:1ιβ <ΐΒη 9 βΓβ 
χηνοίνβά, 5β ρΓΒ0ί:1δΘά ΐη ε1ιβ11:βΓβά ν&ΐβΓΒ οηΐγ βηά «ηάβτ <:Ηβ 
εαρβΓνΙειοη ο£ βη ο££χοθγ βχρβΓίβηαβά ίη εαοΚ άΓΐΙΙε.* 


α 


Ηβ£βτ £ο Γβ5θ1ιιί:ίοη Α. 624(15) οοηοβΓηίη9 Οηχόβΐΐηββ οη <:Γβ1η1η9 £ογ £Ηβ 
ρατροεβ ο£ ΐΒαηο1ι1η9 11£β35οβ<:8 &ηά Γβδοιιβ 1)θ3£5 £γοπι εϊιΐρβ ΓηΒ^1η9 ίιββάνΒγ 
£.Ηγοιι 9Η 1:1ιβ νβίΐθΓ. 
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18.5.8.4 Ιηάίνχάαβί ίηεΐΓααΐίοηε πιβγ οονβτ άί££βΓβη£ ρβτΐε ο£ £*ιβ ΟΓβ^'ε 
ϋίθ-δ&νίη^ 6γε£βπι, £>α£ βΐΐ £ΐιβ θΓΒ££*ε 1 χ£β-εβνχη 9 βςαΐρπιβηί: βίιά 
βρρίίβηοβε βίιουΐά &© οονβτβά νχίιΐιίη βηγ ρβιτίοά ο£ οηβ ηοηΐίι οη 
ρββββη 9 βΓ ογβ££ βηά £νο πκ>η£1ι$ οη αβΓ 9 θ ογβ££. Εβοΐι χηβπι£>βΓ ο£ £1ιβ 
ΟΓβντ εΗοαΙά 1>β 9* νβη ίηεΐΓαοΐχοηε ν&ΐοΐι εϋοαίά ίηοΐαάβ *>α£ ηο£ 
ηβοβεεβτίΐγ 5β 1ίπ*ί£βά £ο: 

.1 ορβτβΐίοη Βηά ιχεβ ο£ £ίιβ 0Γβ£ί:'ε ίη£1β£β&1β 1ί£βΓβ££ε; 

.2 ρτοϋίβιηβ ο£ Ηγροΐΐιβπηίβ, £5.Γε£-βίά £Γββ£ιηβη£ ο£ 

1ιγρ°£ΐΐθΓΐηίβ βηά οΟιθγ ©ρριτορτίβΐβ £ίΓβί;-Βΐά ρτοοβάαΓβε; 
βηά 

.3 ερβοΐβΐ ίηε^ηιο^ιοηε ηβαβεεβΓγ £ογ αεβ ο£ αΓβ££*ε 

1ΐ£θ-εβν1η9 βρρίίβηοβε χη εβνβΓβ νββΐΙιβΓ βηά εβνβτβ εββ 
οοηάΐΐχοηε. 

18.5.8.5, Οη-&οβΓά £τβ!ηίη9 ίη £*ιβ αεβ ο£ άβνχ£-1βαηα!ιβά 1ί£βΓβ££ε εΐιοαίά 
ρΐβοβ β£ ίη£βΓνβ1ε ο£ ηο£ χηοτβ £1ι©η £οατ ιηοη£ίιβ οη βνβτγ οτβί£ 
£ί££βά νί£ίι εαοΗ βρρίίβηοβε. νΠιβηβνβΓ ρτβοΐιίαβ&ΐβ, Χΐιίε είιοαίά 
ίηοΐαάβ £1ιβ ίη£1β£ίοη Βηά 1ονβΓΧΠ9 ο£ β 1ί£βΓβ££. Τ*ιίε 1ΐ£βΓβ££ τηβγ 
1>β β ερβοΐβΐ 1χ£βΓβ££ ίη£βηάβά £ογ £τβίηίη9 ραΓροεβε οηΐγ, νίιίοΗ ίε 
ηο£ ρβτΐ: ο£ £&β €Γβ££ # ε 1ί£β-εβνίη9 69\λίρ*ηβη£. 8αοΗ β ερβοίβΐ 
1ί£βΓ&££ εΐιοαίά ί>β αοηερίοαοαείγ πιβΓ^βά. 

18.5.9 Πγθ άτ 111 ε 

18.5.9.1 Είτβ άιτίΐΐ εοβηβτίοε είιοαίά νβτγ ββοΗ. νββ* εο £&β£ βητιβ^βηογ 
οοηάίίίοηε βτβ είπταΐβίβά £ογ άί££βΓβη£ νβεεβΐ αοιηρβΓΐιηβηΐε; 

18.5*9.2 ΕβοΗ £1 γθ άΓ^.11 είιοαίά ίηοΐαάβ: 

.1 6 απβηοηίη 9 ο£ ογθη £ο £χτβ ε£β£ίοηε; 

.2 Γβροτ£ΐη9 £ο β£β£ίοηε βηά ρτβρβΓίη9 £ογ £Ηβ άαίίβε άβεαΓίϋβά 

ίη £1 ίθ ιηαε£βΓ 1ίε£; 

.3 άοηηίη9 ο£ £ίΓβπΐΒη , 8 οα££ί£ε; 

.4 ορβτβΐίοη ο£ £ίτβ άοοτβ βηά £ίτβ άβιηρβΓβ; 

.5 ορβΓβ£ίοη ο£ £1 γθ ραπιρε βηά £ίΓβ-£ΐ9^^ίη9 ©9αίριηΘη£; 

.6 ορβτβΐίοη ο£ αοιηιτιαηίοΒΐίοη β 9 αχρ«ηβη£, βιηβ^βηογ εχ 9 πβ 1 ε βηά 
9 βηβτβ 1 βίβηη; 

.7 ορβΓβ£ίοη ο£ £ίτβ άβ£βο£ίοη εγε^βιη; βηά 

.8 ίηε£Γαο£ΐοη ίη £1ιβ αεβ ο£ £ίιβ οτβ^'ε £χΓβ~£ί9ϊι^ίπ9 
βηά ερτΙηλΙβΓ βηά άτβηοίιβΓ εγείιβιηε, ί£ £χ££βά. 
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18.5· 10 Ρβίη39 θ οοηΐτοί άτχΐΐε 

18.5.10.1 0&ιη&9 θ οοη^τοί άΓΐΙΙ εαθη^τίοδ εΐιοαίά ν»Γγ βηοίι νβθ* εο 
βιηβΓ 9 βηεγ οοηάΐίΐοηε λγ β εχιηαΐ&ίβά £ογ άχ££βΓβη£ άβτη&9 β οοηάΐΐΐοηε. 

16.5.10.2 ΕαοΗ άβΐΏβ 9 β οοη£το1 άιτίΐΐ εϊιοιιΐά ίησίαάβ: 

' ' ,1 6ΐΛπυηοη1η9 ο£ ογθι* £ο άοιη&φβ αοη^Γο! εΐηίΐοηε; 

.2 ΓβροΓΐ:ίη9 £ο εΐβίζίοηκ ηηά ρτβρ3Γίη9 £ογ £1ιβ άυίίβε άβεοΓίϋθά 

1η £ϊιβ πιαε^βΓ 11ε£; 


.Ί3 ορβτ&^ΐοη ο£ ν#&1:βΓ£χ9^^ άοοτε ηηά οϊΙιθγ *ί&£βι:£ΐ9&£ οΙοεαΓββ; 

.4 ορ©Γβ£ΐοη ο£ £>119® ριχχηρε ηηά £βε£ΐη9 ο£ &1ΐ9β ηΐ&πηβ ηηά 

ααίοπίΒΐιΙο 1 > 1 ΐ 9 β ραπ\ρ ε*:3Γί:1η9 εγεΐβιηε; ηηά 

.5 ΙηεΐΓαοΐΙοη 1η άβπιβ9β ειητνβγ, ηεβ ο£ £Ηβ ογβ£<: <3βπ 139 © οοηϊ,ΓοΙ 
εγεΐβιηε βηά ρβε&βη9βΓ οοπΙιγοΙ 1η Ι:1ιβ βνβη£ ο£ βη βπιβΓ9βηαγ. 


ΡΑΚΤ Β - ΚΕΟϋΙΗΕΜΕΝΤδ ΓΟΕ ΡΑ55ΕΝ0ΕΚ ΟΚΑΓΤ 

18.6 τ γρβ ιιαίΐηο ίχ&ΐηΐηα 

18 . 6.1 Γογ βΐΐ ογβη ηβιηϋβΓβ, ίΗβ ίγρβ Γβίϊη 9 ίΓΒΐη 1 η 9 βΗοαΙά οονβτ ίΗβ 
οοηίΓοΙ »η <5 βνβοαβίΐοη ο£ ρ&εδβηςβΓβ βάάΐίίοηβΐΐγ ίρ 18 . 3 . 6 . 

18 . 6.2 Νΐιβη ίΐιβ θΓβ£ί οβΓΓγ ο&Γςτοβε, ίΗβ 0 ΓΒ£ί βΗουΙά οοιηρίγ %τίίΗ ίΗβ 
Γβ^αΐΓβιηβηΙ( ο£ ρβτί 0 ο£ 11 ιΐ$ οΗ&ρίβτ ίη βάάΐΐίοα ίο 11 ιΐ 8 ρβΓί. 

18.7 1 ΕιηβΓ^βηογ ΙηείηιοίΙοηΒ ηηά άΓϋΙβ 

18 . 7.1 ΕπΐθΓ9βηογ ίηείπιοίίοηβ 1 ηο 1 ιιάχη 9 β 9 βηβΓ ®1 ά 1 β 9 Γβιη £·Ηβ ογ&£(: 
εΗον!η 9 ίΗβ Ιοο&ίΐοη ο£ &11 βχΐίε, Γουίβε ο£ βν&οα&ίΐοη, βιηβΓ9βηογ 
βςιιΐριηβηί/ 11 £θ- 8 αν 1 η 9 βςΗΐρπιβηί Βη<ϊ βρρίίβηοβε βηά ΙΙΙυείΓ&ίΙοη ο£ 
1 ΐ£β;}&(:ίβί < 1 οηη 1 η 9 βΗοαΙά Ηβ 'βνβίΙβΗΙβ ίο ββοΗ ρβεεβη 9 βΓ ® η<3 ρΐβοβά 
ηββτ β&αΗ ρββ 8 βη 9 βΓ'δ βββί. 

18.7.2 Αίίβηίΐοη ο£ ρβεεβηςθΓβ βΗοαΙά ΐ>ε <ΐΓ&κη ίο ίΗβ ρΓονΙείοηε ο£ ίΗβ 
βιηθΓ9βαογ ΙηείΓυοίίοηε οη Ηο&Γάχη9· 


ΡΑΒΤ Ο - ΕΕΟϋΙΕΕΜΕΝΤδ ΓΟΕ ΟΑΒΟΟ ΟΒΑΡΤ 

18.8 Τ γρβ ΓΒίΙηςι ίΓΒΐηΙηα 

Γογ β 11 οτβκ Γηβπι6θΓε, ίΗβ ίγρβ Γβίίη9 ίΓβ1η1η9 εΗο«1<5 οονβΓ 
^ποντίβάς® ο£ οβγ9<> ®ηά νβΗΐοΙβε είοτβ 9 β βγθβ εβοαΓβΐΌβηί εγβίβιηε. 

18.9 Επ)ΒΓ9βηο γ ΙηβίΓΜΟίΐοηε Βηά ^Γχΐΐε 

ΕΓηβΓ9βηογ ΙπείΓαοίΐοπε ΐηο1α(1χη9 3 9 βηβΓβ ^ άΪΒ9Γβηι ο£ ίΐιβ θΓβ£ί 
βΙιοηϊπ 9 ίΛβ ΙοοΒίίοη ο£ βΐΐ βχχίε, τοαίβε ο£ βνΒοιίΒίϊοη, βπ»βΓ9βηογ 
βςοίριηβηί, 1ΐ£β-8Βνϊη9 β9ΐιΐριηβηί Βηά Βρρίχβηοβε βηά ΙΙΙοείΓΒίίοη ο£ 
11£βΐ&α1(βί άοηηΐη9 εΐιοαίά ί>β ΒνΒΪ1β1>1β ίο θβοΙι ογθμ ιηβιηΙΐβΓ. 


•ΕΚ 7» 
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19.1 


19.2 


19.3 


ΟΗΑΡΤΕΚ 19 - ΙΝ5ΡΕΟΤΙΟΝ ΑΝϋ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΟΕ ΚΕΟυΐΚΕΜΕΝΤδ 


ΤΙιβ Αάπιίηίβίπι^ίοη δϊιουΐά £>β ε&^ίείίβά νί 1 :Ηθ ορβΓ&ΐοτ’ε 
θΓ 9 &η 1 ζ&(: 1 οη ογ βη γ θΓ9&ηίζ3ΐ:χοη οη νΙιίαΗ Ιιβ ιηβγ ο&ΙΙ ίη , 
ιηβίηίιβηαηοθ ο£ Ηίβ ογλ££. βηά εΐιοαίά δρβοί£γ ΙΗθ εοορβ ο£ ΙΗβ άαΐίββ 
νΐιίοΐι ηηγ ρητί; ο£ £1ιβ θΓ 9 βηχζβ£χοη πι&γ α&Γτγ οα£. Ιιβνίης^ Γβςβτά £ο 
ηυχη&βΓ βηά οοιηρβΐβηοβ ο£ χΐε &*:&££, £βοϋίί:ιβδ βνβίΐη&ΐβ, 
ΒΓΓ&ηφθΜΘη^Ε £ογ οβίΐίης οη ερθθχ»1ίδΙ: ΒδείεΓβηοΘ εΐιοαίά ί£ 1 >θ 
ηβοβ εε& Γγ/ ΓβοοΓ<31-λθβρ1η9/ οοιτιιηαηίοΒΐχοη ηηά β11οο&£ίοη ο£ 
Γββροηβίϋίΐίίίββ. 

ΤΙιβ ογβ£ 1: ®η<3 β^ηίρτηβηί: β&οαίά &β πΐ£χη£&ίηβά ίο £Ηβ 6&£ί8£Β<:1;ίοη ο£ 
ΐΐιβ Αάπιίηίε £Γ&£ίοη, ίη ρηΓίιχοιιΙ&Γ: 

.1 Γοιιΐίηβ ρτβνβηΐιίνβ ίηερβοΐίοη &ηά ιηηΙη^βηΛηοβ είιοιιΐά 1>θ 

ρβτ£οηηβά £ο β εαίιβάαΐβ ©ρρτονβά I)γ £1ιβ ΑάιηίηΙεΐΓ&ϋοη, νΗίοΚ 
εΐιοαίά Ιιβνβ Γβ 9 ©Γά 1βθδ£ ίη £ϊιβ £ίτε£. χηδΐβηο© £ο 
ιη&ηα£αο£ιΐΓβΓ 1 ε εα&βάυΐβ; 

.2 ίη £*ιβ ρβΓ£θΓΐηβη€β ο£ πιηχηΐβηηηοβ ίαβλε, «3ιιβ τβςι&τά είιοαίά ί>β 
ραίά £ο ΓηΒΐηΐβηβηοβ ΓηειηαΒίδ, εβΓνίοβ ϋηΐΐθ^ίηε ηοοβρίι&Μβ £ο 
Αάπιίηί είτ&ίίοη ηηά £ο ©ηγ αάόίίίοη&Ι ίηε^Γηοϋοηε ο£ 
ΑάΐϊΐίηίείΓαίίοη ίη £1ιίδ Γβερβαί:; 

.3 »11 ιησάί£ίαΛ£ίοη8 βΐιοαίά &β ΓβοοΓάβά &ηά Ιΐιβίτ εη£β£γ βερβοΐβ 

ίηνβ 8 ^ί 9 &^βά. ΜΗθγθ χ£ οοαίά 1ι&νβ βηγ β££βο£. οη 8&£6ίγ, £1ιβ 
ιηθάί£ίοβίιίοη, £θ 9 β£*ιβΓ νχ£1ι ί£δ χηείιβίΐβ^ίοη, βΐιοιιΐά 1>β £ο 
6&ίί&£&οΙ:ίοη ο£ £*ιβ Αάχηχηχε^ΓΒ^χοη; 

.4 βρρτορΓίβ£.β &ΓΓηη 9 βιηβη £.6 δ&οαίά 5β ρτονίάβά £ογ χη£οπηίη9 

πιβ.8£θγ ο£ £ίιβ ββΓνίοβ&1>ί1ί*:γ δ£&£β ο£ Ιιίε ογ&££ ηηά ί£β 
βςαίριπβη*:; 

.5 άαίίββ ο£ £.&β ορβτηϋησ οτβν ίη Γβερβο£. ο£ ΐΏΒίη^βηβηοβ βηά. 

Γβρ&ί γ & βηά Ιΐιβ ρτοοβάαΓβ £ογ ο&ΐ:Βίηίη9 ηδείε^οποβ νί£Η 
ΓβρβίΓβ νΗβη ί:1ιβ οτβ£<: 18 ©νβγ £γοιπ £1ιβ 1>βΒ8 ροτί: δ&οιιΐά 5© 
οίβητ1γ άβ£ίηβά; 

.6, £Ηβ Γπ&8ΐβΓ εΐιοαίά Γβροχ^. %ο 1:1ιβ π\Βχηί:βηβηαβ οΓς&ηχζβίιχοη »ηγ 
άβ£βα£β βηά ΓβρηχΓβ νΐιχοΐι βγθ ^ηοντη Ι:ο Ιι&νβ οαοαΓΓβά <5ιΐΓΪη9 
ορβΓΛΐίοηβ; 

♦ 7 Γβοοτάβ ο£ άβ£βα£β βηά ϋιβίτ οοΓΓβο£.ίοη εΗοαΙά £>β ιηβχηΐηχηβά 
&ηά ί,ϊιοβθ άβ£βο£ε ο£ ΓβοαΓΓβη^ ηβ^αΓβ/ ογ ίιΐιοββ νΐιίοΐι 
ηάνβΓεβΙγ β££βο£ ογβ££: ογ ρβΓδοηβ! ε»£β<:γ, εΐιοαίά 1)β Γβροτίιβά 
• £ο ^Ιιβ λΰιηίηίε^Γ&^χοη. 

*Πιβ Αόχηίηί6ΐ·Γ&^ίοη εΗοαΙά Ηβ β&^ί$£ίβά ΙΗβΙ: 5ΓΓβη9βιηβηΙδ ητβ 
ρτονίάβά £ογ βη8ΐΐΓίη9 βά©9 αΛ ^ β ίη5ρβο*;χοη, ΐϊΐβίη^βηβηοβ ηηθ ΓβοοΓάχη9 
ο£ ηΐΐ 1ί£β-δβνίη9 Λρρίίβηαβδ &η<ά άιείΐΓβδε εί 9 ηβΐ 8 οβγγ ίβό· 
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ΑΝΝΕΧ 1 

Εοηη ο ί Ε αίβίΥ €8γ£1£1<:βΕ6 £ογ Ηΐρΐι 8ρββά Ογβ£Ε 

ΗΙΟΗ 8ΡΕΕϋ ΟΗΑΓΤ 8ΑΕΈΤΥ ΟΕΚΤΙΕΙΟΑΤΕ 

Τΐιΐ8 ΟβΓίίίΙοΒίβ βΐιουΐά 6β βυρρίβιηβηίβά 1>γ β Κβοοτά ο£ Εςυΐραιβηί 

(Οίίίοίβΐ εββΐ) (δίΒίβ) 

Ιεειχβά υηάβΓ £Ηβ ρτονίείοηε ο£ ίίιβ 

ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ ΟΟϋΕ ΟΓ 5ΑΪΈΊΎ ΓΟΚ ΗΙΟΗ δΡΕΕϋ 08ΑΡΤ 
(Κββοΐυίΐοη Μ80 ...(63)) 

αηάβτ Ιΐιβ βαΙΙιοΓΪΙ^ οί ίΐιβ Οονβιτηπιβηί ο£ 


(£«11 άβείςηβίΐοη ο£ £ΐιβ δίβίβ) 




(£α11 οίίίοϊβΐ άβείςηβίΐοη ο£ ίίιβ οοπιρβίβηί. ρβτεοη ογ 
θΓ 9 βηΐζβίϊοη βαίΙιοΓίζβά ϋγ £Ηβ ΑάτηίηίείΓβί Ιοη) 


ΡηΓΕίΰΙΐΙΟΓΒ Οί €Γθί£» 


Ναπιβ ο£ ογβ£<: 


ΜβηαίβοίαΓβΓ' β ιηοάβΐ βη<3 Ηυΐΐ ηνυηϋβτ . 

* / * 4 

ϋίβΐΐηαΐΐνβ ηιυη&βΓ ογ Ιβίίβτβ . 

ΙΜΟ ηυχη&βΓ** . .. 

Ρογ£ ο£ Γ«9ΐβ1:Γγ. 

ΟΓΟββ £οηη&9 6 . 

0ββί9Π ντ&£βΓΐ1ηβ οοΓΓθβροηάίη9 £ο άταικ^ίβ άΓ»ιΐ9&£ ιηβτΑβ ο£ ... £ογ*λγ<!, 

... ο £ £ 

0 β£© 9 θΓγ ο»£β 9 θΓγ Α ρ&δδβη 9 βΓ 0 Γ&££/α£ΐ£θ 9 θΓγ Β ρΒεδβη^βΓ ογ&££/ 

0 &Γ 90 ογβ££ α ** 

Ογβ££ £γρβ βίΓ-ουείιίοη νβΙιίοΙβ/εαΓίβοβ β££βο£ 6&ίρ/1ιγάΓθ£οί1/ 

ιηοηοΙιαΙΙ/πηΑΐΐίΙιαΙΙ/οΐΙιβΓ (9ΐνβ <3β£&11 . )*** 

0&£β οη νΐιΐοΐι *ββ! κ&β Ι&ίά ογ ογ&£ 1: νβδ β£ 
α βίπιΙΙ&Γ 6£&9 β οοη&£ηιο£ίοη ογ οη κΒίοΙι 

& πι&^ογ οοηνβΓδΙοη χ&ε οοπυηβηοβά . 


* ΑΙΐβΓηβΐίνβΙγ, £1ιβ ρΒΓ£ίοα1&Γ& ο£ £ϊιθ ογβ££ ιη&γ 1>β ρΐβοβά Ιιογ ίζοηΐΒΐΙγ ιη 
Βοχββ· 

** Ιη ΒοοοΓάΒποο κΐ£1ι £Ββ ΙΜΟ εΐιίρ ίάβη£ΐ£χοΒ£ίοη ηαιηϋβΓ εοΗβπιβ βάορΐβά &γ 
£ϊι© 0Γ9&ηίζ&£ΐοη Βγ Γββο1α1:ίοη Α.600(15). 

ϋβίβΐβ &6 βρρΓορΓί3£β. 


*** 
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ΤΗ 18 18 ΤΟ ΟΕΚΤΙΙΓΥ2 

1 ΤΊι&£ £Ηβ η!>ονβ-ιηβηΓΐοηβά ογαΓΙ; ϋαβ βββη άαίγ ειίΓνβγβά 1η αοοοΓάβηοβ νίΓΙι 
ί:1ιβ &ρρ11ο&Μο ρτονίβίοηβ οΓ £Ηβ ΙηίιβΓηβΙιΙοηβΙ Οοάβ οΓ εβίβαν Γογ ΗισΗ δρββά 
Ογ*ΓΙ:. 

2 Τ&βΐ; £1ιβ εηΓνβ^ β^ονβά ΜιβΙ: ΓΗβ β^ΓοαίΛίΓβ, βςαΐρπιβηί:, Π*:!:1η9δ, πιάΐο 
βΙ&Ιίοη ΒΓΓ&η9βπιβη^8 &ηά ιηβΙβΓίφΙδ οΓ ΓΗθ ογ&ΓΓ, βηά ΓΗβ οοηάίΐίοη ΙΙΐθΓβοί βτβ 
1η ηΐΐ Γβερβοίε ββίΙβΓβοίοΓγ βηά Γ&ηΙ: £Ηβ ΟΓβΓ*: οοιηρίίβε κίΟι <:Κβ Γβίβνβηΐ: 
ρΓονΙβΙοηβ οΓ υιβ Οοάβ. 

3 £Ηβ ΙΐΓβ-εβνΙης &ρρ11βηοβε βτβ ρτονίάβά Γογ β ΓοΓβΙ ηιυη&βΓ οΓ ... 
ρβΓβοηε βηά ιίο ιηοτβ &β Γοΐΐονβι 


4 Τ&βΙ:, 1η βοοοτά&ηοβ νΐ£ΐι 1.11 οΓ Γ,ΐιβ Οοάβ, £Ηβ Γο11οκ1η9 βς^ΐνβίβηΐΐβ Ιιβνβ 
&ββη 9 Γβηί:βά 1η Γβ&ρβο*: οΓ Ιΐιβ ΟΓβΓί;: 

ρβΓ»9 Γβ Ρ^.. βςαΐνηίθηΐ: &γΓ βη9βιηβηΙ:... 


Τϊιΐβ οβΓΐΐΓίοβΐβ 1 β νβΐΐά ιιη£ΐ1 


Ιεβαβά β£ 


(ΡΙβοβ οΓ Ιεεαβ οΓ αβΓ^ΙΓΙαβΐβ) 


(ϋ&^β οΓ Ιβδαβ) 


(εΐ9ηβ^αΓβ οΓ βαΐΐιοιίζβά οΓΓΙοΙβΙ ΐ6Βα1η9 £Ηβ 
οβΓΓίΠαβΐβ) 


(8βα1 ογ είβπιρ οΓ £&ο 1β6ϋ1η9 βαΐίιοΓίΙιγ, &ε ηρρΓορΓίηΐζβ) 
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ΕηάοΓΒβΐΏθηί ίοΓ ρβΓίοάΙοαΙ Ε 11ΓΥ3Ε& 

ΤΙιίβ ίβ ίο οβτΐΐίγ Λί. λ Βατνβγ Γβ^αίτβά ϊ»γ 1.5 οί ί&β Οοάβ, £&1β ΟΓθίί 

ν&β ίοαηά £ο οοιηρίγ νί£*ι ί&β Γβίβν&ηί ρΓονίβίοηβ οί ί&β Οοάβ. 

ΡβτΙοάΙοΛί βατνβγι δ^ηβάχ . 

( 8 ί 9 η&£υΓθ οί &αί1ιθΓΐ*β<5 οίίίαί&Ι) 

Ρ1&06! ... 

: . 

(δββΐ ογ βίβιηρ οί β\ι£1κ>Γΐίγ, ββ βρρτορΓί&ίβ) 

Ρβτίοάίο&ΐ βυτνβγ: δΐ 9 ηβάι ... 

(δ^^β^ιΐΓθ οί ΛαίϊιθΓίκβ<31 οίίΐοί*!) 

ΡΙ&οβ: . 

Ο&ίθ: ..... 

(δβ»1 ΟΓ βΐβτηρ οί βΙΐΐ&ΟΓίίγ, Λ 8 ΛρρΓΟρΓίΛίβ) 

Ροτίοάΐοβΐ βΐιτνβγι δί 9 ηβά:. 

(δί 9 &&^ΗΓΟ οί βνΐίΙΐΟΓίΕβά οίίίοί& 1 ) 

ΡΙ&οβι . 

Ο&ίβ * . 

(δο&Ι ΟΓ βί&χηρ οί βια^ΙιοΓί^γ, »β ΛρρΓθρΓΐηΙ:β) 

ΡβΓίοάΙο&Ι βαΓνογ: 8 ί 9 ηβά* . !*!**! 

(δΐ^οΐυΐβ οί ουίΙιοΓίζβά οίίΐοΐβΐ) 

Ρΐαοβ: .... 

ΟβίβI . 

(δββΐ ογ βίαιηρ οί ΑοΜιοΓΐί:γ, ββ &ρρΓορΓίβί:β) 

ΕηάθΓΒβπίΒηΕ Εο 8»£ βηά £1ΐβ 06Γί1ί1θ6ί8 ί£ ΥΒ ΐΙ ά 1666 υΐ 8 Π 5 Υ 68 Γ 6 . Κ ΐΐ Β .Ε£ 

1.8.8 Οί ίίιβ Οοάβ ΒΡΡίίΒΑ 

Τ&1* ΟΓβίΙ; οοιηρίΐββ κί«» «ιβ Γβίβνβηί; ΓβφΐΐΓβιηβηί:* οί «Λβ Οοάβ, 
βηΛ £1ι1β 0βΓί.1ί1οβί:β βίιουΐά, ίη βοοοΓάβηοβ νΙΜι 1.8.8 οί <Λβ 
0 ο< 5 β, ϋβ βοοβρί.βά ββ νβΐΐά οηϊ ;11 .* 


είςηβΛ: ..... 

(δΙςηβΐιΐΓθ οί βαίιΙιοΓίχβά οίίΐοίβΐ) 


ΡΙβοβ: 
ϋα(:β: 


(δββΐ ογ ε^βιηρ οί βιιίΛοΓΪίγ, &β βρρΓορΓίβίβ) 
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Εη άβΓββΠΊβηΕ κΙΐβΓβ Εΐι β Γβηβντ&Ι 5 ΰΓνβν 1ι&5 1>ββη οοίηρίβ^βά βηά 

1<Β«9 οί.. ίΐιβ 0ού& &ρρ11β8 

Τήίε ογα££ οοηρίΐββ κΐΐΐι £1ιβ Γβίβνβηΐ ΓβςαΐΓβπιβηΐβ ο£ Ι:1ιβ Οοάβ 
βηά £1ι1β 0βΓί:ί£1ο&£β είιοιιΐά, 1η Αοοοτάβηο© νΐ£1ι 1.8.9 ο£ £.1ιβ 
Οοάβ, &β Αοοβρίβά Αβ ν&11ά αηίΐΐ . 


δίφηβά: . 

(δΙ^ηβΐιΐΓβ ο£ βαΙιΙιοΓίζβά ο££1ο1&1) 

ΡΙ&οβ: . 

Ο&ίιβ $ . 

(δβ&Ι ογ βί&πιρ ο£ ΑαΐίιοΓίΙιγ, &5 &ρρΓορΓΐ&£β) 

Εη άθΓΒϋπίΕηΕ ίο εκΕβικ! ΕΙιε γ η ΙΙάΐΕ γ ο £ ΕΕβ νη ίΐΐ 

Χ&αςίΐΜ £1ΐΒ ΡΟΓΕ. Οί ΒΜΓΥ3Υ. Κ ίΐΕΓΒ 1_ι£*1Ρ·.θ£ ΕίΐΒ Οθάβ ΒΡΡίΐΕΒ 

ΤΗΙβ ΟβΓ£ΐ£ΐο&1:0 β&οιιΐά, 1η &οοοΓά&ηοβ πΐ£Η 1.8.10 ο£ Ιλιβ Οοάβ, 

&β βοεβρ^βά αηίΐΐ . 


ν · δίςτηβά: . 

(δίςηαίατβ ο£ ΑαίΗοΓίζβά ο££ΐο!&1) 

ΡΙ&οβ: ... 

Ο&ίβ: .... 

(δβ&Ι ογ βίβχηρ ο£ βα^ΙιοΓϋγ/ ββ βρρΓορΓΐ&1:β) 

ΕηάοΓΒβπιβηΕ. £ογ £1ιβ ηάν&ηοβιηθη£ ο£ ΕΗβ &ηη1νβΓΒ&Γγ ά&Εβ ντΙιβΓβ 
1ι8ι13 ρ£..·ϋιβ Εοάβ ΒρρϋβΒ 

Ιη οοοοΓάβηοβ ν!ί±ι 1.8.13 ο£ £ΐιβ Οοάβ, £1ιβ ηβκ βηηΙνβΓε&Γγ ά&1:β 

1 ® .,. 

δίςριβά: . 

(δΐ9η&(:αΓ6 ο£ βαΐΙιοΓίζβά ο££ΐο1&1) 

ΡΙ&οβ: ... 

ϋβ£β: ... 

* (δβ&Ι ογ β£&πιρ ο£ βαΐΙιοΓίϊιγ, &β αρρΓορΓί&ί,β) 

Ιη αοοοτά&ηοβ νΐ£1ι 1.8.13 ο£ £1ιβ Οοάβ, £1 ιθ ηβν βηηίνβΓε&Γγ άβΐιβ 
18 ..... .. 


δίςηβά: . 

(δίςη&ΙιιΐΓβ ο£ &ιιΙ:ϊιογ ίζβά ο££ΐο1&1) 


ΡΙ&οβ: 
Οβ£β: 


(δβ&Ι ογ βί&ιηρ ο£ βιι£ΗθΓΐΙ:γ, &β &ρρΓορΓΐ&ί:β) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κθοοτά οί βςαΐρπιβηί ίοτ Ιιΐ^ϊι ερββά οτ8ίί 
ββίβίγ αβΓίίίΙοβίβ 

Τίχίβ Ηβοοτά εΗ&11 &β ρβηη&ηβηίΐγ Λίίβοίιβά ίο ί*ιβ 
Ηί^ δρβθά Οτ&ίί δ8ίβίγ ΟβΓίίίίοβίβ 

ΚΕΟΟΚϋ ΟΕ ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΓΟΗ ΟΟΜΡΕΙΑΝΟΕ ΗΙΤΗ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ (ΓΟΌΕ ΟΓ δΑΓΕΤΥ 
ΓΟΚ ΗΙΟΗ δΡΕΕϋ ΟΚΑΓΤ 


1 ΡβΓίΙουΙ&Γ£ οί οτβίί 

ΝβπιβΓ οί ΟΓ8ίί . 

Μβηαί&οίαΓθΓ 1 6 ιηοΰβΐ βηά ϊιαΐ 1 χηιιηϋβΓ ·... . . 

Οΐβίΐηοίΐνβ ηαιη&βΓ ογ ΙβίίθΓε .. , . . 

ΙΜΟ Νωη&βΓ* . 

05ίβ9ΟΓ^Ι 05ίβ9ΟΓγ Α Ρ8.8661196Γ αΓ8ίί/08ί69ΟΓγ Β ρ866βη9ΘΓ ΟΓ8ίί/θ8Γ9<> ΟΓβίί** 

Οτβίί ίγρβ; &1 γ οαεΜοη, βιΐΓίβοβ βίίβαί βΐιίρ, ΙιγάΓοίοίΙ, ιηοηοίηιΐΐ, ιηαΐίΐ&υΐΐ, 
οίΐιβτ ( 9 Ανβ άβίβίΐβ .)** 

ΝΐυΐίββΓ Οί Ρ&866Π9ΘΓ6 ίο Γ κΙΐΙοΗ ΟΘΓίΙίΙβά . 

Μίηΐιηαχη ηυιη&βΓ οί ρβΓβοηβ κΐίΐι Γβςυΐτθά ςυθίΐίίοβίΐοηε ίο ορβτβίο ίΐιβ Γ&άίο 
ίηβί&ΙΙ&ίΙοηε .... 

2 Οοί&ίΐβ οί 11 ίβ- 6 βν 1 η 9 βρρίίβηοββ 


1 Τοίβΐ ηιιιη&βΓ οί ρβΓΒοηβ ίοΓ κΗίοΙι 11ίβ-6&νίη9 


&ρρ1ί&ηαβ8 8Γβ ρτονίάβά 


2 Τοίαΐ ηωη&βτ ο£ Ιΐίβ&οβΐβ 


2.1 Τοί&1 ηιιχη&βτ οί ρβΓβοηβ βοοοιηιηοάβίβά &γ ί&βπι 


2.2 Νυιη&βΓ οί ρ8Γίί8ΐ1γ βηοΐοεβά Ιΐίβ&ο&ίε 


οοιηρ1γίη9 νίίΐι δΟΕΑδ Γθ 9 *Αΐ&£ΐοη 111/42 


2.3 Νωη&βΓ οί ίοί8ΐ1γ βηεΐοββά ϋίβ&οβίε οοιηρ1γ1η9 


νΐίΐι δΟΕΑδ Γθ 9 ΐιΐ 8 ίχοη ΙΙΙ/44 



Ιη βοοοτάβηοο νίίΗ ίΐιβ ΙΜΟ βΐιίρ Ιάβηίίίίοβίΐοη ηαιη&βΓ εοΗβηιβ &<3ορίβά 1>γ 
ίΐϊβ 0Γ98ηΐ£&ί1οη &γ Γβεοΐυίίοη Α. 600(15)· 

Οοΐοίο 88 &ρρΓθρΓΐ&ί6· 
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2.4 

Οΐίιβτ 11£6&ο&£ε 


2.4.1 

ΝοπΦθγ 


2.4.2 

Τγρβ 


3. 

Ναπι&βΓ ο£ Γβεουβ 5οβ1ε 


3.1 

Νιιιη&βΓ ο£ 1>ο»ί;ε νίιίσΐι βτβ Ιηοΐιιάθά 1η £1ιβ 
£οΙ:β1 1ΐ£θϊ>οβΙ:» εΗονη β&ονβ 


4 

1»1£6Γβ££β οοιηρίγίηςτ νί!:»ι 80Ϊ.Α8 Γβςαΐβΐιΐοηδ ΙΙΙ/38 ΐο 
40 £ογ νΗίοΗ εαίΛβ&Ιθ ηββηβ ο£ Ιβυηελίης βτβ ρΓονΙύβά 


4.1 

ΝιυηΙ>βΓ ο£ 11£βΓβ£1ε 


4.2 

Νυυη&βΓ ο£ ρβτεοηε &οοοπιιηοά&£β<ϊ 1>γ £Ηβη 


5 

Ορβη Γβνβτβΐ&ΐβ 1ΐ£βΓβ£*:ε (Αηηβχ,ΙΟ ο£ £1ιβ (Ζοάβ) 


5.1 

Νυπ»5βΓ ο£ 1ΐ£βΓβ££8 


5.2 

Νιιπι&βΓ ο£ ρβΓβοηβ αοοοπυηούαίβά 1>γ ΐίιβιη 


6 

ΝυχηβθΓ ο£ Μ&γΙπθ Εν&οα&ίΐοη δγβίβιη (ΜΕ8) 


6.1 

ΗιυηΙϊθΓ ο£ ρβτεοηε εβτνβά 1>γ £Ηθγπ 


7 

ΝαπιϋβΓ ο£ 1ΐ£β5αογε 


8 

Νυπι^βΓ ο£ 11 £θ;} βοΚθΙε 


8.1 

ΝυιηϋβΓ ευΐίεώΐβ £ογ βάαΐΐε 


8.2 

Νιχπι&θγ ευΙίηΜβ £ογ ο&ΙΙάΓβη 


9 

ΙπτπίθΓΒίοη ευΐΐε 


9.1 

Το£β1 ηυπ»5βΓ 


9.2 

Νυπι&βΓ ο£ εαΐΐε οοιηρίγΐη^ νΐ£1ι £Ηθ ΓβςαΐΓβιηβη^ε 
£6 γ ΙΙίβ^βαΧβ^ε 


10 

Νοπι&θγ ο£ βηί:1-βχροεαΓβ βαχίε 


10.1 

ΤοΙιβΙ ηυτηϋβΓ 


10.2 

Νυιη&βΓ ο£ ειιΐΐε εοηρίγΐη^ νΐ£Η £1ιβ ΓβςυΐΓθΓηβηΐε 
£ογ 1 ΐ£β3βα*β£ε 



Κ&άΐο 1ηβ£β11β11οηε αεβά 1η 11£β-ε&ν1η9 Βρρίίβηοβε 


11.1 

ΝιυηββΓ ο£ Γ&ά&Γ ΐΓβηβροηάβΓε 


11.2 

Νυιη&βΓ ο£ ΐκο-κβγ νΗΓ Γβάΐοΐιβίβρίιοηθ βρρβΓβΐηε 
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3 Ρβΐβίΐε ο £ Γβάΐο £βο11ΐ£ΐββ 


4 - 


Ιΐβπ» 

Αοΐιι&Ι ρΓονίβίοη 

1 

Ρτίπι&Γγ βγβίβπιβ 


1.1 

νΗΓ Γ&άίο ίηβ£®11β£ίοη: 


1.1.1 

050 βηοοάβτ 


1.1.2 

050 ηλϊοΙι ΓβΟβΙνβΓ 


1.1.3 

Κ&άίοίβίβρίιοηγ 


1.2 

ΜΡ Γ&άίο ίηβ£&11&*:ίοη: 


1.2.1 

ϋδΟ βηοοάβτ 


1.2.2 

050 κ&£α!ι ΓβαβίνβΓ 


1.2.3 

Κ&άίοΐβΙβρΗοηγ 


1.3 

ΜΡ/ΗΡ Γ&άίο ίηβΐ&ΙΙ&ΐίοη! 


•1.3.1 

ϋ50 βηοοάβΓ 


1.3.2 

050 ν&^οΐι ΓβαβίνβΓ 


1.3.3 

Κ&άΙοίβΙβρΗοηγ 


1.3.4 

ϋΐΓβοΙ:-ρΓΐη£ΐη9 Γβά1ο£β1β9Γβρ&Υ 


1.4 

ΙΝΜΑΒ3ΑΤ βΐιίρ βαΠΗ εΐβΐΐοη 


2 

δβοοηά&Γγ ιηβ&ηδ οί β1βτΙ:ίη9 


3 

Γβοΐΐΐίίβε £ογ Γβοβρ^ΐοη ο£ πιβιΊίΙιηβ 
■β£β£γ 1η£οηηβ£ΐοη 


3.1 

ΗλνΤΕΧ ΓβοβίνβΓ 


3.2 

Ε00 ΓβοβίνβΓ 


3.3 

ΗΓ ά1τβοί;~ρΓίη^1η9 Γβάίο£β1β9ΓβρΗ ΓβοβίνβΓ 


4 

3&£β11ί&β ΕΡΙΗΒ 


4.1 

003ΡΑ8-8ΑΗ8ΑΤ 


4.2 

ΙΝΜΑΚ8ΑΤ 


5 

νΗΡ ΕΡΙΗΒ 


6 

δΐιίρ'ε Γ&άβΓ ίΐΓβηεροηάβΓ 


7 

Καάίο£β1βρ1ιοηβ άίείΓβεε £Γβ9«·ηογ νβίιοΐι 

ΓβοβίνβΓ οη 2,182 Ηίϊ^ 


8 

Οβνίοβ £ογ 9 βηβΓΒ '- 1 η 9 ^β Γβάίο^βίβρίιοηβ 
βίβητι βΐ9ηβ1 οη 2,182 *Η& 2 



1 υηΐββε βηοί,ΙιβΓ άβ£β ίε άβΐβπηίηβά &γ £1»β ΜβΓίίΙπιβ 3β£β£γ (Ζοιηιηί£*:ββ, 

Οιΐβ ΐ£βπ> ηββά ρο( 1>β ΓβρΓΟάαοβά οη Οιβ Γβοοτά βΐϊβοΐιβά Ιο οβΓίΙίΙοβίβδ 
Ιεευβά β££βΓ 1 Ρβ&πιβΓγ 1999. 

2 Τΐιίβ ΐ£β·η ηββά ηοϊ: &β ΓβρΓΟάαοβά οη 11ϊβ Γβοοτά β££»οΒβά £ο οβΓ£ί£ΐοβ1:βε 
Ιεειιβά β££βτ 1 Ρβ&ΓυβΓγ 1999. 
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φίΓΚ 




4 ΜβίΗοάε αεθά £ο βηειίΓβ βνβϋ&ΜΙΙίγ οί Γβάίο ί&οίϋΐιίθε 
(ρ&ΓβςΓΓ&ρΙιβ 14,14.6/ 14.14.7 &ηά 14.14*8 οί £ίιβ Οοάβ) 

4.1 Ουρίΐοβίίοη οί βφΐίριηβηΐ: .. 

4.2 δΙιΟΓβ-ϋ&ββά ιη&ίηίβη&ηοβ . . . . .. 

4.3 Αί-βββ ιη&ΐηίβη&ηοβ οβρβ&ΐΐΐίγ «.... 


ΤΗΙ8 18 ΤΟ ΟΕΚΤΙΓΥ ίΐι&ί ίΐιΐε Κβοοτά 1ε οοΓΓβοί: 1η &11 Γβερβο^ε 


Iεβιιβ<5 ηί 


(ΡΙθοθ οί 166ΐΐ6 οί £!ιβ Κβοοτά) 


(Οβί,β οί Ιββηο) 


(5ΐ9ηβ^νΐΓ6 οί άαίγ &\ιίϊίθτιζΒά οίίίοίβΐ 
Ιεεαίης ίΐιβ Κβοοτά) 


(8ββ1 ογ εί&ηρ οί ίΐιβ Ι66η1η9 ηα^ΙιΟΓίΐγ, ββ βρρΓορΓίβίβ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑΝΝΕΧ 2 

Ροπή οί ΡβπηίΕ Εο ΟρβΓηΕο^ΗίφΙι 

ΡΕΚΜΙΤ ΤΟ ΟΡΕΚΑΤΕ ΗΙΟΗ δΡΕΕΟ ΟΚΑΡΤ 


Ιββχιβά ιιηάβτ £1ιβ ρΓονίβΙοη οί Ε&β 

ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΟϋΕ ΟΡ δΑΡΕΤΪ ΡΟΗ ΗΙΟΗ δΡΕΕΟ ΟΚΑΡΤ 
(ΚββοΙαΕίοα ΜδΟ·.··(63>) 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


Νοπιβ οί οτ&ίΕ ....... 

Μ&ηυίαοΕαΓβΓ 1 6 ιηοάβΐ αηά ΐιαίΐ ηαιηββΓ . 

ΟίβΕίηοΕίνβ ηαιηϋβΓ ογ ΙθΕΕθγβ .. . . .. 

ΙΜΟ ηυιηϋβΓ* . 

ΡογΕ οί Γβςίβ^γ . 

ΟΛίΐβ^ΟΓγ οί ΟΓβίΕ Ο&ϊ,βφΟΐγ λ ρ& 86 βΠ 9 ΘΓ ΟΓβίΕ/θ&Εβ 90 Γγ Β 

Ρ&88ΘΙΙ96Γ 0Γ5ίί:/0βΓ90 ΟΓ&ίΕ** 


Νοιηβ οί ορβταΕοΓ 


Αγθ&8 ογ ΓουΕββ οί ορβτ&Εΐοη 


9 Β&βθ ρΟΓΕ ( β ) 

10 ΜαχΙπιιλπι άΙβΕ&ηοβ ίτοπΐ ρΐβοβ οί Γβίιΐ9β 

11 ΝαιηϋθΓ οίι 

«1 ρ&68βη9 ΘΓ8 «Λχίπιυιη ρβπηίΕΕθά ··· 
.2 ιη&πη1π9 βοβίβ Γβςαίτβά ... 

».ι 

12 ΗογβΕ ίηΕβηάβά οοπάΐΕίοηβ . 


13 ΟΕΙιθγ ορβΓ&Εΐοηα! ΓββΕτΙοΕίοηβ 


* Ιη &οοοΓάβποβ νίΕΗ Εΐιβ ΙΜΟ εΐιίρ ίάβηΕΐίΐαβΕίοη ηαιη&θΓ βοΐιβιηβ ΒάορΕοά 1>γ 
Είιβ θΓ 9 &ηίζ&Εΐοη ί>γ ΓββοΙαΕίοη Α. 600(15). 

** 


ΡβΙβΕβ 66 βρρτορΓίβΕβ. 
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ΊΊιΙβ ρβηηϋ: οοηέΐηηβ ΐΙΐΗί: £1ι© ββτνίοβ πιβηΐίοηβά β&ονβ Η&8 5ββη £ουηά ίη 

βαοοτάΛποβ *ί£1ι ίιΐιβ 9 θηβΓ& 1 Γβ9 α ^ Γβπιβη ' ;8 οί 1·2.2 £ο 1.2.7 ο£ Ηιβ Οοάβ. 

ΤΗΙ5 ΡΕΚΜΙΤ 18 Ιββιιβά υηάβΓ ΙζΙιβ αυ£1ιθΓί£γ ο£ £1ΐθ ΟονβΓηιτίθηΐ: ο£ . 

ΤΗΙδ ΡΕΚΜΙΤ 1β ν&11ά υη*;ί1 ... 


βα&^βο*: £ΐιβ ΗΙ 9 Ι 1 δρββά 0 γλ£ 4: δ»£β*:γ ΟβΓ^Ιίίο&Ι:© Γβιη&ίη1η9 ν&ΐίά 

Ι*β11βά αΙ..*. 


(ΡΙαοβ ο£ Ιββαο ο£ ρβπηί*:) 

. (δΐ9Πβά) ...... 

(ϋαΐιβ οί ί88ΐΐθ) (δΐ9η&^αΓβ ο£ &α£ΐιθΓΐ«β<3 ο££ίο!&1 ίεβαΐη^ £Ηβ 

ρβηηΐί.) 


(δβ&Ι ογ 8£βπ\ρ ο£ £1ιθ ίβεαίικ* ©α^ΙιΟΓίΙ:^# &β &ρρΓορΓΐβ£β) 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑΝΝΕΧ 3 

υδΕ ΟΡ ΡΚΟΒΑΒΙΜΊΎ ΟΟΝΟΕΡΤ 

1 ΟβηβΓβΙ 

1.1 λϋβοΐαίβ ββίβίγ οβηηοί 1>β βοΗΙβνβά 1η βηγ Ηοιαβη βοίΐνΐίγ. ΝβίαΓβΙΙγ, ίΗΙε 
ίβοί εΐιοαίά Ββ ίβίβη Ιηίο βοοοαηί 1η άβνβ1ορ1η9 εβίβίγ Γβ9αΐΓβΜ6πίε, νίιΐοϊι 
ιηββηε ίΐιβί Γβ^αΐΓθπηβηίβ εΐιοαίά ηοί Ιπιρίγ ίΐιβί ε&ίβίγ 1ε βϋεοΐαίβ. Ιη ί&β 
οβεβ οί ίτβάΐίΐοηβΐ οτβίί, 1ί &βε ίτβ9αβηί1γ ϋββη ροεείϋΐβ ίο ερβοΐίγ 
οβτίβΐη βερβοίε οί όβεί^» ογ οοηδίΓϋΟίΙοη 1η εοπιβ άβίβϋ, 1η β νβγ νίιΐοίι 
νβε οοηεΐείβηί κΐίΐι εοτηβ Ιβνβΐ οί Γΐεΐ ν&ΐοΐι Ηβ<1 ουθγ ίΐιβ γββΓβ ί>ββη 
Ιηίαΐίΐνβΐγ βοοβρίβά νιΐίΐιοαί ίιβνίης ίο Ββ άβίΐηβά. 

1.2 Ρογ Ι 1Ι9Η ερββά ο Γβίί , Ηοκβνβτ, 1ί κοοίά οίίβη &β ίοο ΓβείΓίοίινβ ίο Ιηοΐαάβ 
οη9ΐηββΓΐη9 ερβοΐίΐοβίΐοηε Ιηίο ί&β Οοάβ. Κβ^ιιΐΓβιηβηίε ίΙιβΓβίοτβ ηββά ίο 
Ββ κΓΐίίβη (ν&βτβ ίΜβ ςυβείΐοη βΓχεβε) ιη ί&β εβηεβ οί Μ ... ί&β 
ΑάιηΙηΐΒίΓβίΙοη είιοαίά 1>β εβίίείίβά οη ίίιβ *>βδΐβ οί ίββίβ, 1ηνβείΐ9βί1οηε 
βηά ρβεί βχρβτίβηοβ ίίιβί ίΗβ ρτο&βΜΙΙίγ οί ... 1ε (βοοβρίβ&ΐγ 1οκ) Μ . 
δΐηοβ άΐίίβτβηί αηάβείΓβΒΙβ βνβηίε ιηβγ Ββ Γβ9»Γάβά βε &βν1η9 άιίίβτβηί 
9βηβτ&1 οτάβΓβ οί βοοβρίβ&ΐβ ρΓΟ&β&ΙΙΙίγ (β·9· ίβπιροΓβΓγ Ιπιρβχηηβηί οί 
ρτοραΐεΐοη &ε οοιηρβΓθΰ νΐίίι βη αηοοηίτοΐΐβϋΐβ ίΐτβ), 1ί 1ε οοηνβηίβηί ίο 
&9?βθ οη & εβτίβε οί είβηάβΓάΙζβά βχρΓβεεΙοηε ντίιΐοΐι οαη &β ηεβά ίο οοηνβγ 
ίΗβ Γβίβίΐνβ βοοβρί βΗΙβ ρΓοΗβΗΙΙιίΙβε οί νβΓίοαε Ιηοΐάβηίβ, ΐ·β· ίο ρβτίοηη 
& 9\ιβ11ίβί1νβ Γ&η11η9 ρτοοβεε. Α νοοβΠηΙβΓγ 1ε 9*νβη ββίον νΗχοΗ 1ε 
Ιηίβηάβά ίο βηβαΓβ οοηεΐείβηογ Ηβίνββη νβΓίοηε Γβςαΐτβιηβηίε, νΗβτβ 1ί 

1β ηβοβεε&Γγ ίο άβεοτΙΗβ ίΗβ Ιβνβΐ οί τίεΐ νΗΙοΗ εΗοαΙά ηοί Ηβ βχοββάβά. 

2 Τ6ΠΠ6 Α&&Ω&1&Ϊ&Α ΤϊΙίΕ ΡΓ0ί?^111^ΐ6Α 

Οΐίίβτβηί αηάβ8ΐΓ&1>ΐ6 βνβηίε η&γ Ιιηνβ ύΐίίβτβηί ΟΓόβτε οί &οοβρί&1>1β 
ρτο1>Βΐ>111ίγ· Ιη αοηηβείΐοη κιίΐι ί&ΐε/ 1ί 1ε οοηνβηίβηί ίο &9 Γ * β οη 
είαηά&ΓάΙζβά βχρΓβεεΙοηε ίο &β ιιεβά ίο οοηνβγ ίΐιβ Γβίβίΐνβΐγ &οοβρί&1>1β 
ρΓθί>βί>111ίΙβε οί ν&Γίοαε οοοαΓΓβηοβΒ/ Ι.β. ίο ρβΓίοηη & ςυ&ΐί^&^1 ν β Γ&η11η9 
ρτοοβεε· 

2.1 ΟοοαΓΓβηοβε 

2.1.1 •'ΟοοαΓΓβηοβ* 1 1ε & οοηάΐίΐοη 1ηνο1ν1η9 β ροίβηίΐβΐ 1ον^βΓΐη9 οί ίϊιβ 
Ιβνβΐ οί ε&ίβίγ» 

2.1.2 "ΡΛϋϋΓβ" Ιβ βη οοοηΓΓβηοβ 1η νΐιΐοΐι β ρβΓί, ογ ρβΓίε, οί ίΐιβ οτβίί 
ίβΐΐ ογ «ηβΐίηηοίΐοη, β·9· Γηηβντβγ. Α ί&ΙΙυτβ Ιηοίηάβε: 

.1 β ε1η9ΐβ ίβΙΙαΓβ; 

.2 Ιηάβρβηάβηί ίβΙΙαΓβε χη οοχηϋΐηβίΐοη νιίΐιΐη & εγείβπϊ; 

.3 Ιηάβρβηάβηί ίβΙΙαΓβε 1η οοπιΒίηβίΙοηε 1ηνο1ν1η9 ιηοΓβ ίΐιβη οηβ 
εγείβπι, ίβ11η9 Ιηίο βοοοαηί; 

.1 βηγ αηάβίβοίβά ίβϋαΓβ ίΗβί 1ε βίτββάγ ρΓβεβηί; 
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V 

.2 εαοίι ΙατΙΗβΓ ίβϋαΓβδ* βε νοαίά 5β ΓβΕεοηβ&Ιγ βχρβοΐβΊ 1:ο 
£ο11ον 11ιβ ίβϋατβ ηηάβτ οοηείάβτηΐΐοη; βηά 


• 4 οοπνηοη οβιιεβ £ε11ιιγθ (£ε11ιιγθ ο£ γπογθ ΙΙαβη οηβ οοιηροηβηΐ: ογ 
εγείβητι άαβ Ιο 1:1ιβ ε&τηβ οβυεβ). 

2.1.3 ·Ένβη£" 1β βη οοοαΓΓΟποβ κΐιΐοΐι ίι&ε 11:6 ογΙ^Ιπ οαΐείάβ 1:Ηβ ογε£ 1: 
(β·9· Ηβνβε). 

2.1.4 "Εγγογ" 1δ ηη οοοιίΓΓβηαβ αΓίβίης βε ε ΓβεαΙΙ ο£ ΙηοοΓΓβοΙ: Βαΐΐοη 1>γ 
£&β ορβχΓ&ίίηφ οτβντ ογ ιτιβ1η1:οηβηοβ ρβΓεοηηβΙ. 


2.2 Ργοϊ>β1>1111:υ ο£ οοοαΓΓβηοβε 


2 . 2.1 


2 . 2.2 


2.2.3 


2.2.4 


2.2.5 


2 . 2.6 


"ΓΓβςαβηΙ:·* 1ε οηβ κΗΐοίι 1ε 11*β1γ Ιο οοοατ ο£1:βη άατίης 
ορβΓΕίΙοηβΙ ϋ£β ο£ β ρβΓΐ:1οαΐΒΓ ογε£1:. 

"Κθβεοηβ&ΐγ ρτο&ΕΜβ" 1ε οηβ ντίιΐοΐι 1ε αηΐϋεβίγ £.ο οααατ ο£1:βη βαί: 
νΐιΐοΐι ιηβγ οοοαΓ εβνβΓΒΐ 1:1ίηβε άιΐΓίη^ £ο£&1 ορβΓβΐΐοηΒΐ 11£β ο£ ε 

ρβΓ^ΙοαίΕΓ στη!!:. 

"ΚβοαΓΓβηΙ:" ίε β Ιβπη βΐΏ^ΓβοΙη^ £ο1:β1 Γβη9β ο£ ίτβ^νιβηΐ: βηά 

ΓββεοηβΜγ ρτο&ΕΜβ. 

νΚβαιοΙιβ* 1 1ε οηβ νΐιΐοΐι 1ε υηΐΐίεβίγ Ιο οαοαΓ 1:ο βνβτγ ογε£1: &αΙ: ιηβγ 
οοοιίΓ 1:ο & £βκ ογε£1; ο£ ε ΐιγρβ ονβτ £&β £ο1:β1 ορβΓΒΐΙοηβΙ 11£β ο£ β 
ηαπιϋβΓ ο£ ογε£1: ο£ Ιΐιβ εβηιβ £γρθ* 

•'Εχ^ΓβιηβΙγ Γβιηο£.β" 1ε οηβ νΗΙοΗ 1ε αηΐίλβίγ £ο οοοατ νΐαβη 
οοηε1άθΓΐη9 ΙΑβ- 1οΙ:η1 ορβΓΒΐΙοηΒΐ 11£β ο£ ε ηαιηΙ>βΓ ο£ ογε£1: ο£ £ϊιβ 
£,γρβ/ ϊ>α£ ηβνβτΐιΐιβίβεε εϊιοαίά &θ αοηείάβτβά βε ϋβίη9 ροεει&ΐβ. 

”Εχ1:Γβπ\θ1γ 1π\ρΓθ&βΙ)1β Μ ίε οηβ νΐιΐοΐι 1ε εο βχ^ΓβιηβΙγ γθιώοΙ:© £Ηε 1: ΐ£ 
είιοαίά ηοΐ: 1>β οοηείάβτβά Εδ ροεεί&ΐβ 1:ο οοοατ. 


2.3 Ε££βο1:ε 

2.3.1 "Ε^βαί;" 1ε ε βΙΐαΕΐΙοη ΕΓΐε1η9 βε ε ΓβεαΙΙ: ο£ βη οοααΓΓβηοβ. 

2.3.2 "Μΐηοτ β££βο!:" 1β Εη β££βο1: κΗΙοΙι ΐϊΐβγ ΕΓίεβ £γοιπ ε £β11αΓβ / Εη 

βνβηΐ:, ογ επ θγγογ, Εδ άβ£1ηβά 1η 2.1.2/ 2.1.3/ 2.1.4/ νΐχίοΐι οβη &β 
Γββάΐΐγ οοιπρβηεΕίβά £ογ 5γ 1:1 ιθ ορβΓΕΐ:1η9 ΟΓβντ. II: πιβγ ιηνοίνβ: 

.1 ε ειηεΙΙ ΙηαΓβΕεβ 1η ΙΙιβ ορβΓΕΐ:1οηΕΐ άα1:1β8 ο£ Ιΐιβ οτβν ογ 1η 
ίΐιβίτ ά!££1οα11:γ 1η ρβτ£θΓϊη1η9 ΐΙιβίΓ άαΐίβε; ογ 

.2 ε ιηοάβΓΕίιβ <1β9ΓΕ<3Βΐ:1οη 1η ΗΕηάΙΙηα οίιβΓβοΙβΓΙε^ΐοε; ογ 

.3 6119&1: ιηοάΙΙΙοΕϋοη ο£ Ιΐιβ ρβηηίεδί^ΐβ ορβτβΐιΐης οοηάΐΐΐοηε. 


Λ Ιη Ε8ββ6ε1η9 Ι^Ηβ £ατ11ιβΓ £β11αΓβε νΐιΐοΐι ίοΐΐοκ, βοοοαη^ εΐιοαίά 1)β ΙΐΕ^βη 

ο£ Εηγ Γβεα11:1η9 πιογθ εβνβτβ ορβΓΕΐ:1η9 οοη<3ΐ!:1οηβ £ογ ιΐβπιε 1:1 ιβ£ Ηβνβ ηοΐ: 
αρ 1:ο £1 ιβ!: 1:1πϊβ £β11βά. 
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2.3.3 'Ήβ^ογ β££βοί:" 1ε βη β££βο£ κΐιΐοΐι ρΓόάαοββί 

.1 β 6ΐς[η1ί1εβη1: ΙηαΓββεβ 1η £1ιβ ορβΓβΙίοηβΙ <3α£.1β8 ο£ (:1χβ οτβν 
ογ 1η ΐΐιβίτ ά1££1ο\ι11:γ 1η ρβΓ£οπη1η9 £1 *β1γ άα£ΐβε νΛΙοΙι 1>γ 
Ι£εβ1£ εΐιοαίά ηο£ 1>β ου£εΐάβ £.Ηβ οβρη&ΐΐΐΐγ ο£ β οοιηρβΐβηΙ; 
ογθκ ρΓονΙάβά £1 ιβ£ βηο£ΐιβΓ ικϊ^ογ β££βο£ άοβε ηο£ οοομγ β£ £1ιβ 

εβτηβ (:1ιηβ; ογ 

* 

.2 ε^ηϋίεβηί: άβ 9 Γβά»£ΐοη ΐη &βηά1ΐη9 οΙιβΓβοΙιβΓίεΙιΙοε; ογ 

.3 εΐ 9 η 1 £ 1 θΒη£. η>οά1£1οβ<:1οη ο£ £ΐιβ ρβηηίεείΐϊΐθ ορβΓβ£ίη9 

οοη<3ΐ£.1οηε, &ϋ£. %»111 ηοί. Γβιηονθ £ΐιβ οβρβΜΙΙίιγ £ο οοπ»ρ1β£β β 
ε&£β ΙοιίΓηβ/ κΐ£)ιοιι(. άβπίΒηάΙιι^ ιηοΓβ ΙΙιββ πογπιβΙ εΐϊΐΐ οη ϋιβ 
Ρ&γ£ ο£ £1ιβ ορβΓβ£.1η9 οτβν. 

2.3.4 "ΗβϊΒΓάοαε β££βο£" 1β βη β££βο£ νΐιΐοΐι ρΓοάαοββ: 

.1 β <3Βη9βΓοαε Ιηοτββεβ 1η Ιίιβ ορβΓβ£ΐοηη1 «5ϋ£ΐβε ο£ {Λβ οτβν ογ 
1η £»ιθ1γ άί££1ο«ΐ£γ 1η ρβΓ£οπη1η9 «Λβΐτ άα£ΐβε ο£ 8«<Λ 
π^ηΐΐυάβ £1»β£. £.1ιβγ οβηηοί: ΓβββοηβΙ>1γ &β βχρβοίβά £ο οορβ νΐ£Κ 
£ΐιβιη ηηά νΐΐΐ ρΓΟ&β&Ιγ ΓβςοίΓβ οαΐβϊάβ βεείβ^βηοβ; ογ 

.2 <3βη9βΓοαε άβ9Γβάβ£ΐοη ό£ Η&ηά11η9 ο&ΒΓΒΟΐβτΙβίιΙαβ; ογ 

.3 άβη 9 βΓθ\ιε άβ 9 ϊ·β< 1 β£ΐοη ο£ £1»β 6<:Γβη9*:1ι ο£ ίΛβ ογβ££; ογ 

.4 Β»ΒΓ 9 ΐηβ 1 οοηάΐ£.1οηδ £ογ, ογ Ιη^αΓγ £ο, οοοαρβηΐβ; ογ 

.5 βη ββββηίΐ&ΐ ηββά £ογ οηΐβΐάβ Γββοαβ ορβΓΒ^Ιοηβ. 

2.3.5 "ΟηΙβΒίΓορΗΙο β££βο£” ίε ω β££βο£ κϊιΐοΐι Γβευίΐε 1η £Ηβ Ιοεβ ο£ £*ιβ 
ογβ££ βηά/ΟΓ 1η £8ΐβ1ΐ£ΐββ. 

2.4 5β£βΙ·.γ Ιβνβΐ 

’·8η£β£γ Ιβνβΐ" 1 ε β ηινηβτίο&ΐ νβίαβ οΗΒΓΒθ»:βΓΐζ1η9 Γβίβΐιοηβΐιΐρ 

&β£νββη ογβ££ ρβΓίοππΒηοβ ΓβρΓβββη^βά &ε ΙιοΓίζοηίΐΒΐ 8ΐη9ΐβ βιηρίΐϊηάβ 
βοοβ1θΓβί:1οη ( 9 ) ηηά Γβ£β ο£ βοοβ1βΓβ«:1οη ( 9 /β) *Λ· βθνβτχξγ ο£ 

βοοβΙθΓβΐΙοη-Ιοβά β££βο£8 οη β£βηά1η9 βηά εΐΐΐΐης &υπ»ηηε. 

Τ1»β 6Β£β£γ Ιβνβΐβ βηά £ΐιβ οοΓΓβεροηάίη9 ββνβΓίΐγ ο£ β££βο£ε οη ρΒ&εβη 9 βΓ 8 
ηηά ΒΒ£β£γ ογΙϊθγΙβ £ογ ογβ£1: ρβΓίοππβηοθ εΐιουΐά &β βε άβ£ίηβ<1 1η £β1>1β 1 
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ΝυιηβΓίοϋΙ ν«Ί..»κ 

ΜΙιβΓβ ηαηΐθΓίοβΙ ρΓΟ&βΜΐΙίΙββ βΓβ υεβά 1η βεεβεείη^ οοιηρίίβηαβ πΐίιΐι 
Γθςυΐτβιηβη&β «βίηςτ ΙΛβ Ιβπηβ βΙιηΙΙηΓ Ιο Μιοββ 9 1νβη η&ονβ, ίιΐιβ £ο11οκ1η 9 
βρρΓθ*1π>βί:β νβίαββ π&γ 1>β αββά βε 9«^<ϊβ11ηββ ίο ββκΙβΙ: 1η ριτον1<11η9 β 
οοπτηοη ροΐηί οί ΓβίβΓβηοθ. Τϊϊβ ρΓο1>Βϋ111(:1β6 ςιιοίβά κΗοηΙά 1>β οη βη 
ΙιοϋΓΐγ ΟΓ ρβΓ ΙοηΓηβγ 1>ββ1β, άβρβηάΐη^ οη νΗΙαΙι 1 8 π,ογθ βρριτορΓ 1 Λ ^ β 
&68β8&πΐ6η(: ίη φαββίΐοη. 


Γτβςαβηί: * 

Μοτβ ίΐι&η ΙΟ** 3 

Κθβεοηββΐγ ρτο1>Βΐ)1β 

ΙΟ -3 Ιο ΙΟ" 5 

Κβιηοΐθ 

ΙΟ- 5 Ιο 10-7 

Βχ^τβιηβΐρ Γβπ»ο£β 

10“ 7 £ο 10~ 9 

Εχίτβιηβΐγ ίπιρΓοϋ&Μθ 

ΗΜΙβΐ. ηο &ρρΓθχ!ιη&!:β ηαιηβΓίοβΙ 
ρΓΟ&βΜΙϋγ ίβ φίνβη ίοτ £Μδ, £1ιβ 
ΐίςτιΐΓβδ \ΐ8βά βΐιουΐά 1>β βα!>β£&ηΙ;ίβ11γ 

1β88 £1ι&η 10" 9 . 


Νοΐβι 


01££βΓβη£ οοοϋΓΓβηοβε ιηβρ Ιιβνβ <3ΐ££βΓβη£ ηοοβρΙβΜβ ρι·οΙ>&1>111ί:1βΒ, 
ηοοοΓθΙ1η9 εβνβτΐΐγ ο£ ΐΗβΐτ εοηεβςαβηοβε (βββ Ιη&ΐβ 2). 



ΤΑΒΙ,Ε 1 
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- τ — 


ΑΝΝΕΧ 4 

ΡΚΟΟΕΡϋΚΕδ ΓΟΚ ΓΑΙΕϋΗΕ ΜΟΡΕ ΑΝΡ ΕΓΓΕ0Τ8 ΑΝΑΕΥδΙδ 


1 ΙηΕΓοάαοΕίοη 

1.1 Ιη £1ιβ οβΒβ ο£ £Γβάΐ£ΐοηβ1 θΓβ££, 1*: 1»ββ Ρββη ροβε1ϊ>16 £ο βρβοΐ£γ οβτΐβΐη 
&ερβο£ε ο£ άββΐ9η ογ οοηεί,ΓηοΙιΐοη ΐη εοιηβ Ιβνβΐ ο£ άβ£βί1, 1η β νβγ μΗΙοΗ νβε 
οοηεΐείβηί «ίϋι εοπιβ Ιβνβΐ ο£ ΓΐβΥ νΐιίοΐι Ιιβά ονβΓ £ΐιβ γββτε Ρββη ϊη£ιιΐ£ΐνβ1γ 
βοοβρίβά νίΐ£ΐιοα1: Ιιανίης £ο Ρβ άβ£ΐηβά. 

1.2 Ηΐ£Ρ £Ρβ άβνβίοριηβη»: ο£ Ιβεςβ βρββά ογβ££, £Ρΐε ΓβςηΐΓβά βχρβτίβηοβ 

Ρβε ηο£ Ρββη νΐάβΐγ βνβΙΙβΡΙβ. Ηοκβνβτ, *τί£ΐι £1ιβ ηο* ΡΓΟβά βοοβρΡβηοβ ο£ £Κβ 
ρτοΡβΡίΙΙεΟίο ηρρΓοβοΡ £ο ββ£β£γ βεεββειηβηΐιε νΐ£Ρ1η ΙηάαεΡΓγ ββ β νΡοΙβ, ΐ£ 1β 
ρτοροεβά ίιΡβϊ. βη Βηβίγείε ο£ £β!1ιΐΓβ ρβτ£οηηβηοβ ιηβγ Ρβ αββά £ο βδείβΡ ίη ΡΡβ 
ΒβεβεειηβηΡ ο£ ϋιβ εβ£β£γ ο£ ορβΓβΡΐοη ο£ Ιιί ί] Ρ Βρββά ογβ£Ρ. 

1.3 Α ρΓβοΟίοβΙ, ΓββΙϊβΡΐο βηά άοοαιηβηΡθά βεεββειηβηΡ ο£ ΡΡβ £βί1αΓβ 
οΡβΓηοΡβΓίεΡΐοβ ο£ ΡΡβ ογβ££ Βηά ΐ£ε οοιηροηβηΡ βγεΡβπιβ βΡοαΙά Ρβ αηάβΓΡβΙιβη 
ν/ί£1ι ΡΡβ βίιη ο£ άβ£ΐηΐη9 βηά ε£ιιάγ1η9 ΡΗβ ΐιηροΓΡηηΙ: ίβϊΙυΓβ οοηάχΡΐοηβ ΡΡβΡ 
ιηβγ βχίεί. 

1.4 ΤΡΙβ βηηβχ άβεοΓΙΡββ β £βί1αΓβ ιηοάβ βηά β££βοΡβ βηβίγείε (ΓΜΕΑ) βηά ςϊνβε 
9 ηίάβηοβ βε Ρο Ρο»τ ΐΡ ιηβγ Ρβ βρρίΐβά Ργι 

.1 βχρ1β1η1η9 Ρββίο ρΓΐηοίρΙββ; 

.2 ρΓον1άίη9 ΡΡβ ρτοοβάαΓβΙ εΡβρε ηβοβεεβΓγ Ρο ρβτΕοπη βη βηβίγείε; 

.3 1άβηΡΐ£γ1η9 βρρτορίΓΐβΐβ Ρβπηβ, ββευιηρΡίοηβ, ιηββεαΓββ βηά £&11αΓβ 

ιηοάβ β; βηά 

.4 ρτον1ά1η9 βχβιηρίββ ο£ ΡΡβ ηβοβεεβΓγ κοτΙιεΡββΡβ. 

1.5 ΓΜΕΑ £ογ Ιιίςΐι βρββά ογβ£Ρ 1ε Ρβεβά οη β ε1η9ΐβ £β!1υΓβ οοηοβρΡ αηάβΓ 
νΐιΐοΐι ββοΡ εγβΡβιη βΡ νβτίοηβ Ιβνβίε ο£ β βγεΡβπι'ε ίιιηοίΐοηηΐ ΡΐβΓβτοΡγ 1ε 
βεβυιηβά Ρο £β11 Ργ οηβ ρτοΡηΡΙβ οβοεβ βΡ β Ρΐιηβ. ΤΡβ β££βοΡβ ο£ ΡΡβ 
ροεΡαΙβΡβά £β11αΓβ βΓβ βηβίγεβά βηά ο1βεε1£1βά βοοοΓά1η9 Ρο ΡΡβΐτ εβνβΓίΡγ. 
5αο1ι β££βοΡε ιηβγ Ιηοΐαάβ εβοοηάβτγ £β!1ηΓβε (ογ πιαίΡΐρΙβ £βΐ1«Γββ) βΡ οΡΡβτ 
Ιβνβΐ(ε). Αηγ £βί1αΓβ ιηοάβ νιΡίοΡ ιηβγ οβαεβ β οβΡβεΡΓορΡίο β££βοΡ Ρο ΡΡβ οτβ£Ρ 
εΡουΙά Ρβ 9 οβΓάβά Β9β1ηεΡ Ργ εγβΡβιη ογ β<ιο1ρ«ηβηΡ τβάηηάβηογ ηηίβεε ΡΡβ 
ρΓοΡ&ΡϋΐΡγ ο£ εαοΡ £βί1ιΐΓβ ίε βχ^ΓβιηβΙγ ϊιηρΓοΡβΙιΙβ (τβ£βΓ £ο εβο£ϊοη 13). 

Εογ £β11ηΓβ ιηοάβε οβηείη9 ίιβζβΓάοηε β££βο£ε οοΓΓβο£ίνβ ιηβββηΓβε ιηβγ &β 
βοοβρ£βά ίη 11βα. Α £βε£ ρΓθ 9 *·βιηιηβ εΐιοαίά Ρβ άΓβνη £ο οοη£ΐηη £1ιβ οοηοίηεΐοηε 
ο£ ΓΜΕΑ. 

1.6 ΜΙιΙΙεΙ; ΓΜΕΑ 1ε 8099®*^®^ ® 8 οηθ ^® *ηοε£ £1βχί1>1β βηβίγβΐε ϊβοΐιηΐςαβδ, 
ί£ 1ε βοοβρίιβά £1ιβ£ £Ηβτβ ΒΓβ ο£Ιιθγ πιβίιΐιοάβ νΐιίοΐι ιηβγ 5β ηεβά βηά νΐιϊοΐι ΐη 
οβτίιβΐη οίτουιηεί&ηοβε ιηβγ ο££βτ βη β9ββ11γ οοιηρΓβΙιβηεΙνβ Ιηεΐςίιΐ ΐηΐιο 
ΡΒγ£ϊοιι1βγ £βί1ϋΓβ οΡβΓβο£βΓ 1β£ΐοε. 

2.1 Τΐιβ ρτΐιηβτγ οΡΐβοί:1νβ ο£ ΓΜΕΑ ίε £ο ρΓονΙάβ β οοιηρΓβΙιβηεχνβ, εγε£βπιβ«:1ο 
Βηά άοουπ»βη<:βά ίηνβε£Ϊ9β£ίοη νΙιΐοΗ βε£β!>1Ϊ8)ιβε ΙιΙΐθ ϊπιροΓ£.βη1. £3Ϊ1ηΓβ 
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οοηάΐΐΐοηκ οί ΙΗβ ΟΓβίΙ: βηά βεεθδεοε ΙΙιβΪΓ κϊςηϊίίε&ηοβ νΐίΐι γθ^βπ! ίο ίΐιβ 

ββ£βίγ· ο£ Οιβ οτβ£ί, Ιΐϊ οοουρβηίε &ηά ΙΙιβ βηνίΓοηπηβηί. 

0 

2.2 Τΐιβ η&ίη βίπιε οί αηάβΓίβ)(ίη9 ίΗβ βηβίγβίε &Γβ ίο: 

.1 ρτονίάβ ίίιβ Αάπιίηίεί Γβίίοη κίίΐι ίΐιβ Γβειιΐίε οί β είιιάγ ίηίο ίΗβ 

οτβ£ΐ:' 6 ί&ίΙιΐΓβ οΙιβΓβαίβΓίείίοε εο βε ίο αεείεί χη ηη βεεβεεηβηί οί 
ί&® Ιθνβίε οί εβίβίγ ρτοροεβά ίοτ ίΐιβ ΟΓβίί’ε ορβΓβίίοη; 

• 2 ρτονίάβ οτβίί ορβΓΒίοτε νίίΗ άβίβ ίο 9 βη6Γβ ίβ οοιτιρΓβΙίθηείνθ 

ίΓβίηίη9, ορβΓβίίοηβΙ ηηά ιηβίηίβη&ηοβ ρτοφΓβιηιηβε βηά άοουπιβηίΒί ίοη; 
βη£ 

«3 ρτονίάβ ΟΓβίΙ &ηά εγείβιη άβεί 9 ηβΓε νίΙΗ άβ(:8 ίο βαάϊΐ: ΐ:}ιβΧΓ ρτοροεβά 
άβεΐ9ηε· 

3 &£ΡΜ ο£.&ρρΠς&ίίς>η 

3.1 ΓΜΕΑ ε*ιοα1ά &β οοηάαοίβά £ογ β&οΐι Ιιί^Η ερββά οτβίί, *>βίοΓβ ίίε βηίτ γ ίηίο 
εβτνίοθ, ίη Γβερβοί οί ίΐιβ εγείβπιε βε Γβ9*λίΓβά αηάβτ ίΗβ ρτονΐείοηδ οί 5.2, 
9.1.10/ 12.1.1 ηηά 16.2.6 οί ίΐιίε (Γοάβ. 

3.2 Γογ οτβίί οί ί&β εβιηβ άβείςη βηά 1ιβνίη9 ί&β εβπιβ βςηίριηθηί, οηβ ΓΜΕΑ οη 
ί*ιβ Ιββά οτβίί κίΐΐ 5β ευίίίοίβηί, ί>αί ββοΐι οί ίΐιβ οτβίί εΐιοαίά 1>β εαϋ;) 60 ί ίο 
ίϊιβ βαιηβ ΓΜΕΑ οοηοΐαείοη ίτίαΐε. 

4 ΒχΑϊΜί Γ&11\αγο πιοάβ ηηά βίίβοίε βηηίγείε 

4.1 Ββίοτβ ρτοοββάίη9 νίίΗ β άβίβίίβά ΓΜΕΑ ίηίο ίΐιβ βίίβοίε οί ίΐιβ ίβίΐατβ οί 
ίΐιβ βγείβτη βίβπιβηίε οη ίΐιβ εγείβπ» ίαηοίίοηβΐ οαίριιί ίί 1ε ηβοβεεβτγ ίο ρβτίοπη 
& ίηηοίίοηαΐ ίβίΙιΐΓβ &ηβ1γείβ οί ίΐιβ οτβίί’β χπιροτίβηί εγείβπιε. Ιη ί&ίε νβγ 
οηΐγ εγβίβιηε νάιίοίι ίβίΐ ί&β ίυηοίίοηβΐ ί&ίΐατβ ηηβίγείε ηββά ίο ί>β 
ίηνβ 8 ίί 9 &ίβά ί»γ η ιηοΓβ άβίβίίβά ΓΜΕΑ. 

4.2 ΗΙιθπ οοηάηοί1η9 η εγείβίη ΓΜΕΑ ίΗβ ίο11οκίη9 ίγρίοβΐ ορβτβίίοηβΐ πιοάβε 
νίίΗΙη ίΗβ ηοττηβΐ άβείρη βηνίτοηπιβηίβΐ οοηάίίίοηε οί ίΗβ οτβίί εΗοηΙά Ηβ 
οοηείάβτβά: 

• 1 ηοπττ&1 εβ&ροίηρ οοηάίίίοηε &ί ίαΐΐ ερββά; 

.2 πι&χίπιυιη ρβπηίίίβά ορβΓβίίη9 κρββά ίη αοηρβείβά νβίβΓε; βηά 
.3 ιηβηοβανΓίη9 β 1 οη 9 δίάβ. 

4.3 ΤΗβ ίυηοίχοηβΐ ίηίβΓάβρθηάβηοβ οί ίίιβεβ εγείβιτ\ε είιοιιΐά βίεο 5β άβεβΓί^βά 
ίη βίίίιβΓ 1>1οο)ί άί»9 ΓΛιη8 ΟΓ ίβ^ίί ίτββ άίβ9 Γ & Π18 ΟΓ ί η & ηβΤΓβίχνβ ίοτπιβί ίο 
βη&1>1β <:ϊιθ ίβίΙιΐΓβ βίίβοίε ίο 1>β αηάβτείοοά. Αβ ίβτ βε Βρρ1ίοβΙ>1β/ βηοΐι οί 
ίΐιβ εγείβπηε ίο ί>β ηηΒίγεβά ίε Βεευιηβά ίο ίβίΐ ίη ίΐιβ ίο11ονίίη9 ίΒϋαΓβ ιιιοάβε: 

.1 οοπιρίβίβ Ιοεβ οί ίαηοίχοη; 

• 2 Γβρίά οίΐ8η9β ίο πΐΒχίιηηιη ογ ηίηίιηιυη οιιίραί; 


.3 ηηοοηίΓοΙΙβά ογ νβτγίη9 οαίραί; 
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,4 ρΓβπιβ4:\χΓβ ορβτβΐίοη; 

.5 ίβϋαΓβ 4:ο ορβτβΐβ β4: β ρΓβεοΓί&βά 4:ίπιβ; βηά 
.6 Γβίΐατβ 4:ο οββδβ ορβτβ4:ίοη β4: & ρτββοΓί&βά Ιιίιηβ. 

Ρβρβηάίη9 οη 4:1χβ βγβ4:βΓη αηάβτ οοηδίάβΓβ4:ίοη ο(;ΗβΓ £βί1υΓθ ιηοάβ 5 ιηβγ Ηβνβ 
£ο 1>β ί&λβη ΐηΐο βοοοαη4:· 

4.4 Ι£ & βγβΐιβπϊ οβη £βί1 νί4:1ιοιι4: βηγ ΙιβζβΓάοιίδ ογ οβ4:βδ4:Γορ1ιία β££βο4:, 4:1ιβΓβ 
ίδ ηο ηββά £.ο οοηάαοί: λ άθ4:βί!βά ΓΜΕΑ ίη4:ο 4:1ιβ βγεΐβιη βΓβ1ιί4:βο4:αΓβ. Γογ 
6γδ£.βπΐ6 νΐιοδθ Ιηάχνίάαάΐ ΙβίΙιχΓβ οβη ο&υεβ ΙιβζβΓάοιίδ ογ ο&ίβ6ΐΓορ}ιίο βίίβοί:6 
&ηά νϊιβΓβ & Γθάαπά&ηΙ εγβ£βπϊ ίδ ηο£ ρτονίάβά/ & άθ4:βί1βά ΓΜΕΑ ββ άβδθΓί1)β<1 ίη 
1:Ηβ £ο11οκίη9 ρ&Γ& 9 Γ&ρ)ΐ 6 βίχουΐά ϊ)β £ο11ο*τβά. Κββιιΐ^β ο£ ΙΙιβ βγείβιη £αηο4:ίοηβ1 
£αί1ι*Γθ βηβίγβίδ είχοαίά &β άοουαηβη4:βά βηά οοη£ίπηβά &γ β ρΓβο4:ίοβ1 4.ββ4: 
ρΓθ 9 Γβπνηβ άτβνη ιιρ £γοπι 4:1χβ βηβίγδίε. 

4.5 ΚΙιβΓβ β βγδ^βιη, 1!ι· £βί1ϋΓβ ο£ νΐιίοΐι ιηβγ οβαεβ & ΙιβζβΓάουε ογ 
εβΙββίΓορΙιΙΰ βίίβοΐ/ ίδ ρτονίάβά κίΙΙι & Γβάνιηά&ηΙ εγε4:βιη, β άβίβίίβά ΓΜΕΑ ιηβγ 
ηο4: 1>β ΓβςαίΓβά ρτονίάβά £ΐιβ4:: 

.1 4:1ιβ Γβάιχηάβη4: εγβί-βιη αβη &β ρα4: ίη4:ο ορβΓβ4:ίοη ογ ο&η 4:β*β ονβτ 4:Ηβ 

£βί!βά δγβίβπι *ί4:1*ίη ϋιβ 4:ίιηβ-1ίιηί4: άίο4:β4:βά \>γ 4:1ιβ ιηοβ4: οηβΓουβ 
ορβΓβΐίοηβΙ ιηοάβ ίη 4.2 κί4:1ιοα4: 1ιβζβΓάίη9 4:1ιβ θΓβ£4;; 

.2 4:1χβ Γβάαηάβηί εγβίβπι ίδ οοιηρΐ64:6ΐγ ίηάβρβηάβη4: £γοπι £ΐιβ εγβ^βπ» βηά 

άοβδ ηο4: βΙιβΓβ βηγ οοιηιηοη εγδ4:βιη βίβιηβηϊ: 4:1χβ £βί1ιΐΓβ ο£ νΐιίοΐι ντοαίά 
οβαββ ί&ίΙιΐΓβ ο£ 1>ο4:1ι 4:1ιβ δγε4:βιη βηά 4:1ιβ ΓβάαηάβηΙ; εγδ4:βιη. Οοιηιηοη 
βγδ^βνη ο1βιηβη4: ιηβγ 1>β βααβρ4:βΙ>1β ί£ 4:1ιβ ρΓθ!»β1>ί1ί4:γ ο£ Γβίΐατβ 
οοιηρίίβδ κί4:1ι εβοΐίοη 13; βηά 

.3 ί:ίΐθ Γβάαηάβη4: δγδ4:βιη ιηβγ εΙιβΓβ Ιιΐιβ 8βπ\β ρονβτ εοιίΓαβ βδ 4:&β βγεΐβιη. 
Ιη βαοϊι οβεβ βη βΐ4:βΓηβ4:ίνβ ρονβτ εοατοβ είχοαίά &β Γββάίΐγ βνβίΐβ&ΐβ 
νί4:1ι Γβ9»Γ<5 4:ο £ΐΐθ Γβ9 υ ^ Γθιηβη<: οί · 1 · 

Τϊιβ ρτο&η&ίΐϋγ βηά β££βο4.β ο£ ορβΓβ1:οΓ θγγογ £ο 1)Γίη9 ίη £1ιβ ΓβάηηάβηΙ: 
βγβ4:βπι εΐιοαίά βίβο Ιχβ οοηείάβΓβά. 

5 Εςαίριηβη^: £βί!\ΐΓβ ιηοάβ βηά ο££οο 4:5 &η5ΐΥ6Ϊ5 

Ώιβ δγδ4:βιηδ £ο εα^^βοί: β πιογθ άβ4:βί1βά ΓΜΕΑ ίηνβε1:ί93^ίοη βί: ΙΛίδ 

&4:β9β βΐιοαίά ίηοΐαάβ βΐΐ 4:1ιοββ 4:ίιβ<: Ιιβνβ £βί1βά 4:1ιβ κγβίβιη ΓΜΕΑ βηά ιηβγ 
ίηοΐαάβ 4:1ιοεθ 4:1χβ4: Ιχβνβ β νβτγ ίιηροΠιβηί: ίη£1αβηοβ οη 4:1ιβ δβ£β4:γ ο£ 4:ϊιβ ογ&£ 4: 
βηά ΐ4β οοοιιρβηίδ βηά κίχίοΐι Γβ^νιίτβ βη ίηνβε4:ί9^4:ίοη β^. β άββρβτ Ιβνβΐ 4ΐιβη 
41ιβ4 ιιηάβτ£.β1εβη ίη 41ιβ κγείβηι £ιιηο4:ίοηβ1 £βί1ιΐΓβ βηβίγδίδ. Τΐχβεβ δγδ<:θπΐδ βτβ 
ο££.βη 4:1x06θ νΐιίοΐι Ιιβνβ ί)ββη β δρβοί£ίοβ11γ άβδΐ 9 πβά ογ βάβρΐβά £ογ 4:1ιβ 0Γβ£4:/ 
βαοΐι ββ 4:1ιθ θΓβ£4:*δ β1βο4:Γίοβ1 βηά Ιιγάτβαΐίο δγε^βπίδ. 

6 ΡΓΟΰΟάηΓΒδ 

Τΐχβ £ο11οκίη9 δ4:βρβ βΓβ ηβοθδεβΓγ 4:ο ρβτΓοπη ΓΜΕΑ: 

.1 £ο άβ£ίηβ 4:1ιβ εγε^βιη Γ.ο 5β βηβίγδβά; 

.2 4:ο ί11αδ4:Γβ4:β 4:1ιβ ίη^βτΓβ1&4:ίοηδ1ιίρβ ο£ £αηο<:ίοηβ1 βίβιηβηΐΐδ ο£ 4:1ιβ 

δγδ4:βπι Ι>γ ιηββηβ ο£ ί»1οο^ άίβ9 Γ3ίηδ ί 
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.3 £ο 1άβη1:1£γ βΐΐ ρο£βη1:ΐΒΐ ΙβϋιΐΓβ πιοάββ ©ηά £&θ1γ οβυεβε; 

.4 Ι:ο βνβίαβί:© 1:ίΐ6 β££βο1:8 οη ίιΐιβ βγε1:βιη ο£ ββαΗ ίβϋϋΓβ ιηοάβ; 

• 5 £ο 1άβη1:1£γ £©11ηΓβ άβίβοίΐοη ιπβΐΐιοάε; 

.6 £ο 1άβη£ΐ£γ οοΓΓβοϊ:ίνθ ιηββευΓβε £ογ £β11ηΓβ ιηοάβε; 

.7 1:ο βεεβββ £Ηβ ρΓΟ&β&ΙΙϋγ ο£ £βι1ιιγθβ οβιιειης[ ΙιβζβΓάοαε ογ 

ΟβΐβδΙίΓΟρΙίίο β££βο(;β, νΙιβΓΘ βρρίΐοβίίΐβ ? 

• 8 1:ο άοουχηοηΐ: ΐίΐθ βηβίγβίε; 

.9 1:ο άβνβίορ β £ββϊ: ρτοςΓβπιιηθ; 

• 10 1:ο ρΓβρβΓβ ΓΜΕΑ Γβροτί;. 

7 5γΒΕ£Π1 ύζίίϊΐίΙΐΏΆ 

ΤΗβ £1 γβ 1: 8ΐ:βρ ίη βη ΓΜΕΑ 8ΐ:αάγ 1ε β άβ^βΐίβά βΐυάγ ο£ 1:1ιβ εγβΐβιη 1:ο 1>β 
βηβίγββά Ήιιτοι^ϋ ΙΛβ ηεβ ο£ άΓβκ1η9ε Βηά βςΗΐρπ'βηΙ; πιβηχιβίε. Α ηβΓΓβΐΙνβ 
άοεοτίρίΐοη ο£ ΙΛθ 8γβ1:βιη βηά 11:8 £\ιηο!:1οηβ1 Γβς^ΐτβιηβηΐβ β&οαίά ϊ>β άτβντη υρ 
1ηο1αάίη9 1:1*6 Ιοίΐοκίης 1η£οπηβ1:1οη: 

• 1 9 θηθΓ ®1 άββοτίρΐΐοη ο£ βγβ!:βιη ορβτβΐΐοη βηά βΐταοΙιαΓβ; 

• 2 £ιιηο!:1οηβ1 Γβ1β1:1οηε1ι1ρ βιηοη9 £ϊ*β βγείιβιη βίβπιβηίβ; 

• 3 βοοβρ1:©1>1β £ηηοΙ:1οηβ1 ρβτ£οηηβηαθ Ιΐιηΐΐε ο£ ΙΛβ βγείιβιη βηά 11:8 

οοηε1:11:αβη£. β1βίηβη1:β 1η ββαΐι ο£ Ιιΐΐθ ΐγριαβί ορ©Γβ1:1οηβ1 ιηοάββ; βηά 

• 4 εγείβπι οοηβ1:Γβ1η1:6. 

8 Ρβνβίορπιβηΐ: ο£ εγΒΐ:βπι Μοο* ά1βαΓβπΐ5 

8.1 Τΐιβ ηβχΐ: βΐβρ 1β 1:ο άβνβίορ 1>1οο* ά1β9Γβηι(β) 6ΐιον1η9 £ϊιβ £αηο!:1οηβ1 £1οκ 

ε©9 υβηαβ £ΐιβ βγεί-βη^ 1>οϋι £ογ ΙιβοΗηΙοβΙ ιιηά©Γε£:©ηά1π9 ο£ £ιχηο!:1οη8 βηά 

ορβτβΐιΐοη ο£ ίΐλβ βγβ!:βιη, βηά £ογ £λβ εα&ββςμλβηΐ: βηβίγβίβ. Αδ β ιηΐηΐηιαιη ΙΗβ 
ϊ>1οο)ε ά!β 9 Γβπι βίιοηΐά οοη!:β1η: 

.1 ϋΓοβίάονη ο£ 1:ϊιβ εγβ^βιη 1η1:ο ιηβ;}θΓ βυΙ>-βγΒΐ:βιη6 ογ βςηΐριηβηΐ:; 

• 2 ©11 βρρτορΓΐβ1:β Ιβϋβΐίβά Ιηραΐ.6 βηά οα1ιρη1:8 βηά 1άβη1:1£1οβΐ:1οη 

ηιχιη1>ΘΓ6 &γ νΐιΐοΐι ββοΐι βαΙϊ-Βγδΐθπι 1ε οοηείΒΐβηΐΙγ Γβ£βΓβηοβά? βηά 

.3 βΐΐ Γβάαηάβηοΐββ, ©ΙΐβΓηβΐΙνθ 8ΐ9ηβ1 ρβΐΗδ βηά ο1:1ιβΓ βη9ΐηββΓΐη9 
£ββ!:ηΓβ8 νΜοΙι ρΓονΙάβ "£β11-δβ£β" πιβΒεαΓβΒ. 

Αη βχβπιρίβ ο£ β 8γε1:βιη &1οολ ά1β9Γ»ϊη 1ε 9* νβη β<: βρρβπάΐχ 1. 

8.2 II: ιηβγ 1>β ηβοββΒβΓγ £ο Ιιβνβ β ά1££βτβηΙ: Ββΐ: ο£ Ρΐοολ ά1©9Γβιη8 ρτβρβΓβά 
£ογ θβοΙι ορβΓβϋοηβΙ ιηοάβ. 
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9 Ιάβη Ε ΐίΙοβϋοη ο£_£&ΐΐΜΓβ πιοάβε, οβϋεβε &ηά βίΓβοΕ ε 

9.1 ΓβΙΙιιγθ ιηοάβ ίβ £Ηβ ιη&ηηβΓ Ηγ κΗίοΗ & ί&ϋυτβ 1ε ο&εβΓνβά. Ι£ ^βηβΓ&ΙΙγ 
άβεοΓίϋβε £Ηβ νβγ ΙΛβ £βϋαΓβ οοοατε βηά ιΐε ιιηρΒΟ*; οη £Ηβ βςαιριηβηί: ογ 
εγ&ίβιη. Αε βη βχβηρίβ, β 1ιε£ ο£ £βί1ιΐΓβ ιηοάβ β ίε ςίνβη 1η ίβ&ΐβ 1. ΤΗ© 
ΙηΙΙιΐΓβ Γηοάβε Ιΐε^βά 1η £β1>1β 1 οβη άβεοτΙΗβ £Ηβ Γβΐΐυτβ ο£ βηγ εγε£βιη βίβιηβη!: 
1η βα££1ο1βη£1γ ερβοΐίΐο ίβπηε. ΗΗβη υεβά 1η οοη^ηηο^ΐοη νΐ£Π ρβΓίοππβηοβ 
ερβοΐΐΐοηίίοηβ 9 ονθΓη ^ η 9 ΐΐ}© Ιηραίιε βηά οαΐρυΐε οη £Ηβ εγείβπι ΠΙοοΙ ά 1 β 9 ΓΒΐη / 
βΐΐ ροίβηΐίβΐ £βϋαΓβ ιηοάβε οβη 1>β ΙΗαε 1άβη£.ΐ£1βά βηά άβεοΓί&βά* ΤΗαε, £ογ 
βχβιηρίβ, & ροντβ γ εαρρίγ ιηβγ Ηβνβ & £β11αΓβ ιηοάβ άββΟΓίϋβά βε "Ιοεε ο£ 
ουΐραί:" (29), βηά β £β!1\ΐΓβ οβιιεβ Η ορβη (βίβοΐτίοβΐ) Μ (31). 

9.2 λ ΓβΙΙιιγθ ιηοάβ 1η η εγβίβπι βίβιηβηΐ: οοιιΐά βίεο Ηβ ΙΗβ ΙβϋιΐΓβ οβιιεβ ο£ β 
εγείβπι £η11αΓβ· Γογ βχβιηρίβ, £Ηβ Ηγάτβιιΐΐο 11ηβ ο£ β 6ΐ6βΓΐη9 9 β&Γ βγε^βιη 
ιηΐ 9 Η£. Ηβνβ η £β11αΓβ ιηοάβ ο£ "βχΐβΓηβΙ 1ββν&9 6 Μ (10) · ΤΗΙε Ιβίΐατβ ιηοάβ ο£ £Ηβ 
ΗγάΓβαΙΙο 11ηβ οοαίά Ηβοοιηβ η ΙβΙΙιΐΓβ οβιιεβ ο£ £Ηβ εΙββΓίης 9 β0ιΓ βγβΐβιη'ε 
£&11 ιχγ 6 ιηοάβ "Ιοεε ο£ οτι£ρυΙ:"(29). 

9.3 ΕβοΗ εγεΐβιη εΗοαΙά 1>β οοηεΙάβΓβά 1η β £ορ-άονη βρρΓοβοΗ, ε£βΓ£ΐη9 £τοιη 
£Ηβ εγβΐβπΓβ £αηο£ΐοηβ! ου£ρα£, βηά ΓβΙΙιιγθ εΗοαΙά 1>β αεενυηβά Ηγ οηβ ροεείΗΙβ 
οβιιεβ β£ β ΐΐιηβ. 81ηοβ β ΓβΙΙιιγθ πιοάβ ιηβγ Ηβνβ ιηοΓβ ΙΗβη οηβ οβιιεβ, βΐΐ 
ροΓβηΠβΙ ΙηάβρβηάβηΓ οβυεββ £ογ ββοΗ ΓβΙΙιιγθ ιηοάβ εΗοαΙά Ηβ ΙάβηίΙΓΙβά. 

9.4 Ι£ πιβ^ογ βγεΐβιηβ οβη Γβΐΐ ντίΓΗοαΓ βηγ βάνβτεβ β££βο£ ΓΗβτβ 1ε ηο ηββά Ιο 
οοηείάβτ ΙΠβιη ΓιιγΓΗθγ ιιηίβεε £Ηβ ΓβΙΙιιγθ οβη 9° ηηάβΐβοΐιβά Ηγ ηη ορβΓβΓοτ. Το 
άβοΐάβ Γ.Η&ί: ΓΗβτβ 1ε ηο βάνβΓδβ βΓΓβοΙ; άοβε ηοΐ: ιηββη 3 ΐιε£ £Ηβ 1άβη£.ΐ£1ο&£ΐοη 
ο£ βγε^βιη Γβάυηάβηογ. ΤΗβ Γβάαηάβηογ εΗοαΙά Ηβ εΗονη £ο 5β 1πνηβάχβ(:β1γ 
β££βο11νβ ογ ΗτοαςΗΐ: οη 11ηβ κΐ£Η ηβ9ΐΐ9^^^ β £ΐπ»β 1&9· Ιη ηάά11:1οη, 1£ 1:Ηβ 
ββς^βηοβ 1β: 

Μ £&11ιΐΓβ-α1&ηη-ορβΓ&^θΓ ηοΐΐοη - κΙβΓΐ; ο£ Ηβοίε ιιρ - Ηβοίε αρ ιη εβΓνΙοβ**, 
ί:Ηβ β££οο«ΐΒ ο£ άβΐηγ εΗοαΙά Ηβ οοηείάβτβά. 

10 Γηΐΐνιι β β ίίβοΐΒ 

10.1 ΤΗβ οοηεβ^νιβηοβ ο£ β ΓβΙΙαΓβ ιηοάβ οη £Ηβ ορβΓβΙιΙοη, £αηο£ΐοη, ογ εΐι&ίιιε 
ο£ &η βςιιΐριηβηΐ ογ β εγείβπι 1ε οβίίβά β Μ £β11ιΐΓβ β££βο£ Μ . ΓβΙΙιιγθ β££βο1ε οη 
β ερβο1£1α εαΗ-εγείβιη ογ βφΛίρπίθηΙ: ηηάβτ οοηε1άβΓΒ(:1οη &Γβ οβίίβά 'ΊοοβΙ 
£β!1αΓβ β££βο£ε Μ . ΤΗβ βν&ΐα&^ΐοη ο£ ΙοοβΙ £&11νΐΓβ β££βο!:ε νΐΐΐ Ηβΐρ £ο 
άβΐιβηηίηβ ί:Ηβ β££βο£.1νβηββε ο£ βηγ Γβάιιηάβηΐ β^υιρηιβηΐ: ογ οοΓΓβοΙ:1νβ βοΐΐοη β 1 
£Η&Ι: εγείβιη Ιβνβΐ. Ιη οβτΐιβίη Ιηείβηοβε, £Ηβτβ ιηβγ ηοΐ 1>β β ΙοοβΙ β££βο£ 
Ηβγοηά 1:Ηβ £&ϋνΐΓβ ιηοάβ ΐ£εβ1£· 

10.2 ΤΗβ Ιιηρβο^: ο£ βη β9^1ρπιβη£. ογ εη1>~8γε1:βιη £&11 ιιγθ οη £Ηβ εγεΗβιη ου!:ρα£ 
(εγε^βιη £αηο!ΐοη) 1ε οβίίβά βη Μ βηά β££β^ι: , *. Εηά β££βοΐ:β εΗοαΙά Ηβ βνβίαβίιβά 
βηά £Ηβ1τ εβνβΓίΙγ ο1&εε1£1βά 1η ΒοοοΓάβηαβ νϋΗ ί:Ηβ £ο11ον1η9 0 Β^β 90 Γΐβει 

.1 οβ£&ε£.ΓορΗ1ο; 

.2 Ηβζ&Γάουε; 

.3 ιηβ^ογ; βηά 

• 4 πιίηοΓ. 
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ΊΊιβ ύβ£1η11:1οηβ ο£ £1ιβββ £οιιγ οβ£β 9 θΓχβε ο£ ί&ιίατβ θ££θο£ε βγθ 9^ νβη ιλ 

2.3 ο£ αηηθχ 3 ο£ ϊ^ΐιΐβ Οοάβ. 

10.3 Ι£ £1ιβ βηά β££βο£ ο£ β £β11ιλγ 6 1ε οίβεείίίθά βε Ηηζ&Γάοαε ογ 
ο&1&8ΐΓορΗ1ΰι ββαΐί-αρ βςιιίρπιβηί: 1ε αβκαΐΐγ Γβ^ιιίτβά £ο ρΓβνβηί: ογ ηΐηΐηηίεβ 
βύοΗ θίίοοί. Γογ ΙιβιβΓάουβ ίβΐΐατβ 6££βο£ε οοΓΓθοΙΙνβ ορθτβΐΐοηβΐ ρτοαβάαΓββ 
τηηγ ϊ>β Βοοβρίβά. 

11 Γ&ΙΙμγε άβΕβαΕίοη 

11.1 ΤΗθ ΓΜΕΑ ε£αάγ 1η 9 βη βτα 1 οηΐγ ©ηβίγεβε £&11ιιγθ β££βο (:8 ϋαεβά οη » 
δίη9ΐβ ίβΐίητβ ίη 1:Ιιο 6 γ&£βπι βηά £1>βΓβ£θΓβ β £&11ιΐΓβ άβ£βο£ΐοη ιηβαηδ/ εαοΗ βε 
νίβιι&ΐ ογ &\ιά! 1 > 1 β ν*Γηίη 9 άβνίοββ, αα^οιηβι^ίο εβηε 1 η 9 άβνίοββ, 8 βηδ 1 η 9 
Ιηε^Γυχηβηί&ίίοη ογ οΐΙιβΓ ηηΐςαβ ίηάίοβίιίοηβ βΐιοαίά 5 β 1 < 3 βη£ΐ£ΐβά. 

11.2 ΚΗβτβ £Ηο εγβίβιη β 1 βΓηβη£ Γβΐΐυτβ 1 ε ηοη-άβίβοί&Μβ (Ι.β. β Ιιχάάβη £βα!£ 

ογ αηγ ΓβΙΙιιγθ νΐιΐοΐι άοβε ηο£ 9 * νβ 3η Υ νίευ&ΐ ογ βαάΐϋΐβ Ιηάΐαβΐΐοη £ο £ 1 ιβ 
ορβΓΒΐοτ) βηά £1ιβ εγείβιη οβη οοη£ΐηιιβ νΐ£1ι ΐ£ε ερβοχ£1ο ορθΓβΐιοη, £&β 
&η& 1 γε 1 ε είιοηΐά 1 >β βχίβηάβά £ο άβΐβπηίηβ β££βο£ε ο£ β εβοοηά £βϋαΓβ, 

ντίιΐοΐι 1η οοιηϋ1ηα£ΐοη νί£1ι £1ιβ £χγβΙ: αηάθ£θθ£βΐ3ΐθ ίβϋιΐΓθ πιβγ ΓβεαΙΙ: 1η β ιηοτβ 
εβνβΓθ £&11 ιιγθ θ££θο£, 6 . 9 · * Ιι&ζβτάοαε ογ οβΐΒεΐΓορβΙο β££θθ£. 

12 £ΡΓΓβς£,1νΕ Π)β&611ΓΕ6 

12.1 Τΐιβ Γβεροηεβ ο£ »ηγ 5»αΚ-υρ βςυΐριηβηΐ:, ογ βηγ οοΓΓβοΐΙνβ βοΐχοη 
1η1ΐ.1&ίβά η 9* νβη βγβ£βηι Ιβνβΐ £ο ρτβνβη£ ογ Γβάηοβ £ϊιβ β££βο£ ο£ £ίιβ 
£β11ατ· Γηοάθ ο£ η εγβΐβιη β1βπ»βη£ ογ βςαΐρπιβηΐ;, εϊιοηΐά βίβο &β 1άβη£ΐ£1βά εηά 
βναΐαηίβά. 

12.2 ΡΓονΙεΙοηβ νΐιίαίι βγθ £ββ£αΓβε ο£ Ήιβ άββίςη βί: ηηγ εγε£βιη Ιβνβΐ £ο 
ηα11ΐ£γ £Ηβ θ££βο(:ε οί & ιηβΙΓαηαΐιοη ογ £&11ιιγ6 , εαοΐι &ε οοηί:Γθ11χη9 ογ 
ά6αο£ΐν&£ΐη9 εγεΐβπ» θΐβίηβηΐβ £ο Ηβ1£ 9 βηβΓβ * : * οη ΟΓ ρΓορβ9 β ^* οη £»11αΓβ 
β££οο£β/ ογ &ο£χνβ£ΐη9 &βα)ε-αρ ογ βί&ηάϋγ Ιίβιηε ογ Βγβίβιηβ, βΐιοαίά 5 θ 
άββοτίϋβά. ίΙοΓΓβοΐΙνβ άβεί 9 η ρτονίβίοηε χηαΐαάβ: 

.1 Γβάαηάαηοΐοε £1ιβ£ βΐΐον οοη^ΐηηβά βηά 6 »£β ορβΓη£ίοη; 

• 2 ββ£θ£γ άβνίοββ/ ιτϊοηΐ£οΓΐη9 ογ ηΐηηη ρΓονχείοηε, νΐιΐοΐι ρβηηίί: 
Γββ^Γίοϊίθά ορβτβΙ: 1 οη ογ 11 πιΐ£ άβπιβ9 β ' βη< 1 

.3 β1£βΓηη£ΐνβ ιηοάβε ο£ ορβΓβ^Ιοη. 

12.3 Ρτονίεΐοπε νΐιχοΐι Γ©9 ΙΑ ^ Γβ ορβΓ&ί:θΓ βο!:ιοη £ο οίΓοιυηνθηΙ: ογ ίηί*:ΐ 9 &£β £ίιβ 
β££βο£β ο£ £1ιβ ροε^ιιΐβ^βά £β!1ιΐΓβ εΐιοαίά 1>β άβεοτί&θά. Τίιβ ροδεϋιϋχΐιγ βηά 
β££Θθ£ ο£ ορβτβΙ:οΓ θγγογ εΐιοαίά 1>β οοηείάβτβά, ι£ ^Ιιβ οοΓΓβοϋν© &οί:χοη ογ £ϊιβ 
1ηΐ£ΐβ£ΐοη ο£ £Ηβ Γθάαηάβηαγ Γθς^ΐτβε ορθΓβ^οτ χηρα£, κΐιβη βνη1ϋΒ£ίη9 

ιηβ&ηε £ο ο!1ιη1ηα£θ £Ηβ 1οο&1 £βχ1αΓβ β££βα£ε. 

12.4 Ι£ εΗοαΙά 1>β ηο£βά £ίι&Ε: οοΓΓβο£ΐνβ Γβεροηεβε Βθοβρ1:Βΐ>1β 1η οηβ 
ορβΓβίΙοηβΙ Γποάθ ηιβγ ηο£ 5β βοοβρΐΒ&Ιβ &£ βηο^ΗβΓ/ β.9·^ & ΓΘάαηάβηΐ: εγβ^βιη 
οΙοπιβηΕ: νΐ£Η οοηεΙάβΓΒ^Ιβ £ΐπιβ 1 ης ^> β 1>Γοα9Ϊι*: ίη*;© Ιίηβ, ^τίιχίβ ιηθβ£χη9 
ορβΓ&£ΐοη&1 πιοάθ "ηοηπΒΐ 8β&9θ1η9 οοη<3χί:1οηε β£ £α11 ερθβά" ιηβγ Γβδαΐΐ: 1η β 
ο&£ββ£Γορ1ι1ο β££βο£. χη &ηο£1ιβΓ ορβΓΛ^ΙοηηΙ ποοάβ, β.ς·^ "ιηβχΐιηαιη ρβτηιΐ££βά 
ορβΓβ£ΐπ9 βρββά 1η οοη 9 θδ£βά ντη^βΓ" · 
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13 ϋΒβ οί ρΓθΕβί>11ΐ£ν €0 ΠΕ6Ρ£ 

13.1 Ι£ ςοΓΓθθ£ΐνβ ηββΒαΓβε ογ Γβάαηάβηογ β8 άβδοτΙΡβά 1η ρτθοβάΐη^ 
ρ&Γ&9 ϊ>& Ρ^ 8 ΛΓβ ηο£ ρΓονιάθά ίο γ βηγ ίβίΙιΐΓβ, βε βη β1£βΓηβ£ΐνβ £&β ρτο!)Β&11ΐ£γ 
ο ί οοααΓΓβηοθ οί βιιοΗ ίβΐΐιιτβ εΗοαΙά ΐϊΐββ£ ΙΙιβ ίο11ον1η9 ΟΓϋβΓίβ ο£ βοοβρ£βηο6: 

.1 & ίβΐίητβ πιοάβ ν&ΙοΗ Γβειι1£β 1η β οβ£ββ£Γορίι1ο βίίβοΐ: είιοαίά 1>β 

&88θ88βά £ο &β βχίτβπιβίγ 1ηιρΓθ1>β1>1β; 

.2 η ίβΐΐατβ πιοάβ βε&ββδβά βε βχ£Γβιτΐ6ΐγ γθπιο£ 6 ε&οαίά ηο£ Γβεαΐ£ 1η 
ντοΓΒβ £&βη ϊιβζβΓάοαδ βίίβο£ε; βηά 

♦ 3 η ίβΐΐατβ πιοάβ βββββεβά βε βΐ£ΐιβΓ ίτβ^^βηί: ογ Γββεοηβ&ΐγ ρτο&βΜβ 
εΐιοαίά ηο£ γθβιι1£ 1η νοτεβ £&βη πιΐηοτ β££βο£ε. 

13.2 ΝυπιβΓίαβΙ νβΐιχβε £ογ νβΓίοηε Ιβνβίε ο£ ρτο&β1>11ΐ£ΐβ8 βΓβ Ιβιά άονη 1η 
βοο£ΐοη 3 οί βηηβχ 3 οί £&1ε Οοάβ. Ιη βΓββε ν&βΓβ £1ιβΓβ 1β ηο άβ£β ίτοπι ογβ££ 
£ο άβ£βπη1ηβ £&β Ιβνβΐ οί ρΓθ£βΙ>11ΐ£ΐβΒ ο£ ίβϋηΓβ ο£!ιβΓ βουΓοβε οβη &β αεβά 
βαοΐι βει 

.1 νΟΓίίδΙίΟρ £βδ£, ΟΓ 

.2 &1ε£θΓγ οί Γβ11βΜ1ΐ£γ ιιεβά ιη ο£&6γ βΓββε υηάβτ εΙπιΙΙ&Γ ορβΓβ£ΐη9 
οοηάΐ£ΐοη&, ογ 

,3 ιηβ£ΐΐ6Πΐ6£ΐοβ1 πιοάβΐ 1ί βρρίΐοβ&ΐβ. 

14 Ροαηιηβη£β£ΐοη 

14.1 Ι£ 1β Ηβίρίαΐ £ο ρβΓίοπτι ΓΜΕΑ οη νοΓΐδ&ββ£(δ) βε β&ονη 1η βρρβηάΐχ 2. 

14.2 Τ&β νθΓΐεΙιββ£β(β) β&οαίά Ρβ θΓ9»η1ζβά £ο £1γβ£ άΐδρίβγ £*ιβ 1ιΐ9^ββ£ 
βγβίβιη Ιβνβΐ &ηά £}ιβη ρτοοββά άονη £1ιγοιι 9Ϊ* άβθΓβηδ1η9 δγείβπι Ιβνβίβ. 

15 ΤβΒΕ ΡΓΡ91ΜΜΛ6 

15.1 Αη ΓΜΕΑ £βε£ ρτος^ηπιιηβ ε&οαίά 5β άΓβνη ηρ £ο ρτονβ £&β οοηοΐυείοηδ ο£ 
ΓΜΕΑ. I£ 1β Γβοοπππβηάβά £*ιβ£ £ίιβ £βε£ ρΓΟ^β^πιβ βΐιοαίά Ιηοΐαάβ βΐΐ 6γβ£βπΐ6 ογ 
6γβ£βπι θ1©Γπβη£ε νΐιοεβ ίβΐΐατβ νοαίά Ιββά £ο: 

.1 πιβ^οΓ ογ πιοΓβ ΒβνβΓβ βίίβοίε; 

.2 Γβδ£Γΐο£βά ορβΓβ£ΐοηε; βηά 

.3 βηγ ο£ΐιβΓ οθΓΓβα£ΐνβ βο£ΐοη. 

Γογ β€[η1ρπ»βη£ νίιβτβ ίβΐΐιιτβ οβηηο£ 1)6 ββδίΐγ ε1πιιι1β£βά οη £ΐιβ ογβ££, £1ιβ 
Γ66 ιι1£β ο£ ο£ ΐχβ γ £βδ£ε οβη 1)6 αεβά £ο άθ£βιτπι1ηθ £ΐιβ β££βο£$ βηά ιηίΐαβηοββ οη 
£1ιβ 8γε£βπΐ6 βηά ογβ££. 

15.2 Τΐιβ £γ 1&1& βΐιοαίά βΙβο ιηοΐαάβ 1ηνβε£ΐ9&£ΐοηΒ 1η£ο: 

.1 £1ιβ 1*γοα£ οί οοπ£γο1 8£&£ΐοηε ντΐ£1ι ρβΓ£ΐοα1&Γ Γβ 9 »Γά £ο £Ηθ 

Γβ1β£ΐνβ ροδΐ£ϊοη1η9 οί ενΐ£ο1ιβ8 βηά ο£1ιθγ οοη£το1 άβνιοβΒ £ο βηβαΓβ 
β Ιον ρο£βη£ΐβ1 £ογ χηβάνβΓ£βη£ βηά 1ηοοΓΓβο£ οτβν βο£ΐοη, 
ρβτ£ΐοα1βΓΐγ άατ1η9 βπιβ^βηοίβε, βηά £ΐιβ ρτονίβίοη ο£ 1η£βΓΐοο)ε6 £ο 
ρΓβνβη£ 1ηβάνβΓ£βη£ ορβΓβ£ΐοη ίοτ 1πιροΓ£βη£ βγβ£βπι ορ6Γβ£ΐοη/ 
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.2 ΐϊιβ βχίείβηοβ βηά < 3 ΐιβ 1 ϋγ ο£ 11ιβ ατβ^'ε ορβτβΐίοηβΐ άοο\ιιηβη£β1;ίοη 
κί£1ι ρβΠιίουΙβΓ Γβφβτά Ιο Ιΐιβ ρΓβ-νογβ9« <:ίιβο)ι:1ίβ£β. Ι£ ίε 
βεεβηΐίβΐ 1:ίιβ£ Ήιβββ οΐιβολβ βοοοιιηΐ; £ογ βηγ αητβνββίβά £βί1αΓβ πιοάβε 
ίάβη£ί£ίβά ίη £1ιβ £βί1ατβ βηβίγβίε; βηά 

«3 ίΐιβ β££οο£6 ο£ £1ιβ ιηβίη £βί1ιΐΓβ ιηοάββ ββ ρΓβεοτίϋβά ίη £ίιβ 
ΉιβοΓβίΐοβΙ βηβίγβίε. 

15.3 Τ&β ΓΜΕΑ ίβείε οη βοβτά εϋοαίά 1>β οοηάαοΐβά ίη οοη^αηοίίοη νί£& 
ρτονίείοηβ ερβαί£ίβά ίη 5.3, 16.4 βηά 17.4 ο£ ^Ιαίε Οοάβ, 5β£θΓβ £1ΐ6 ογλ£1 
βηίβτε ίη£ο εβΓνίοβ. 

16 ρΜΕΑ Κβροτί. 

ΤΗβ ΓΜΕΑ Γβροτί. εΐιουΐά 1>« & εβ1£-οοη£βίηβά άοουτηβηί ντί^Η & £α11 
άθΚΟΓίρ^ίοη ο£ Ι:Ηβ ογβ££, ί£ε βγβίβιηε βηά ΐΗβίτ £αηο£ίοηβ βηά £ΐιβ ρτοροεβά 
ορβτβΐίοη βηά βηνί τοηπΐ6η£β1 οοηάίΐίοηε £ογ £1ιβ £βί1ιΐΓβ ιηοάββ, ο&αεβε βηά 
β££βο£β £ο 1>β αηάβτβΐοοά νίΐΐιοαΐ: βη γ ηββά £ο γ«£θγ ΐο ο£Ηβτ ρίβηβ βηά 
άοοιιπιβηί.8 ηο£ ίη £Ηβ ΓβροΓ*;. ΤΙιβ βηβίγβίε βββιιιηρΐίοηβ βηά Βγβίβιη &1οοί 
άίβ^Γβπηβ βΐιοιιΐά &β ίηοΐαάβά, νϊιβτβ βρρτορτί β£β. Τΐιβ Γβροτί. β&οηΐά οοηΐβίη β 
βιχπνηβΓγ ο£ οοηοΐυβίοηβ βηά Γβσοιηιηβηάβ£.ίοη8 £ογ ββοί* ο£ £&β βγβ^βιηβ βηβίγββά ίη 
£1\β βγβίβιη £βί1ατβ βηβίγβίε βηά ίίιβ βςαίριηβη*: ίβίΐατβ βηβίγείβ. Ι£ εΐιουΐά 
βίβο 1ίβ£. βΐΐ ρτο!>β1>1β £βί1ηΓββ βηά ίΗβίτ ρτο&β&ίΐίΐγ ο£ £βί1ιΐΓβ, νΐιβτβ 
βρρίίσβϋΐβ, £Ηβ οοτΓβοΐίνβ βοΐιίοηβ ογ ορβτβίίοηβΐ Γββΐτίο^ίοηβ £ογ ββοΗ βγβΐβιη 
ίη ββοΐι ο£ ί,Ηβ ορβτβΐιίοηβΐ ιηοάββ υηάβτ βηβίγβίβ. Τίιβ ΓβροΓΐ ε&οαίά οοηΐβίη 
ί,ΐιβ Ιιββί, ρΓθ 9 Γβιηιηθ, Γβ£βΓβηοβ βηγ ο£1ιθγ £.ββ£. ΓβροΓ*;8 βηά £&β ΕΜΕΑ ΐτίβίβ. 
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0&£β_ 

Αη&ίγεί: 



νίίιβ Γβ: 

ΕΡ - βίβοίιτίο ρονβΓ 
ΗΡ - ΙιγάΓ&αΙΙο ροκβτ 
Ε8 - βΙβοίΓίο βΐ^η»! 

ΜΞ - πίθοίι&ηίο&ΐ βίφηαΐ 











ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8167 


ΤΑΒΕΕ 1 


ΕΧΑΜΡΙιΕ ΟΓ Α 5ΕΤ ΟΓ ΓΑΙΙ,υΚΕ ΜΟϋΕδ 


1 

ΒίΤαΟίαΤ&Ι ίβϋΐΧΓβ 
( ΤαρίαΤβ) 

18 

Γαΐεβ βοίαβίίοη 

2 

ΡΗγεΐα&Ι Μηάίηςτ ογ ;}βιηιηίη9 

19 

Γβΐΐε ίο είορ 

3 

νί&τβίίοη 

20 

Γ&χίε ίο βίβτί 

4 

Γβίΐβ ίο Γβιη&ίη (ίη 
ροβίίΐοη) 

21 

Γβίΐε ίο ενίίοΐι 

5 

Γβίΐε ίο ορβη 

22 

Ρτβπιβίατβ ορβΓβίίοη 

6 

Γηίΐε ίο οΐοεβ 

23 

ϋβίβγβά ορβΓΒίιοη 

7 

Γ&ϋβ ορβη 

24 

Εττοηβοαε ίηραί 
(ίηοτββεβά) 

8 

Γβΐΐε οΐοεβά 

25 

Εττοηβοαε ίηραί 
(άβοτββεβά) 

9 

Ιηίβτηβΐ Ι6βλβ9 β 

26 

Εττοηβοαε οαίραί 
(ίηοτββεβά) 

10 

Εχίβτηβΐ Ιββ^βς 6 

27 

Εττοηβοαε οαίραί 
(άβοτββεβά) 

11 

Γβΐΐβ οαΐ ο£ ΙοΙβΓβηοβ (ΗΪ9&) 

28 

Εοεε ο£ ίηραί 

12 

Γβίΐδ οαί ο£ ίοΐβταηοβ (Ιον) 

29 

1ιθεε ο£ οαίραί 

13 

Ιηβάνβτίβηί ορβτβίχοη 

30 

δ&οτίβά (βίβαίτίοβΐ) 

14 

Ιηίβηηΐίίβηί ορβτβίχοη 

31 

Ορβη (βίβοίτίο&ΐ) 

15 

Εττβίΐο ορβτβίίοη 

32 

Γ^β&λ&9β (βίβοίτίοβΐ) 

16 

Εττοηβοαε Ιηάΐοβίΐοη 

33 

Οίϊιβτ αηί^αβ ίβχίατβ 
αοηάίίίοηε βε 
βρρ!χα&1)1β ίο ίΐιβ 
εγείβιη 

α&βτβοίβτίείίοε, 
τβςαχτβπιβηίε βηά 
ορβΤΒίχοηαΙ 
οοηείταχηίε 

17 

Κβδίτίοίβά £1οντ 

1 -;---■- 


ΚβΐβΓ £ο ϋ)β £ο11οκ!η9 ΙΕΟ Ρυΐιΐΐαβΐΐοη'812 ΙΕΟ 1985 























































οί ίγϋβ* _ ΚβίβΓβηοβ* 
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ΑΝΝΕΧ 5 

ΙΟΕ ΑΟΟΚΕΤΙΟΝ ΑΡΡΕΙΟΑΒΕΕ ΤΟ ΑΕΕ ΤΥΡΕ5 ΟΡ ΟΚΑΓΤ 

1 Ιοίης βΐΐονβηοβε 

1·1 Γογ οτβί*: ορβτβ^ΐη^ 1η βΓββε ν&βτβ ϊοβ ΒΟΟΓβΐιοη 1ε Ιίλβίγ ΐο οοοατ ίΗβ 

Γο11οντίπ9 ιοίη9 βΐΐοντβηοβ είιοαίά Ββ ιηβάβ ίπ £ίιβ δΐΒ&ΙΙϋιγ οβίουΐβΐίοηε: 

.1 30 1(9/π)2 οη βχροεβά νββ^ΒβΓ άβολε βηά 9 0ιη 9 νβ Υ δ ' 

.2 7*5 λ9/ιπ^ ίοτ ρΓο^βοΐβά 1β(:βΓβ1 βγθβ οί βηοΗ είάβ οί £ΐιβ οΓβίί: 

Β&ονβ ίΥ\β ΗβΐβΓρΙβηβ; 

.3 £Ββ ρτο^βοίιβά Ιβ^θγβΙ βγθβ οί άίεοοη^ίηαοαε ειιτίβοβε οί γβΙΙ, εαηάτγ 
Βοομβ, ερβτδ (βχαβρί: τηβείιε) βηά Γΐ99^ η 9 &η< * ρτο;)βοίΘά ΙβίβΓβΙ 

βγθβ οί οίϊιβτ επιβίΐ ο&^βοίε εΐιοαίά 5β οοιηροίβά ϊ>γ ίηοΓββείη9 ίΗβ 
ίοίβΐ ρΓο;}βοίβά βγθβ οί οοηΐιΐηαοιιβ εατίβοβε Βγ 5% βηά £Ηβ δίβίΐο 
ιηοιηβηίΒ οί ίΒίδ βγθβ βγ 10%; 

.4 Γβάαοϋοη οί βίβ&ΙΙιίγ άαβ ίο ΒδγπΗτιβίΓίο ϊοβ ΒοοαιηιιΐΒί ιοηε 1η 
ΟΓΟΒδ-βίΓυοίιΐΓβ. 

1.2 Γογ οτβίί ορβΓβί1η9 1η βΓββδ νΐιβτβ χοβ βοοΓβίίοη ιηβγ 5β βχρβοίβά: 

.1 ΗΙίΗιη ίΒβ βγθββ άβίχηβά ΐη 2.1, 2.3, 2.4 βηά 2.5 ληονη ίο Ιιβνβ 
1ο1η9 οοηάΐίΐοηδ δΐ 9 η 1 ίΙοβηίΐγ άιίίβτβηί ίτοπι ί&οββ 1η 1.1, ϊοβ 
βοοτβίΐοη ΓβςαΐΓβπιβηίδ οί οηβ ϊιβίί ίο ίνίοβ ίΐιβ ΓβςαΐΓβά βΐΐοντβηοβ 
ιηβγ 5β βρρίΐβά. 

.2 ΗχίΜη ίΐιβ βΓββ άβίΐηβά ίη 2.2, νάιβτβ ϊοβ Βοοτβίΐοη 1η βχοβδε οί / 
ίκχοβ ίίιβ βΐΐονβηοβ ιβςιηΐΓβά 1>γ 1.1 πιβγ 5β βχρβοίβά, ιηοτβ Ββνβτβ 
ΓβςηΐΓβιηβηίδ ί*ιβη ίίιοεβ 9* νβη πιβγ &β βρρίΐβά. 

1.3 Ιηίοπηβίΐοη είιοαίά ί»β ρτονίάβά 1η Γββρβοί οί ί&β βδδΐιιηρί Ιοηε πηβάβ 1η 

οβ1οα1βί1η9 ίίιβ οοηάΐίΐοη οί ίϊιβ οτβίί 1η β&αίι οί ίΗβ οί Γαυιηεί&ηαβΒ δβί 

οαί ίη ίΐιΐβ βηηβχ ίοτ ίίιβ ίο11ονχη9: 

.1 άαΓβίΙοη οί ίΒβ νογ»9 β 1η ίβΓΓΠΒ οί ίΒβ ρβτίοά ερβηί 1η Γββο1ι1η9 
άβδίΐηβ^ΐοη βηά ΓβΙ:αΓη1η9 1:ο ροτί:; βηά 

.2 οοηεωηρίιΐοη Γβ^βε άαΓΐη9 <:Ηβ νογβ9β £ογ ίυβί, κβΐβτ, δ^ΟΓβε βηά 
ο£.1ιβ γ οοηεαιη&1)1βδ . 

2 Ατββε ο£ 1οίη9 οοηάϋ.1οη6 

Ιη ί:1ιβ Βρρ11θΒί:1οη οί 1, £1ιβ ίο11ονϊη9 1οχη9 βτββε εΐιοιιΐά βρρίγ: 

.1 ΤΗ© &Γββ ηοτίιΐι οί 1β<:ιΙ:αάβ 65 ο 30*Ν, 1>βΙ:νββη 1οη9ΐ^νιάβ 28 Ρ Μ βηά ΙιΙιβ 

Νβδ£ οοβεί; οί Ιοβί&ηά; ηοτ^ΐι οί £ϊιβ ηοτ^ΐι οοβεί: οί Ιοβίβηά; ηοτϋι οί 
ί:1ΐθ Γΐινιπϊΐ» Ιχηβ ηιηηιη9 ίτοιη 1βΙ:ΐ!:αά6 66®Ν, 1οη9ΐ1-ηάβ 15°Μ ϊ:ο 
Ιβί,χ^αάβ 73°30'Ν, 1οη9Χΐηάβ 15°Ε, ηοτίιΗ οί 1βί:ϋ:αάβ 73 β 30’Ν Ββ^ντββη 
1οη9ΐ^ηάβ 15°Ε βηά 35 β Ε, Βηά β&εΐ: οί 1οη9χίηάβ 35°Ε, βε νβΐΐ Β8 
ηοΓίιΙι οί 1β^ί(:αάβ 56°Ν ίη ί:ϊιβ Ββΐίιχο 5β&. 

.2 ΤΒβ βΓββ ηοτ£Η οί ΐ3ΐ:11.αάβ 43 β Ν 1>ουηάβά ίη ί:Ββ ντβεί: Βγ ί:1ιβ Νογ£ϊι 
Α ιηβΓίοβη οοβεί: βηά Ιιΐιβ ββεί: 5γ ίιΐιβ τΐηιιηΐ) Ιΐηβ Γαηη1η9 ίτοπι 
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ΐ 3 ί:ΐί.υ<ϊβ 43°Ν, Ιοηςϊ^ββ 48 β Μί £ο Ιβΐίΐικϊβ 63 β Ν, 1οη9Ϊ£ι»άβ 2β°Μ βηά 
ϊ,Ηθησβ 3ΐοη9 1οη9Ϊ£η<3® 28°Μ. 

.3 Α11 εβ3 βΓβ&Β ηοΓΐ:1ι ο£ £1ιβ ΝογϊΙι ΑιηβΓίαβη οοηΐΐηβη»:, νβεΙ: ο£ ΐΗβ 

βΓθβΒ άβίΐηβά ΐη εα&ρβΓβ9Γ®ρΙ»β - 1 ® η<3 · 2 οί ρ8γβ9Γ»Ρ*ϊ· 

.4 ΤΗβ Ββτίη9 βη<3 ΟΚΙιοΐε* δββε βηά ίΛβ Τβγϊιβγυ δί:Γβΐ<: ά\ΐΓΪη9 ^·»® 1 ε * η 9 
8βΒ8θη. 

.5 5οα£1ι ο£ 1β£ΐί:α<3θ 60°δ. 

Α οΙιβγΙ: £ο ϊΙΙαείΓ&Ι:® £ΐ»β ΒΓβββ ΐε Β^Ιιβσϊιβά. 

3 δρβσΐβΐ ΓβςνιΐΓβιηβηΙιε 

ΟγβΕ»: ίηί:βη<3βά £ογ ορβΓ8ΐ:ΐοη ΐη ΒΓββε νΐϊβτβ ΐαβ βοοτθ^ϊοπ ΐε Κηονη £ο 
οοοατ εΐιουΐά Ιχβ ϊ 

.1 άβεΐ 9 ηβά ΐο ιηΐηΐηιΐζβ βοοΓβΐίοη ο£ ΐοβ; βη<ϊ 

.2 βςυΐρρβά νΐ£ΐι εαοΐι ιηββηε £ογ Γβιηονΐη9 ίο® βδ £Ι*β ΑΛηΐηΐείΐΓΒΐΐοη π»3γ 

ΓβςαΪΓβ. 
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ΗΕΤΗ005 ΗΕΙ.ΑΤΙΝΟ ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΑΟΤ 5ΤΑΒΙΕΙΤΥ ΙΝνΕδΤΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΗΥϋΚΟΓΟΙΙ, ΟΚΑΓΤ 

ΤΙιβ ·£βί>ί1ί£γ ο£ ίΐιβεβ ΟΓβίΐε εΐιοαίά 5β οοηείάβΓβά ίη £1ιβ Ιιαίΐ-ϋοιτηβ, 
ίΓ&ηείβηί. βηά £οί1-1>οΓηβ ηοάβε. Τϊιβ εΙβΜΙίΐγ ίηνβε£ί 9 β£ίοη ε&οαίά βίεο £β*β 
ίη£ο βοοοαη£ £*ιβ β££βοΙ:ε ο£ βχΐβΓηβΙ £οι:οββ. ΤΗβ £ο11ονίη9 ρτοοβάαΓβε βτβ 
ου£1ίηβά £ογ 9 α ίάβηοθ ίη άββ1ίη9 ν/χΐϊι εΐβ&χΐίΐγ. 


1.1.1 ΤΗβ ε£β£>ί1ί£γ εΐιοαίά 1>β εα££ίοίβηΙ: £ο εη(:ίε£γ ΙΗβ ρτονίείοηε ο£ 2.3 

βηά 2.4 ο£ £ίιίε Οοάβ. 


1 . 1.2 


Ηββΐίηφ ιηοιηβη£ άαβ Ιο ί-αιτηίης 


ΤΗβ Κβθΐιηςτ ιηοιηβηΐ άβνβίορβά άαΓίπς ιηβηοβανΓίη9 ο£ £1ιβ ογ&££ ίη 
άίερίβοβιηβηΐ: ιηοάβ ιηβγ &β άβτίνβά £τοιη £ΐιβ £ο11ονίη9 £οππα1β: 


Μη = 0.196 - .Δ.ΚΟ (λΝιη) 

I* 

νΐιβτβ ι 

Μ κ = πιοιηβηί: ο£ 1ιββ1ίη9/ 

ν ο = ερββά ο£ £1ιβ ογβ££ ίη £1ιβ £αΓη (πι/ε) 

Δ = άίβρίηοβηβηΐ: (£); 

Ε = Ιβης^ίι ο£ £ΐιβ ογβ££ οη £1ιβ νβΐβΓίίηβ (ίη) 

ΚΟ = Ηβί 9 *ι£ ο£ £ίιβ οβηίΐΓβ ο£ 9 Γ ® ν 1*Τ β!>ονβ Ιεββΐ (ιη) . 

ΤΙιίε £οπϊΐα1β ίε βρρίίοβ&ΐβ νΐιβη £1ιβ γβ£ιο ο£ £1ιβ Γβάίαε ο£ £&β 
Ιατηίης οίτοΐβ £ο £&β Ιβηςί-ίι ο£ £Ηβ ογβ££. ίε 2 £ο 4. 

1.1.3 Κβίβίίοηεΐιίρ ββΐνββη £1ιβ ββρβίείη9 ιηοιηβη£ βηά Ηββ1ίη9 ηποπιβη£ £ο 

6β£ίε£γ £1ιβ κββΙ&βΓ ΟΓίΙβΓίοη 


Τίιβ ε£β1)ί1ί£γ ο£ β Ηγάι*ο£οί1 5οβ£ ίη £ΐιβ άίερίβαβιηβηΐ ιηοάβ οβη 5β 
οίιβολβά £ογ οοπιρΙίΒηοβ ντί£& £Ηβ νββ£ΗβΓ οτίΐβΓίοη Κ βε £ο11οντε: 


Μ ν 

νίιβΓβ: 

Μ α = πιίηίιηαιη οβρείζίη9 πιοιηβηΐ: βε άβίβπηίηβά νϊιβη βοοοαη£ ίε 
£&λβη ο£ Γο11χη9* 

Μ ν 55 άγηβιηίοΒίΙγ βρρίίβά ίιββ1ιη9 ιηοιηβηΐ. άαβ £ο £1αβ κίηά 
ρΓβεεαΓβ. 

1.1.4 Ηββ1ίη9 ιηοιηβηΐ: άαβ £ο κίηά ρτβεεαΓβ 

Τΐιβ 1ΐ6β1ίη9 ηοιηβηΐ Μ ν ίε & ρτοάαο£ ο£ νίηά ρΓβεεαΓβ Ρ ν , Ιϊιβ 
νίηάΒ 9 β βγθβ Α ν βηά £ίιβ ΙβνβΓ ο£ *τίηάβ9 θ βτββ Ζ. 

Μ ν = 0.001 Ρ ν Α ν Ζ <]οΝπΟ 

ΤΗβ νβίαβ ο£ £)ιβ Ϊιββ1χη9 πιοιηβηΐ: ίε £βλβη βε οοηεΐΒπ£ άατίη9 
>τ)ιο1β ρβτίοά ο£ 1ιβ6ΐίη9· 
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Τϊιθ κίηάβ9 β δΓββ Α ν ΐδ οοηεχάβΓβά ίο Ιηοΐυάβ £ΐιβ ρτο^βαίιίοηδ 
οί ί,ϊιβ ΙβϊογβΙ ειπτίβαβε οί ίϊιβ Ιιαίΐ, ειχρβΓεΐπιοΐιΐΓβ Βηά 
νβΓίοαε εΐπιοΙιιΐΓβε β&ονβ £1 ιθ νβ^βΓίίηβ. ΤΙίθ νχηά39β βΓββ 
ΙβνβΓ Ζ ίε £Ηθ νθΓ^χοβΙ άίείιβηοβ ίο £Ηβ οβηΙΐΓβ οί νίηάβςτ 6 ίτοπι 
£1 ϊθ ΗΒ^βΓϋηβ βηά £1ιβ ροείΐιοη οί ίΐιο οβη^Γβ οί κίηάβ9β πιβγ 
ίβλοη &ε οβη^Γθ οί (:Ηθ βγθβ. 

ΤΒβ νβίαβε οί νΐηά ρτβεευΓθ ίη ΡΒεοβΙ βδεοοίβίβά ντίίΐι 

Γογοθ 7 ΒββιιίοΓΐ δοβίβ άβρβηάΐη9 οη ΙΗβ ροεί^Ιοπ οί ίιΐιβ οβηΐτβ 
οί νίηάβ9 β βτβ» »Γβ 9^ νβη * η 1. 

ΤΑΒΓιΕ 1 

Τγρίοβΐ νίηά ρτβεεαΓβε ίοτ Ββ&ιιίοχΊ: εοβίβ 7/100 ηβιι^χοβΐ Γηίίβε ίτοπ» Ιβηά 


Ζ βΒο νβ ΗΒΪΙβΓίίηβ (πι) 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

ρ ν (Ρβ) 

46 

46 

50 

53 

56 

58 

60 

62 

64 


Νοί,β ι Τ&βεβ ναΐιιβε πΐΒγ ηοί. ϊ>β βρρ1ίο&1>1β ιη βΐΐ βγθββ. 


1,1.5 ΕνβΙχίΒΐιοη οί £1ιβ ιη1ηχπ\ιιιη οβρε1ζ1π9 ιηοπιβηί: Μ 0 ΐη 1 :Υϊβ άχερίβοβιηβηΐ: πιοάβ 

Τ&6 πιΐηΐίηοιη ΟΒρεΙζί^ ηοιηβηΐ: ίε άβίβππχηβά ίτοπι *Τιβ εί&ίίο Βηά 
άγηβιηχο εί.βΙ)λ1χ1:γ οατνβε £β^1η9 Γθ111η9 χη£ο βοοοαηΐ;. 

• 1 Νίιβη £ 1 ιβ εΐιβΐΐο ε^ΒΜΙίΐγ οαιτνβ Ιε αεβά, Μ α 1 ε άβΐβπηίηβά &γ 
θ< 1 \χ&ίίη<ζ ί:&β ΒΓββε υηάοτ £Ιιθ αιιτνβε οί £Κβ 03ρεχζιη9 ηηά 
Γΐ 9 ^^ 1 π 9 πιοιηβηίιε (ογ Ιβνβτε) £Βΐεϊη 9 γο 111 π 9 ίηίζο βοοοαηί, βε 
ιπάιΟΒίθά &γ ίις^Γβ 1, κϊιβτβ θ 2 χε £ϊιβ Βτηρίίΐηάβ οί γοΙΙ 
βηά ΜΚ ίε β ϋηβ άΓβνη ρβΓ&ΙΙβΙ £ο ίιΐιβ βϋεοΐεεβ βχχε εαοΐι ίίιβί: 
ίι&β εΚβάβά βτββε δ^ Βηά 82 βτβ βςνίΒΐ. 

Μ α = ΟΜ, ιί ΐϊιβ εοβίβ οί ΟΓάιηβίιβδ ΓβρΓβεβη1:ε 

ιηοπτβηίδ, 

Μ α = ΟΜ X ϋίερίΒαβΠϊβηΙ:/ ίί £ϊιβ εοβίβ οί οτάχηβίβδ 

ΓβρΓβδβηΐβ Ιβνβτε, 


5ΤΑΤΙ0 8ΤΑΒΙΕΙΤΥ ΟυΚΥΕ 
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♦ 2 Ηΐιβη £ΐιβ άγηβιπίβ ε£βί>ί1ίΙ;γ οατνβ ίε ηεβά, £χγ 8£ βη βυχίΙίβΓγ 

ροίη£ Α βΗοαΙά Ιϊθ άβίβπηίηβά. Γογ £ΐιίε ριιτροεβ £Ηβ βπφ1ί£αάβ 
θ£ 1ΐθβ11η9 ίε ρ!ο££βά Χο £Ηβ τίφΐιί &1οη9 £Ηβ β&εοίεεβ βχ ί ε βηά 
η ροίηΐ. Α' ίε £οηηά (εββ £ί 9 ηΓβ 2). Α Ιίηβ ΑΑ' χε άτβνη 
ρβτβΐΐβΐ £ο £&β ββεβίβεβ βχίε Θ 9 ηη 1 £ο £ΐιβ άοα&ΐβ βπ\ρ1ί£αάβ ο£ 
Ηββ1ίπ9 (ΑΑ' χ 2θ ζ ) βηά £1 ιθ Γβ 9 ηίΓβά βαχίΙίβΓγ ροίη£ Α 1ε 
£ουηά. Α £βη 9 βη£ Α€ £ο £&β άγηδίηχο ε£βί>ί1ίΙ:γ οατνβ ίε άτβνη. 
Γγογπ £1ιβ ροίη£ Α ΐΐιβ Ιίηβ ΑΒ 1β άτβντη ρβτβΐΐβΐ £ο £1ιβ βΒεβίβεβ 
βχίε βηά β^ηβΐ £ο 1 Γβάίηη (57.3°). Γτοηι ΐιΐιβ ροχη£ Β β 
ρβΓρβηάίουΙβΓ ίε άτβν/η £ο ίπΐβΓεβο*: *τί£1ι £1ιβ £βη9©η£ ίη 
ροίη£ Ε. Ίϊχβ άίεΐβηοβ ΒΕ 1ε βςηβΐ £ο £1ιβ ο»ρείζχη9 ιηοιηβηΐ: ί£ 
πιβηείΛΓβά Βΐοη9 £ΐ*β οτάίηβΐβ &χίε ο£ £1ιβ άγηβιηχα ε£βΜ1ί£γ 
οιίΓνβ» Ι£, Ιιον/βνβτ, £&6 άγηβπιία ε£&1>ί1ί£γ Ιβνβτε βγθ ρ1ο££βά 

&1οπ9 £&ίβ βχίε/ ΒΕ χε £Ηβη £1χβ οβρείζχπ9 Ιβνβτ, βηά ίη £Με 
οβεβ £ίιβ €βρείζίη9 πκηηβηΐ: Μ α ίε άβΐβπηχηβά ϊ>γ πιιι1£ίρ1 ίοβΐίοη 

ο£ θΓάίηβ£β ΒΕ (ίη ίηβ£Γβδ) &γ £1ιβ οοΓΓβεροηάίη9 άίερ1βοβπϊβη£ 
ίη £οηηβε 

Μ ε = 9.81 Δ ΒΕ (*Νιη) 

• 3 Τΐιβ βπιρ1ί£ιιάθ ο£ Γθ11ίη9 θ ζ ίε άβ£βπηίηβά Ιογ χηββηε ο£ ιηοάβΐ 

βηά ΓαΙΙ-εοΒίβ £βε£δ ίη ίΓΓβ 9 η 1 βΓ εββε βε β πιβχίιτηιιη βπιρίίΐυάβ 
ο£ Γθ11ίη9 ο£ 50 οεαίΐΐβΐίοηε ο£ η θΓβ££ £Γβνβ11χη9 β£ 90* £ο 
ΐΐιβ νβνβ άίΓβοΐχοη ίη εββ ε£β£β £ογ £1ιβ νοτε£ άβεχ9η 
οοηάίΐίοη. Ι£ εαοΐι άβ£β βτβ 1βα*ίη9 £&β βπ\ρ1ί£ηά© ίε βεευυηβά 
£ο £>β βςαβί £ο 15°. 

.4 ΤΗ© βίίβοΐίνβηθεε ο£ £1χβ ε£β!>ί1ίΙ:γ οατνβε εϊιοαίά ί)β 1ίηηί£.βά £ο 
^Ηβ βη 9 ΐβ ο£ £ 1 οοάίη 9 * 


ΌΥΝΑΜΙΟ 5ΤΑΒΙΙ.ΙΤΥ ΟΙΚνΕ 



ΓΙΟυΚΕ 2 


1.2 ΤΓβηεΙ&ηΙ: βηά ΕοΠ-Εογ ώε πϊο ^€2 

1.2.1 Τΐιβ εΐβ&ίΐίΐγ εϊιοαίά εβί:ί6£γ £1ιβ ρτονίειοηβ ο£ 2.4 βηά 2.5 ο£ £ΐιίε 
Οοάβ. 

1.2.2.1 Τ&Θ ε£β£)ί1χ£γ ίη £Κβ Ι,ΓβηείβηΙ: βηά £οχ1-5θΓηβ ιηοάβε εΐαοαίά 1)β 
οΐιβολβά £ογ βΐΐ οβεβε ο£ 1οβάίη9 £ογ £1ιβ ίη£βηάβά εβΓνίοβ ο£ £Ηβ 
ατβ££. 
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1.2.2.2 ΤΗβ δίβ&ϋΐίγ ιη ίΐιβ ίΓβηδίβηί βηά ίο11-ί>θΓηβ πιοάβδ ιηβγ 1>β 
άβίβπηίηθά βιίίιβΓ 1)γ οβίααΐβίΐοη ογ οπ ίΐιβ ίβδίδ οί άβίβ οίίβιηβά 

ί γογπ ιηοάθΐ βχρβΓίητβηίδ βηά δίιοαίά 1>β νθΐΊίΙβά 1>γ ίαΐΐ-εοβίβ Ιβείε &γ 
ίΐιβ Ιπιροδίίΐοη οί β δβιΊβδ οί Κηοντη Κβθϋη9 ιηοπίθηίδ ϊ>γ οίί-οβηίΓβ 
ϋβΐίβεί κβΐ9^^δ/ βηά Γβοοτάΐης ίΐιβ 1ιββ1ίη9 βη 9 ΐβδ ρτοάαοβά ϊ>γ ίϊιβδβ 
ηοπιβηίδ. Κΐιβη ίβλβη 1η ίΐΐθ Ιχαΐΐ-βοιτηβ, ίβ^β-οίί, δίββάγ ίοΐΐ-ίοτηβ 
βηά δβίί11η9 ίο ϊιαίΐ-ϋοτηβ πιοάβδ, ίΐιβδβ Γβειιΐίβ ντίΐΐ ρτονίάβ βη 
Ιηάΐοβίΐοη οί Ιίιβ νβίαβδ οί ί^β δίβΜΙΙίγ 1η ίίιβ νβτίοαδ δΐίυβίΐοηδ 
οί ίΐιβ οτβίί άαΓΐη9 ίϊιβ ίΓβηδίβηί οοηάίίΐοη. 

1.2.2.3 Τίιβ βη 9 ΐβ οί ϊιββΐ ιη ίϊιβ ίοιί-ίοτηβ πιοάβ οβυεβά 1>γ ί&β οοηοβηίτβίΐοη 
οί ρβδδθΠ96Γ8 βί οηβ είάθ δΐιοαίά ηοί βχαββά 8°. ΡαΓίη9 ίίιβ 
ίτβηδίβηί ιηοάβ ίΐιβ βη9ΐβ οί ϊιββΐ άαβ ίο ίΐιβ οοηαβηίτβίΙοη οί 
ρβδ 6 βη 9 θΓδ οη οηβ δΐάβ είιοαίά ηοί βχαββά 12°. ΤΙιθ οοηοβηίτ&ίΙοη οί 
ρβδδβη9βΓδ δΐιουΐά 1>β άβίβπηίηβά ίγ ίίιβ ΑάιηΙηΙδίΓβίΙοη, 1ιβν1η9 Γβ 9 βτά 
ίο ίΐιβ 9 α ^ < ^ βηοβ 9* νβη & ί βηηβχ 7 ίο ίΐιΐβ Οοάβ. 

1.2.3 Οηβ οί ίϊιβ ροδβΐίΐβ πίθίΐιοάδ οί βδδβ66ΐη9 ίοϋ -1)θΓηβ ιηβίβοβηίΓίο 
Ιιβΐ9^ί (ΟΜ) ΐη ί&β άβδΐ9η 8ίβ9 β £ογ β ρβΓίΙοαΙβΓ ίοΐΐ οοηίΐ9ηΓβί1οη 
ΐδ 9^> νβη * η ίΐ9 αΓΘ 3. 



η« * ρΜ£·η<·ο· ο< Ηγ«Ι<οΙοίΙ Ιο «ά Ιιοτη· 6ν ίίοηΐ ΙοίΙ 
ΠΗ ■ ρβίΜηΙι^· οί Ην^οΙοΐΙ Ιοι<1 ύοίΜ ύγ ·Ι( ΙοίΙ 
Ιϋ - €ΐβ«ι·η€· ο/ Ιιοηΐ ίοίΙ 
Ιη ■ ίΙββτιοΜ^ΐΙιοΙιΐυοϋ 
§ ■ ςΙβιηη€· ί)ΐΙ^*·η 6οΜοπι οΙ 1··Ι ιηά <ν·Ι·ί 

9 * ΜοΜ οΙ εβηιτ· οί ς^νιίγ ·6ον· ϋοΐΐοπι οί 

1* - ·ηφΙ· ·Ι ^#Μ€Γ#ι Ιίοηΐ ΙοίΙ I* ·οβϋη·<ί Ια ΗοηχοηΙ·! 

1 1 | ■ βηςΙ· ·Ι ννΛΐίΙί ΐΙΙ Ιο<Ι ΐΐ »π€ϋη·<ί ·0 ΝοηιοηΐιΙ 

5 . =ι ο£ οβη£Γβ ο£ 8Γ3νϊ£γ βϊκνβ ναεβΓ 


Η/1689η/ρρ/ΕΗΡ 
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2 Γηΐΐγ ευί>ιτ)6Γςιβά ΙιγάτοΕοΙΙε 

2.1 Ηα11-ί>0Γηβ ποάβ 

2.1.1 ΤΙιβ ε£βΙ)1111:γ 1η £.1ιβ ΙιαΙΙ-ΙϊΟΓηβ ιηοάβ εΐιουΐά 1>β εα££ΐα1βη£ £ο εβ£ΐε£γ 
£.Ηβ ρτονίβίοηε ο£ 2.3 βηά 2.6 ο£ £Η1β Οοάβ. 

2.1.2 ΡβΓβ9ΓβρΗβ 1·1·2 1:ο 1.1.5 ο£ ίάιΐε βηηβχ ογθ ηρρΓοριΊβΙιβ £ο £&1ε £γρβ 
ο£ θΓί-££. 1η ϋιβ Ιιαίΐ-ϋοτηβ πιοάβ. 

2.2 ΤΓβηεΙβηΕ. πιοάβ 

2.2.1 ΤΙιβ ε£&1>11ΐ£γ εΗοαΙά &β βχβτηΐηβά 1>γ »Λβ υεβ ο£ νβΓΐ£ΐβά οοιηραΐβτ 
ε1πιυ1&£ΐοηε £ο βνβ1αβ£β £1ιβ οτβΕίι'ε ιηοΐΐοηε, ββΙιβνΙοΗΓ βηά τβεροηεβε 
υηάβτ £1\β ηοπηβΐ οοηάΐΐιΐοηβ βηά 11π>ΐ£ε ο£ ορβτβΐΐοη Βηά αη<ϊβΓ ί:ίιβ 
1η£1ιιβηοβ ο£ βηγ ιηβ1£αηα£ΐοη. 

2.2.2 ΤΙιβ β£β1>111<:γ οοηάΐΐιοηε Γβεα11;1η9 £γοπ> βηγ ρο£βη£ΐ&1 Ιβΐίαιτβε 1η 
£Ηβ εγείβιηε ογ ορβτβ^ΐοηβΐ ρΓοοβάαΓβε άαΓΐη9 £Ηβ £Γβηείβηί: ε£β9 β 
μΗΙοΙι οοηΐά ρΓονβ ΗβζβΓάοαε £ο £1ιβ 0Γβ£1;*ε νβ£βΓ£ΐ9ΐι£ ίη£β9Γΐ£γ βηά 
ε£β1>ΐ1ΐ£.γ εΗουΙά 1>β βχβιηΐηβά. 

2.3 Γοί 1-ίθΓηβ ιηοάβ 

ΤΙιβ εΐιη&ΐΐΐΐγ ο£ £&β οΓβ££ 1η £Ηβ ίοΐΐ-βοτηβ ιηοάβ ε1κ>α1ά &β χη οοιηρίιβηοβ 
*1Μι £&β ρΓονΐβχοηε ο£ 2.4 ο£ ίιΐχΐβ Οοάβ. ΤΙιβ ρΓονΙεΙοηε ο£ ρβΓβ9Γ»Ρ& 2 · 2 
ο£ £1ι1ε βηηβχ βϊιοαίά βίεο βρρίγ- 

2.4 ΡβΓβ9Γ»Ρ^ 1.2.2 ο£ £Μβ βηηβχ εΐιοηΐά &β βρρίίβά *:ο £Με £γρβ ο£ ατ*£Π »ε 
βρρτορτίβ^β αηά βηγ βοιηραΙβΓ βίιηϋΐβΐΐοηδ ογ άβδΐ9η οβ1οιι1β£ΐοηδ εΐιοιιΐά 1>β 
νβΓίίίθά &γ ίιιΐΐ-εοβίβ ΐβεΐ.8. 
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ΑΝΝΕΧ 7 

δΤΑΒΙΕΙΤΥ ΟΓ Μυΐ>ΤΙΗΙΙΕΕ ΟΗΑΓΓ 
1 δίβΜΙίίγ οΓίίβΓίβ ίη ίΐιβ Ιηίηο ί οοηάίίΐοη 

Α ιηυΐίίΐιαίΐ οτβίί, 1η ίίβ ίηίβοί οοηάίίίοη, είιοαίά Ιιβνβ εη££ίοίβηί 
βίηϋίΐίίγ κΐιβη Γθ11ίη9 ίη & εββκβγ ίο εαοοβεβ£ϋ11γ κίίΐιβίβηά ί&β β££βοί 
ο£ βίίΐιβτ ρβΒ6βη9βΓ θΓθνά1η9 ογ 1»ΐ9·ϊ ερββΔ 4:αΓη1η9 βε άββΟΓίΙϊβά ίη 1.4. 
ΤΙιβ οΓβίί’ε είηΜΙίίγ ε&οαίά &β οοηείάβΓβά ίο 1»β βυ££ίοίβηί ρΓονίάβά 
οοπιρίίβηοβ νίίΐι ίΐιίε ρβΓβ9Γβρ1ι 1 β βοΐιίβνβά. 

1.1 Ατββ ιιηάβΓ ίΐιβ ΟΖ οιίΓνβ 

ΤΒβ βΓββ ( Α1 ) χιηάβΓ ίΐιβ ΟΖ ουΓνβ ιιρ 1:ο βη βη 9 ΐβ θ εηουΐά 1>β βί Ιββεί: 

Α1 = 0.055 * 30® /θ (ιη.Γβά) 
ν/ΐιβ γ β: 

θ ΐε ί!»β Ιββεί ο£ ί&β £ο11οντίη9 βη 9 ΐβε: 

.1 ίΐιβ άονίη£ 1 οο<ϋη 9 βηςίβ; 

.2 ί&β &η 9 ΐβ βί κΜοίι ίΐιβ ιηηχίιηιιιη ΟΖ οοουΓβ; βηά 

.3 30® 

1.2 Μβχίιηυιη ΟΖ 

ΤΗβ ιηβχίιηυιη ΟΖ νβΐυβ εΐιουίά οοοογ βί βη βη9ί« ο£ βί Ιββεί 10®. 

1.3 Ηββ11η9 άαβ ίο νίηά 

ΤΙιβ νίη<3 Ιιββ11η9 ΙβνβΓ εΐιοαίά 1>β βεενυηβά οοηείβηί βί βΐΐ βη 9 ΐβε ο£ 
ίηβΐίηβίίοη βηΔ εΐιουΐά ί>β οβίοαίβίβά βε £ο!1ονε» 


Ηί·1 -£ΐ^ϊ 

9800Δ 

(η>) 

( Βθβ 

ίί9«Γβ 

1) 

ΗΕ2 =1.5 ΗΕ1 

(π») 

(δβθ 

ίί9^Γβ 

1) 

μΙιθγθ: 





Ρ Α * = 500 

(Ρβ) 





Α = ρΓοΐβοίβά ΙβίβΓβΙ βΓββ ο£ ίΐχβ ροΓίΙοη ο£ ί&β είιίρ βίονβ 

ίΐιβ 1 ΐ 9 ΐ»ίβεί: εβτνίοβ κβίβτΐίηβ (π» 2 ) 

Ζ = νβΓίίοβΙ άίείβηοβ £γοπι ίΐιβ οβηίΓβ ο£ Α ίο β ροίηί οηβ Κβ1£ 

ί£ιβ 1ΐ9ΐϊίβεί εβΓνίοβ άΓβιΐ9&ί (·") 

Δ = άίερίβοβιηβηί (ί) 


* ΤΙιβ νηίαβ ο£ £ογ εΐιίρε ίη ΓβείΓΪοίβά εβΓνίοβ πιβγ 1>β τβάαοβΔ βολβοί 
ίο ίΐιβ βρρτονβΐ ο£ ίΚβ ΑάιηίηίβίΓβίίοη. 
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1.4 Ηββΐίηςί άαβ £ο ρΒ 8 εβη 9 βΓ θΓθ*άιη9 ογ ερββά £αΓηιη9 

Ηββΐίης άαβ ίο £1ιβ οτοκά1η9 ο£ ρ3δββη9βΓβ οη οηβ εΐάβ ο£ £ίιβ ογβ££ ογ £ο 
* ιΐ9& ερββά £αΓη1η9* *Φ-1οΗβνβΓ ίε ΐΐιβ 9 Γβ0 ^ βΓ ε^οαίά 1>β βρρϋβά ίη 
οοιηβ1η»£.1οη ντίΐ,ΐι £&β 1ιββ11η9 ΙβνβΓ άαβ £ο ντίηά (Η1.2). 


.1 Ηββ1ιη9 άαβ £ο ρβεεβη 9 βΓ θΓθντάχη9 

Νΐιβη ββ1αα1β<:ίη9 £&β πΐ39η1ί:αάβ &ββ1 άαβ ίο ρ38δβη9βΓ 

θΓθκάίπ9# 3 ρ& 88 βη 9 θΓ θΓοντάιη9 ΙβνβΓ εΐιοαίά 5β άβνβίορβά αε1η9 £ϊ*β 
βδεαπιρΐΐοηβ εΙιΙραΙηΐβά 1η 2.9 ο£ Ιιΐιΐβ Οοάβ. 


.2 Ηββ 1 ίη 9 άαβ £ο Ηΐ9& ερββά ίαπιϊης 


Ηΐιβη θ3ΐοα1β£ΐη9 £&β πιβ 9 η 11 :αάβ °1 άαβ β££βο£β ο£ 

ΙιΙςΗ ερββά £αΓηίη9, & Ι 119 & ερββά ΐαΓη1η9 ΙβνβΓ βΗοαΙά £>β άβνβίορβά 
α&1η9 £*ιβ £ο11ονΐη9 ίοηπαΐβ: 


ΤΙ, = 1 ¥ώ 2 /κο - ιΛ 

9 β \ η 


(πι) 


κΕϊΘΓβί 


ΤΕί = £αΓηιη9 ΙβνβΓ (π») 

νο * ερββά ο£ οτ&ίί 1η £ίιβ 1.αΓη (ιη/β) 

Κ = £αΓηιη9 Γβάιαδ (πΟ 

ΚΟ = &βί9&ΐ ο£ νβτϋο&Ι .οβηΐτβ 

ο£ 9 Γβν ^^Υ β£>ονβ Ιεββΐ (πι) 

ά = ηββη άτβα9^^ (πΟ 


1.5 Κο11ιη9 1η κβνβε (£ΐ 9 ηΓβ 1) 

ΤΗβ β££βο£ ο£ Γθ111η9 1η β ββΒΗΒγ αροη £&β οτβ^'ε βΐβ&ϋΐΐγ ε&οαίά 
Ιϊβ άβπκ>ηβ£ΓΒΐ:βά π\3*;ϊιβιηΒ*:1οΒΐ1γ. Ιη άο1η9 εο, £ΐ*β Γβείάαβί βγθβ αηάβτ 
1:1ιβ ΟΖ ααίνβ (Α2), Ι.β. ββγοηά £Ηβ ηη 9 ΐβ ο£ Ειββΐ (ΘΗ), βΐιοαίά &β β£ 
ΙθΒδΙ: βφΑΒί £ο 0.028 ιη.Γβά αρ ίο βη 9 ΐβ ο£ γοΙΙ Θγ. Ιη *Λβ β&ββηοβ 

ο£ ιηοάβΐ ΐβεί: ογ οίΥιοτ άβ£β Θγ εΐιοαίά &β ΐβΚβη βδ 15 β ογ βη βη 9 ΐβ ο£ 
(θά - Θ&), νΙιΙοΙιβνβΓ 1β Ιβββ. 

2 Γι-ΙίβΓίΒ £ογ Γβείάα&ΐ ΒΕ3&1 1 1ΕΥ &Ε13Γ 

2.1 Τΐιβ ιηβΐΐιοά ο£ βρρίΐοβΐΐοη ο£ ογ ΐ£βτ 1 β £ο £*ιβ Γβδίάαβί βΐβΜϋΐγ οατνβ 
ιε βιιηΙΐΒΓ £ο !:ηβΕ: £ογ Ιηΐ&οΙ: εΙ:βΙ>111ί:γ βχοβρί: £Ηβ ογβΙΙ: ιη Ι,Ηβ 

£ΐη&1 οοηά1<:1οη &££βτ άβιηβ9β εΗοαΙά 1>β οοηδίάβΓβά ί:ο Ιιηνβ βη βάβςαη^β 
εΙ,ΛηάβΓά ο£ Γβείάαβί 6^Βΐ5ΐ11<:γ ρΓονιάβά: 


.1 £1ΐθ Γβ9η1τβά βτββ Α2 δΐιοαίά 1>β ηο<: 1β88 1:113η 0.028 τη.τβά 
(£ΐ9ηΓβ 2 Γβίβτε); βηά 

.2 ΐ*ΐ6Γβ·1β ηο ΓβςαίΓβιηβηί: Γβ9βΓ<ϋη9 βη9ΐβ &(: κΕιιοΙι ^β ΓηβχίΓηατη ΟΖ 

νβίαβ βΐιοαίά οοοατ. 

2.2 ΤΗβ νΐηά 1ιββ11η9 ΙβνβΓ £ογ βρρίιοβ^ΐοη οη ί:1ιβ Γββΐάαβί ΒΐβΜΙΙΐγ οατνβ 
βίιουΐά 1>β &68«ιιηβ<} οοηεΐβη»; βί: βΐΐ βη 9 ΐββ οϊ Ιηοΐΐηβΐιίοη βηά εΐιοαίά 1>β 
οβίοαία^βά βε £ο11ονε: 
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Η 1.3 = ρ ά· Α · ζ 
9800Δ 

νάιβτβ: 

Ρ ά = 120 (Ρβ) 

λ = ρτο^βοίβά Ιηίβτβΐ βτββ ο£ ί*ιβ ροτίίοη ο£ ίΐιβ εΗίρ 
β&ονβ ίΗβ 1ί9*ιίβ6ί εβτνίοβ νβίβτΐίηβ (ιη 2 ) 

Ζ = νβτίίοβΐ άίείβηαβ £γογπ ίϊιβ οβηίΓβ οί Α ίο & ροίηί οηβ 
Ιιβ1£ ο£ ί&β 1 ί 9 ϋίβεί εβτνίοβ άΓβι^ϊιί (ιη) 

Δ = άί ερίβοβπιβηί (ί) 

2.3 ΤΗβ ββιηβ νβίαβε οί γοΙΙ βηςίβ είιοαίά 1>β αεβά βε £ογ ίΐιβ ίηίβοί είβ&ΙΙίίγ. 

2.4 ΤΗβ άονηΓΙοοάίη^ ροίηί 1ε ιπιροΓίβηί βηά ίε Γβ 9 &Γάβά βε ίβπηχηβίίη9 ί&β 
Γβείάαβί είβ&ίΐίίγ οαΓνβ. Τίιβ βτββ Α2 εΐιοαίά ί&βτβίοΓβ 1>β ίταηοβίβά βί 

. ί&β άονη£ 1 οοάίη 9 βη 9 ΐβ. 

2.5 ΤΗβ είβΜΙίίγ ο£ ίΐιβ οτβ£ί ίη ίΐιβ £ίηβ! οοηάχίίοη β£ίβτ άβτηβ 9 β εβοαίά £>β 
βχβιηίηβά βηά εΐιονη ίο εβίίείγ ί&β οΓΧίβΓίβ, νάιβη άβιηβ 9 βά βε είχραΐβίβά 
ίη 2.4 ο£ ίίιίε (Ζοάβ. 


2.6 Ιη ίΗβ Ιηίβπηβάίβίί' &ίβ 9 βε ο£ £1οοάίη9/ ί*ιβ ιηβχίιηαπι Γί9*ι£ίη9 1βνβΓ ε&οαίά 
&β βί Ιββεί 0.05 πϊ βηά ίΐιβ Γβη 9 β ο£ ροείίίνβ Γί9&ίίη9 ΙβνβΓ βϊιοηΐά &β βί 
Ιββεί 7 β . Ιη βΐΐ οβεβε, οηΐγ οηβ &ΓββοΙι ίη ίΐιβ Ηαΐΐ βηά οηΐγ οηβ £τββ 
εατίβοβ ηββά ίο ϋβ βεευτηβά. 

3 Α ρρίίοβίίοη οί 1ΐ6β1χη9 Ιβνβτε 


3.1 Ιη &ρρ1γίη9 ίϊιβ Κββ1ίη9 Ιβνβτε ίο ί&β ίηίβοί βηά ά&πίΒςβά οαΓνβε ίϊιβ 
£ο11ονίη9 ε&οαίά £>β οοηείάβτβά: 


3.1.1 


£ογ ίηίβοί οοηάίίίοη: 


3.1.2 


.1 νίηά 1ιββ1ίη9 ΙβνβΓ - είββάγ κίηά (ΗΙ*1); βηά 

.2 νίηά 1ιβθ1ίη9 ΙβνβΓ (1ηο1ηάίη9 9 αε * 1 ^ η 9 β££βοί) ρΐιχε βίί&βΓ ί&β 

ρβεεβηςβτ οτονάίη9 ογ ερββά ίητηίη^ Ιβνβτε νί&ίοΐαβνβτ ίε ίϊιβ 
9ΓββίβΓ (ΗΤ£.) . 

£ογ ά&τηβςβ οοηάίίίοη: 

.1 νίηά )ΐ6θ1ίη9 ΙβνβΓ - είββάγ νίηά (Η1,3); βηά 


.2 νίηά *ιββ1ίη9 ΙβνβΓ ρΐυε Ηββ1ίη9 ΙβνβΓ άαβ ίο ρβεεβης^τ 
οτονάίης (ΗΜ). 


3.2 Αη 9 ΐβε ο£ &ββ1 άαβ ίο είββάγ νίηά 

3.2.1 Τίιβ βη 9 ΐβε ο£ Ιιββΐ άαβ ίο είββάγ νίηά νΐιβη ίΐιβ 1ιββ1ίη9 ΙβνβΓ Η1»1, 
οϋίβίηβά βε ίη 1.3, ίε βρρίίβά ίο ί&β ίηίβαί είβί>ί1ίίγ οαΓνβ, είιοαίά 
ηοί βχοββά 16°; βηά 

3.2.2 Τ&β βη 9 ΐβ ο£ ίιβθ 1 άαβ ίο είββάγ κχηά κϊιβη ίΐιβ 1ιββ1ίη9 ΙβνβΓ Η1.3, 
οϋίβίηβά βε ίη 2.2, ίε βρρίίβά ίο ίΐιβ τ&είάαβί είβΐιίΐίίγ αατνβ, 
β£ίβτ άβπιβ9β, εΐιοαίά ηοί βχαββά 20°. 
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ΜαίΕλΙιαΙΙ ογ&£ £ οτίΕβΓίβ 





Π^αΓβ 2 - ϋβιηβ^ 0 8£βΜ11ί;γ 


ΗΙιΙ = 
ΗΤΙ, = 

Η 1.3 =: 

Η 1,4 = 

θιη = 
θά 

Θγ = 
θβ = 

ΘΙι 
Α1 £ 

Α2 £ 


Ηβθΐίης ΙβνβΓ άαβ £ο νΐηά 

Ηββ1ίη9 ΙβνβΓ άαβ £ο νΐηά + ςμ ιδ ^ η 9 + (ρβεεβη^βΓ οτονάχη9 ογ 

Ιατη1α9) 

Ηββ1ίη9 ΙβνβΓ άαβ £ο νΐηά 

Ηββ11η9 ΙβνβΓ άαβ Ιο νΐηά ♦ ραεββη 9 βΓ θΓονά1π9 
Αη 9 ΐβ ο£ ιηαχίιηαχϊΐ ΟΖ 
Αη 9 ΐβ οί άονη£1οοά1η9 
Αη 9 ΐβ οΙΓ γοΙΙ 

Απ 91 θ ο£ β^αίΙίΙίΓίαιτ), βεεαιη 1 η 9 ηο κιηά, ρ£\ 66 βη 96 Γ 0 Γονάίη 9 ογ 
^ατα1η9 θ££θο^β 

Αη 9 ΐβ ο£ ίιββΐ άαβ ΐο *ιββ1ίη9 ΙβνβΓ ΗΕ,Ι, ΗΤΙ,, Η£,3 ογ ΗΜ 
Αγθ» Γβ^αίτβά 1>γ 1.1 
0.028 ιη.Γαά 
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ΑΝΝΕΧ θ 


ΟΕΓΙΝΙΤΙΟΝ5, ΗΕΟϋΙΚΕΜΕΝΤδ ΑΝϋ ΟΟΜΡΕ,ΙΑΝΟΕ ΟΚΙΤΕΚΙΑ 
ΚΕΓ.ΑΤΕΟ ΤΟ ΟΡΕΚΑΤΙΟΝΑΙ* ΑΝϋ δΑΕΕΤΥ ΡΕΚΓΟΚΜΑΝΟΕ 

Τ&ίε βηηβχ βρρΐίβδ Ιο βΐΐ ίγρββ οί οτβίί. Τβδίε ίο βνηίαβίβ ορβτβίίοηβΐ 
δβίβίγ ε^οαίά 1>β οοηάιιοίβά οη ίΗβ ρτοίοίγρβ οτβίί οί » ηβν άθδί9& ογ οί λ 
άββί9η ίηοοΓροτβίίη9 πβντ ίβ&ίαΓβδ νΐιίαϊι π»βγ ιηοάίίγ ίΗβ Γββαΐίδ οί λ ρΓβνίοαε 
ίβείίηςι· Τΐιβ ίβείε είιουΐά Ιΰβ οβΓΓίβά οαί ίο λ εοΐιβάυΐβ & 9 Γββ< * ββίνββη ίίιβ 
ΑάηίηίδίΓβίίοη βηά ίΐιβ ιηβηαίηοίαΓβΓ. ΜΙιβτβ οοηάίίίοηδ οί εβτνίοβ ντβΓΓβηί 
βάάίίίοηβΐ ίβείίπ9 (β·9·' Ιον ίβπφβΓβίαΓβ) / ίΐΐθ ΑάπιίηίείΓΒί ίοη ογ ί>ηεβ ροτί 
δίβίβ βαίίιΟΓίίίββ βδ βρρΓορτίβίβ πιβγ Γβ^ίΓβ ίαΓίΙιβτ άβιηοηδίΓβίίοηδ. 
Γαηοίίοηβΐ άβεοτίρίίοηε, ίβο&ηίοηΐ Βηά δγείβη ερβοίίίοβίίοηε Γβίβνβηί ίο ί&β 
αηάβτείβηάίπ9 βηά βνβΐυβίίοη οί οτβίί ρβτίοπηηηοβ δΐιοαίά ί>β βνβί1βί>1β. 

Τΐιβ οΙι;}βαίίνθ οί ίϊιβεβ ίβδίε ίε ίο ρτονίάβ βεεβηίίβΐ ίηίοοηβίίοη βηά 
9 ηίάβηοβ ίο βηβ&ΐβ ίΗβ οτβίί Ιο ί>β ορβτβίοά εβίβΐγ αηάβτ ηοτπιβΐ βηά βιη 6 Γ 9 βηογ 
οοηάίίίοηδ νίίϊιίη ίΐιβ άβείς^η βρββά βηά βηνίΓοηΐΐίβηίβΙ βηνβίορβ. 

ΤΙιβ ίο11ον1η9 ρΓΟΟβάαΓβε βτβ οηίΐίηβά βε Γβ^ίτβιηβηίε ίη άββ1ίη9 νίίϊι 
νβτίίίοβίίοη οί οτβίί ρβτίοπηηηοβ. 

1 ΡΕΓίΡΠΠ&ηΕΕ 


1.1 Οβηβτηΐ 


1 . 1.1 


1 . 1.2 


1.1.3 


1.1.4 


1.1.5 


ΤΙιβ οτβίί ε&ουΐά ιηββί ίΐιβ βρρίίοη&ΐβ ορβτβίίοηβ Ί τβφλί Γβπιβηίε ίη 
οΗβρίβτ 17 οί ίΐιίδ Οοάβ βηά ίΐιίδ βηηβχ ίοτ β 11 βχίτβπιβδ οί ρβδββη 9 βτ 
βηά Ιοηά οοηίί 9 ατβίίοηε £ογ νϊιίοίι οβτίίίίοβίίοη ίε τβςμιίτβά. Τ&β 
1ίιηΙίίη9 εββ δίβίβ τβΐηίβά ίο ίΐιβ άίίίβτβηί ιηοάβδ οί ορβτηίίοη 
είιοαίά ί>β νβτίίίβά \>γ ίβείε βηά βηηίγεββ οί & οτβίί οί ίΐιβ ίγρβ ίοτ 
νΗίοΙι οβτίίίίοβίίοη ίδ τβ^ηβείβά. 

ΟρβτβίίοηβΙ οοηίτοί οί ίΐιβ ο γ ηίί εΐιοιιΐά !6β ίη βοοοΓάβηοο νίΙ:1ι 
ρΓΟοβάαΓβε βδίβ51ίεΐιβά 1>γ ί:1ιβ &ρρ1ίοβηί ίοτ ορβΓβίίοη ίη δβΓνίαβ. 
ΡτοαβάαΓββ ίο 1>β βδί&51ίεΙιβά εΐιοαίά &β είβιΓί ρτοοβάαΓβ, οταίδβ 
ρΓΟΟβάαΓβδ/ ηοηη&Ι βηά βπιβΓ9βηαγ είορ βηά ιηΒηοβαντβ ρτοοβάαΓβε. 

ΤΙιβ ρΓΟΟθάιΐΓβδ βείβί»1ίεΗβά ιιηάβτ 1.1.2 εΐιοηΐάι 

.1 άβπιοηδίΓΒίβ ίΐιοί ηοηη&Ι ΓηβηοβηνΓβδ βηύ οτηίί Γββροηδββ ίο 
ίβίΙαΓβε &τβ αοηείείβηί ίη ρθΓίοτπίΒηαβ; 

.2 ηδβ ηβίΐιοάβ ογ άβνίοβε ίίι&ί βΓβ εβίβ βηά τβΐί&ίΐβ; βηά 

.3 ίηοίηάβ βΐΐοκβηαβ ίοτ »ηγ ίίπϊβ 1&9 βχβο^^^οη οί 

ρΓΟΟβάυΓβε ίίιβί πιβγ Γββεοηβΐιΐγ ί>β βχρβαίβά ίη εβΓνίοβ. 

ΡΓοοβάαΓβε ΓβςαίΓθά ϊ>γ ίΐιίε &ηηβχ βΐχοηΐά 1)β οοηΛαοίβά ονβτ ντ&ίβτ οί 
δαίίίοίβηί άβρίΗ δΐιοΐι ίΐιβί οτβίί ρβΓίοηη&ηοβ νίΐΐ ηοί 6β βίίβοίβά. 

Τβείε εΐιοαίά αοηάααίβά βί ιηίηίιηίΜη ρΓ&οίίααΜβ κβί9^ί 
βάάίίίοηαΐ ί©είίη9 εΐιοηΐά ί)β οοηάιιοίβά &ί ιηΒχίιηιχΓη νβί9^ί εαίίίοίβηί 
ίο βείβί>1ίδ1α ίΐιβ ηββά ίοτ δάάίίίοη&1 ΓβδίΓίοίχοηε βηά ίοτ ίβείίπ9 ίο 
βχβιηίηβ ίΐιβ βίίβοί οί νβΐ9^^· 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8181 


(/ 


2 Βίορρίηρ 

2.1 Τΐιΐβ ίε £ο βείβϋΐΐεΐι £1ιβ βοοβΙβΓβΙιΙοη βχρβτίβηοβά νΗβη εΙ;ορρ1η9 ϋιβ 

0Γβ£1; ίη οβίπι νβ(:βΓ κΐΐΐι ηο ρββδβη9βΓ Ιοβά ογ αβΓ9θ Ιοβά άαΓΐη9 £1)β 
£ο11ον1η9 οοηάΐΐΐοηε: 

• 1 ηοπηβΐ β£ορ £ογ ιηβχΙπΗίΐϊΐ ορβΓβϋοηβΙ ερββά; 

.2 6ΐηβΓ9βηογ 51.ορ £ογ πιβχίπιιιΐϊΐ ορβΓβΙιοηβ! ερββά; βπά 

.3 οτβδίι β£ορ £γοπι ιτιβχ Ιππότη ορβΓβΙΙοηβΙ ερββά βηά £γοπϊ βηγ ΐτβηείβηΐ: 
πιοάβ ερββά. 

2.2 Τΐιβ ΐββΐδ Γβ£βΓΓβά £ο 1η 2.1.1 βηά 2.1.2 εΐιοαίά άοσυιηβη^ £1 ιβ£ £1ιβ 
βοοβΙβΓη^ίοπε (3ο ηοΐ; βχαββά εβ£β£γ Ιβνβΐ 1 1η βηηβχ 3 κίιβη οοηΐχοΐ ΙβνβΓδ 
βΓβ 12 6βά 1η βοοοτάβοοβ Ιο ντί^ΐβη ρΓοοβάιΐΓβδ βε 9ΐ νβη 1 η 

ορβΓβ£.ίη9 πιβηαβί ογ 1η βη βα£οπΐΒΐ:1α πιοάβ. δΐιοαίά 6β£6£γ Ιβνβΐ 1 5β 
βχοββάβά <1αΓΐη9 ηοπηβΐ εΐορ, αοηΐΓοΙ δγε£βπΐδ δΐιουΐά 1>β πιοάχ£ΐβά ίη οτάβτ 
1:ο βνοΐά βχοββάηηοβ ογ ρβεββη9θΓ8 ε&οαίά 5β Γβςυΐτβά £ο 1>β εββίβά άαΓΐη9 
ηοηηβΐ βίορ. δΐιοαίά εβ£β1γ Ιβνβΐ 1 1>β βχοββάβά άιΐΓΐη9 βιηβΓ9βηογ ε£ορ, 
ίΐιβη νι* 11:1:6η ρΓοοβάαΓβε 1η £!ιβ 0Γβ££ ορβΓβ£ΐη9 ιηβηυβί εΐιουΐά χηαίιιάβ 
άβί,βίίβά 1η£οπηβΐ:1οη ο£ Ιιοντ Ιο βνοΐά βχοββάβηοβ ογ οοηΐτοί εγεΐβιη εΐιοαίά 
1>β ιηοάΐ£ΐθά £ο βνοΐά βχβββάβηοβ. 

2.3 Τΐιβ £ββ£ Γβ£βΓΓβά £ο ίη 2.1.3 εΐιοαίά άοοαπιβη£ £1ιβ£ £Ηβ βοοβΙβΓβΙιΙοηδ άο 

ηο£ βχοβθά εβ£β£γ Ιβνβΐ 2 ο£ βηηβχ 3 νΗβη οοπ£γο 1 Ιβνβτβ ο£ βαίοιηΒίΙο 
ιηοάβε βΓβ αεβά ίη η πιβηηβΓ νΐιΐοϊι ντίΐΐ 9* νβ Ηΐς^ββ^ βοοβΙβΓβΙΙοηε. Ι£ 

εβ£β£γ Ιβνβΐ 2 χε βχοββάβά £ϊιβη £ϊχβ οτβ££ ορβτβ£ΐη9 πιβηαβί εΐιοαίά Ιηοΐαάβ 
& Η&τη1η9 £1ιβ£ ΐ£ ιβ β Γΐεΐτ £ο ρβ6εοη9βΓε 1>β1η9 1η;}αΓβά, ι£ οΓβεΙι β(:ορ χε 
ρβΓ£οηηβ(3. 

2.4 Οΐΐιβτ Ιιββίβ εβοαίά 1)0 ΓβρββΙιβά <3αΓΐη9 ογβ££ ΐϋΓηΙης £ο βεΐβ&ϋεΐι £1ιβ ηββ<3 
ογ οϋιβΓκΙεβ £ο Ιιηροεβ βηγ ερββά Γβΐ&ΐιβά Γβε£Γΐο1:1οη8 άιχΓΐη9 πιβηοβανΓβε. 

3 Οηιίεβ ρβΓ£οηΒβηοβ 

3.1 Τΐιΐε £ββ£ 1ε £ο βε£β1)1ΐ8ΐι £ΐιβ ογβ££ ρβΓ£οπη 0 ΐηαβ βηά βοοβΙβΓη^χοηβ 
βχρβτίβηοβά άατ1η9 οΓαιεβ ιηοάββ νΐ£1ι ηο ρΒεεβη 9 βΓ Ιοηά ογ οβγ 9<> 1ο»ά 
άατ1π9 £1ιβ £ο11οκ1»9 οοηάΐ^ΐοηε: 

.1 ηοηηαΐ ορβΓβ£ΐοη οοηάί£ΐοηε βτβ £1ιο6θ χη κΐιΐοΐι £1ιβ ογ&££ νϊΐΐ εβ£β!γ 
οηιίεβ λ£ &ηγ ϊΐθδάΐη9 χΐιϋβ ιηθηιιηΐΐγ ορβΓΒΐιβά#- βιι£ο— ρ11ο£ δεεΐδ^βά 
ορβτα£βά ογ ορβΓ&Ιιβά κΐ£1ι βηγ ηαΙοιηβΙΙο οοπΙγοΙ βγβίβιη ίη ηοηηβΐ 
πιοάβ; βηά 

• 2 νοτεί: 1η£βηάβά οοηάΐΐιΐοηβ/ Γβ£βΓΓβά £ο χη 1.4.48 ο£ £1ι1δ Οοάβ^ βΓβ 

£1ιο 66 1η κΐιχοΐι ΐ£ εΐιοιιΐά 1>β ροεείΐϊΐβ £ο πιβιη£β1η εβ£β οηιίεβ νΐΐίιοϋί: 
βχοβρ£ΐοη&1 ρ!1ο£ΐη9 δλΐΐΐ. Ηον/βνβΓ # ορβτβΐιΐοηε β£ βΐΐ 1ιββά1η9δ 
Γβ1β£ΐνβ £ο £Ηβ νΐηά βηά εββ πιβγ ηο£ 1)β ροεεί&ΐβ. Γογ £γρβ ο£ θΓβ££ 
1ιβν1η9 β 1ιΐ9ΐιβΓ ρβτ£θΓΠΐβηοβ ε^βηάβτά 1η ηοη-άίερίβοβπιβηΐ: πιοάβ, £1ιβ 
ρβτ£οτπιβηοβ βηά βοοβίβτβΐιΐοηε εΐιοαίά βίδο 1)β βδ£β511ε1ιβά β£ 
άίερίβοβπιβηΐ: πιοάβ άΐΑΓΐη9 ορβτβΐιοη 1η £ΐιβ νοΓε£ ίη£βηάβά οοπάΐ^χοη. 

3.2 ΟρβΓβ£ΐοη Ιβνβίε, βδ άβ£χηβά χη 3.1, δΐιοαίά 1)β ββ£β1)1ΐ6ΐιβά βηά άοαιιπιβηίβά 
1>γ £α11-δθβ1β £βδ£ε 1η 1ββδ£ £νο Γβίβνβηΐ: εββ οοηάΐ£ΐοηδ βηά 1η Ιιββά, 
1 >θβπι βηά £ο11οκχη9 βββε. Τβε£ ρβτίοά εΐιοηΐά 1)β β£ Ιββεί: 15 πιίη. Μοάβΐ 
£ββ£β βηά πιβ£1ιοπιβ1:1οβ1 είπιαίβΐιΐοηδ αοαίά 1>β αεβά £ο νβτ1£γ £1)β 
ρβΓ£οΓΐηβηαβ 1η £ίιβ νοτεί: 1η£βηάβά οοηάΐ^ΐοηε. 
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ίίιηχίδ ίο γ ηοππβΐ ορβτ&ίίοη οοηάχίίοη δΐιοαίά &β άοοαπιβηίθά &γ 
πιβΑδαΓβπϊβηίβ οί οτβίί ερββά, 1ϊββάίη9 ίο ίΐιβ νβνθ βηά ίηίβΓροΙβίχοη ο£ 
ιηββεαΓβιηβηίΒ οί ιπηχίπιαιη ϊιοΓίζοηίβΙ &οοβ1βΓ&ίίοηε ίη βοοοτάβηοβ νίίϊι 2.4 
οί βηηβχ 3. ΜβββαΓβπιβηί οί ν&νβ &βί9&ί Αηά ρβτίοά εϊιοαίά 1>β πιβάβ ίο ί&β 
πιαχίπιυυη βχίβηί ρΓβοίίοΑίΙβ. 

ίίιηίίε ίοτ ν/οτβΐ ΙηΙβηάοά οοηάίΐΐοη εΐιοαίά 1)β άοοαίΝβηίβά 1>7 π»β&ΕΐΐΓβιηβη^8 
οί οτβίί ερββά, Μ&ν© 1ιβί9&ί ηηά ρβτίοά, ϊΐθβάίη^ ίο ίΗβ κβνβ Αηά &γ τοοί 
ηββη 89 α31ΓΘ (ΗΜ5) νβίαβε οί ίιοΓίχοηίβΙ βοοβΙβΓΑίίοηε ίη ΛοοοΓάβηοβ νχίίι 
2.4 οί βηηβχ 3 ιιηά οί νβτίίοβΐ δΰθβ1βΓ&ίίοη& οΐοεβ ίο ίΐιβ οτβίΐ; 
1 οη 9 ίίηάίη &1 οβηίτβ οί 9 ΓΛν *^Υ· ΚΜ5 νβίαβδ οοαίά ί>β αεβά ίοτ 
βχίτ&ροΐΑίίοη οί ρβΑ* νβίαβδ. Το οίίβίη ίΐιβ βχρβοίβά ρββ* νβίαβε Γβίβίβά 
ΐο βίταοίαΓβΙ άββίςη Ιοβά &ηά εβίβίγ Ιβνβΐβ (1 ρβτ 5-ιηίη βχοββάβηοβ), 
ιηαΐίίρΐγ ί*ιβ ΚΜδ νβίαββ &γ 3.0 ογ 

0 = νΐχηϊΓ 


νϊΙβΓβ! 

Ν ίβ ίΐιβ ηαπά)θΓ οί βαοοβδεχνβ Αΐϊΐρΐίίαάβε ντίίΐιίη ίΐιβ Γβίβνβηί 
ρβτίοά. 

Ιί ηοί οίίιβτνίδβ νβτίίίβά 1>γ πιοάβΐ ίβείε ογ &γ πΐΒίϊιβιηΑίίοΑΐ οβΙοαίΑίίοηε, 
ίί πιί^ίιί ίβ Αδεακιβά β ΙίηββΓ Γβίβίίοη &βί*τββη ντβνβ ϊιβί'9**ί »ηά 
αοοβίβταίχοηε &οεβά οη ιηθβδαΓβιηβηίε 1η ί&β ίκο εββ οοηάίίίοηε. ίίπιίίε 
£ογ νοτεί ίηίβηάβά οοηάίίίοη είιοαίά ίβ άοοαιηβηίβά βοίΐι Γβίβίβά ίο 
ρ& 5 βθΠ 9 βΓ εαίβίγ ίη &οοοΓά&ηοβ *τίί)ι 2.4 οί βηηβχ 3 βπά Γβίβίβά ίο ίΐιβ 
βοίαβί είταοίαΓΑΐ άβεί9π Ιοβά οί ί&β οτβίί. 

3.3 Τίιβ ίβείε βηά νβτίίίοβίίοη ρτοοβεε είιοαίά άοοηπιβηί ίΐαβ ΙίιηίίίΓα 8βΑ8 £ογ 
ββίβ ορβτ&ίίοη οί ίΐιβ οτβίί: 

.1 ίη ηοπηβΐ ορβτβίίοη βί ηβχίηυιη ορβΓβίίοηβΙ βρββά ίΐιβ βοοβίβτβίίοηε 

ε&οηΐά ηοί βχοββά εβίβίγ Ιβνβΐ 1 ίη βηπβχ 3 νίί& βη βνβτβ9β οί 1 ρβτ 
5-ιηίη ρβτίοά. Τ&β οτβίί ορβτβίίη9 πιβηυιβΐ είιοαίά ίηοΐαάβ άβίβίίβά 
άβεοτίρίίοη οί ί&β βίίβοίε οί ερββά Γβάιι^ίίοη ογ ο1ιβη9β οί ΙιβΑάίη9 
ίο ίΐιβ κβνβδ ίη οτάβΓ ίο ρΓβνβηί βχοββά&ηοβ; 

.2 ίη ί&β νοτεί ίηίβηάβά οοηάίίίοηβ, νίίΐι Γβάααβά βρββά && ηβοβεβΑΓγ, 
ίΐιβ βοοβΙβΓβίίοηβ βίιοαίά ηοί βχοββά Β&ίβίγ Ιβνβΐ 2 ίη βηηβχ 3 νίί*ι 
βη βνβ γ& 9® οί 1 ρβτ 5-ιηίη ρβτίοά, ηοτ εΐιοαίά &ηγ οίίιβΓ οτβίί 
οΙίΑΓβοίβΓΐδίίο ιηοίίοη &8 ρίίοίΐ/ γοΙΙ &ηά γηντ βχοββά Ιβνβΐβ ίΗβί 
οοαίά ίϊηρβάθ ίΐιβ ββίβίγ οί ρβ8εβη9βΓ8* Ιη ντορεί χηίβηάβά 
οοηάίίίοηε, κίίΐι Γβάαοβά βρββά ββ ηβοββββΓγ, οτβίί β&οαίά ίιβ ββίβΐγ 
π)βηοβανΓΒ±)1θ αηά ρΓονίάβ βάθ^ιιβίβ είβί>χ1ίίγ ίη οτάβΓ ίΐιβί ίΐιβ οτβίί 
οβη οοηίίηαβ εβίβ ορβΓΑίίοη ίο ίΐιβ ηβ&τββί ρΐβοβ οί Γβίιι^®^ ρτονίάβά 
οβαίίοη ί8 βχβΓοίββά ίη 1ι&ηά1ίη9· Ρβ88βη9βΓ8 βΚοαΙά ί>β τβ^ηίτβά ίο 
&β εβ&ίβά νΗβη 8&ίβίγ Ιβνβΐ 1 ίη ηηηβχ 3 ίε βχοββάβά; βηά 

.3 νίίϊιίη ίίιβ βοίαβί είταοίατΑί άβεί9η Ιο&ά ίοτ ί)ιβ ΟΓβίί^ νίίΐι Γβάαοβά 
ερββά βηά ο(ΐ3Π9β οί 1ιββάχη9/ Αβ ηβοβεεβΓγ. 

3.4 Τατηίη9 ηηά ιηβηοβανΓ&ί>ίΙίίγ 

Τ&β οτβίί εΗοαΙά 1)β εβίβΐγ σοηίΓθ11βί)1β ηηά πιβηοβανΓβίΙβ άατίη9ί 
.1 Ιια11-1>θΓηβ ορβΓβίίοη; 

.2 ορβΓβίίοη ίη ηοη-άίερ1βοβπ)βηί πιοάβ; 
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.3 £»*β-ο££, 1&ηά1χΐ9; 

• 4 βηγ Ιη^θΓϊηβάΙβίιβ ογ ΐ:Γβηβίΐ:ίοιι πιοάββ, βε βρρΙίαεΛΙβ; αηά 
.5 5βΓ^Ηίη9 ορβΓβΐίοηε, ββ βρρίίο&ϊίΐβ. 

4 Ε££βοΕ8 οί ί&ϋαΓβε ΟΓ ΐΛ6ΐ£\Α ηΕ£ΐΩη 
4·1 Οο&ογ&Ι 

Τ&β Ιίιηί^Β ο£ β&£θ ορβΓβΐίοη, βρβοί&Ι &6ηά11η9 ρΓοοβάαΓβε βηά βηγ 
ορβΓβ^ίοηθΙ ΓββΐΓΧοΐΙοηΒ βΐιοιιΐά &β βχβιηΐηβά 6ηά άβνβίορβά βε 6 Γ6βιι1£ οί 
£\ι!1-β06ΐβ ΙιγΙβΙβ οοηάαοΐβά Κγ είιηαΐΛΐ:1ιΐ9 ροΒεί&Ιβ βςιιΐριηβηϊ: £βί1ιΐΓβ6. 


ΤΙιθ £β! Ιιχγθ 6 ίο 1 >© ©χβιηΐηβά βϊιοαίά &β ΐΐιοδβ 1 β»ά 1 η 9 £ο ιηβ^οτ ογ ιηοτβ 
66νβ γο β££βο<:6 66 άοΐβπηίηβά £γογ η βνβ1ιΐ6£.1οη ο£ ΓΜΕΑ ογ βΙπιΙΙ&γ ©ηβίγείβ· 

Ρ&ΙΙαΓθδ £ο £>β βχβΐϊΐΐηβά δΐιουΐά &θ βςίΓθβά ββΐνββη £ΐιβ οτ&ίί. ιηβηνι£βο£αΓβΓ 
βηά £1ιβ Αάιτϊίηίβ*:Γβ*:ίοη »ηά ββο& είη 9 ΐβ £βϋιΐΓβ βΐιοαίά &β βχβπ\1ηβά λη 6 
ΡΓ 09 ΓΘεβίνβ πι&ηηβΓ. 


4.2 Ο&^βοΐβ ο£ ΐββΐβ 

Εχ&πιΐη&^ΐοη ο£ ©βοΗ £&ί1αΓβ βϊιοίλίά ΓββαΙΙ Ιηϊ 

.1 <1βίβΓΠ»1η1η9 ββ£β Ιΐηΐίβ ο£ οτβ£ί ορβίβίΐοη βί ί&β ί!π»β ο£ £β11«Γβ, 
1>βγοη<3 νΜοΙι ί&β £β11«Γβ νΐΐΐ Γββ«1ί 1η άβ9Γβ<ϊβί1οη 1>βγοηά ββ£βίγ 
Ιβνβΐ 2 ; 

.2 άβίβηη1η1η9 οτβν ιπβιη&βΓ'ε βοίίοηβ, 1£ βηγ, ίο ιηΐηίιηΐββ ογ οο«ηίβΓ 
ί&β β££βοί ο£ ί&β £β!1«Γβ; βηά 

.3 άβίβπηίηίη9 θΓβ£ί ογ ηβοΙιΙηβΓγ ΓββίΓίοίίοηβ Ιο 1>β ο&ββΓνβά ίο βηβ&ΐβ 
ίΐιβ οΓβ£ί ίο ρΓοσββά ίο β ρΐβοβ ο£ γθ£«9« νΐίΐ» ί&β £β!1«Γβ ρτβββηί. 


4.3 Ρα11«Γββ ίο 1>β βχβιηΐηβά 

Ε<]«1ρ<ηβηί ( α ΐΐ\>Γββ βΗουΙά ίηοίηάβ, &«ί ηοί 1>β Ιΐιηΐίβά ίο, ίΗβ £ο11ον!η9* 

1 ίοίβΐ 1ο5β ο£ ρΓορυΙβΙοη ρσνβτ; 

2 ίοίβΐ 1ο5β ο£ 1ί£ί ροκβτ (£ογ Α<Γν βηά 5Ε3); 

3 ΐοίβΐ ίβϋαΓβ ο£ οοηίΓοΙ ο£ οηβ ρΓοραΙβΐοη βγβίβπ»; 


4 ΙηνοΙαηίβΓγ βρρϋοβίΐοη ο£ £«11 ρΓορ«1βίοη ίίΐΓ«εί (ροβΐίϊνβ ογ 

η·9 β ^ΐ νβ ) οη οηβ 8 Υ. 8,:β,η * 

5 ί*11«Γβ ο£ οοηίΓοΙ ο£ οηβ άΐΓβοίΙοηηΙ οοηίΓΟΙ βγβίβπ»; 

6 ΙηνοΙαηίβΓγ £«11 άβ£1βσί1οη ο£ οηβ άΐΓβοίΙοηηΙ οοηίΓοΙ βγβίβπ»; 

7 Ιλ1ΐ« ΓΟ ο£ οοηίτοί θ£ ίΓίπι οοηίΓοΙ βγβίβπ»; 

® ΐΜνοΙαηίβτγ £ α ϋ άβ£1ββί1οη ο£ οηβ ίΓΐπ» οοηίτοί βγβίβπ» β1βπ»βηί; βηά 

9 *01*1 


Ιοββ ο£ βΙβοίΓίοβΙ ροντβτ. 
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ΡαΙΙιΐΓββ β&οαίά 1)β £ι»11γ ΓβρΓβββηξβΐΙνβ ο£ ββΓνΐοβ οοηάΐΐΐοηε βηά 
βΗοαΙά 1>β βίιηαΐΛΐιβά ββ βοοαΓβ£β1γ αβ ροββΐ&ΐβ ίη £1ιβ ιηοεί. θΓΪ1;1οβ1 
ςτβΡΙ: πιβηοβανΓβ ηΙιθγθ £1ιβ £&ΐ1νΐΓβ »Ϊ11 Ιιβνβ ιηηχίπιυιη Ιικρβεί. 

4.4 'Όβηά βΗίρ” £ββ£ 

Ιη οτάβΓ Εο ββ£β1>11βΙ> ογβ££ ιηο£.1οη6 ηηά ίίΓβοΙΙοη ο£ 1 βγX ηφ £ο νΐηά 
αη<1 Μβνβε, £ογ ϋιβ ρυτροεββ ο£ άβίιβπηίηΐης; 11»β οοηίίΐΐοηβ ο£ η θΓβ£ϊ; 
βνβοαη£ΐοη, £.Ηβ ϋΓβ££ κΐιοηΐά 5β βϊορρβά ηηά βΐΐ «ηβΐη ιηβοΙιΙηβΓγ β&ι»*; άοντη 
£ογ βυ££1ο1βη£ £ΐπ»β £ίιβ£ £!ιβ ΟΓβ^'β Ηβ&άΐης Γβίβΐίνβ £ο κΐηά ηηΛ νανββ 
ϊιβδ είιβΜΙΙιβά. ΤΙιΙβ £ββ£ β&οαίά 1>β οβΓΓίβά ουϊ: οη βη ορροΓΐηηϋγ ϋαβίε 
£ο βε£η1)1ΐΒΐι ρβ££βΓΠ8 ο£ £&β άββίςη'β "άββά β&ίρ'* 1>β&βνίθϋΓ ηηΛβτ β 
νβΓίβΙγ ο£ νΐηά &η<1 εββ 6£&(ιβ8. 
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ΑΝΝΕΧ 9 

ΟΚΙΤΕΚΙΑ ΓΟΗ ΤΕ5ΤΙΝ6 ΑΝΟ ΕνΑΙΛΓΑΤΙΟΝ ΟΓ 
ΗΕνΕΝϋΕ ΑΝΟ ΟΚΕΗ 5ΕΑΤ5 


1 ΡαΓροεβ ηηά εβορ β 

ΤΙιβ ρχίΓροεβ ο£ ϊΐιβεβ ΟΓΪΙβΓΪβ 1ε Οο ρτονΐόβ Γβ^ιιΪΓβιηβηΙιε £ογ Γβνβηαβ βη<1 
ογθμ εβηΕε, εθβί. βηο0θΓ&9βε βη<3 εββΐ βοοβεβοτίβε Βηά Οιβΐτ ίηεΕβΙΙβΟΐοη Ιο 
ιηΐηΐιηΐζβ ΙΙιβ ροεβϊΟΙΙΙΟγ ο£ οοβαρβηΟ 1η;}αΓγ ηηά/οτ άΙεταρΟΐοη ο£ 
βςΓβεε/ΙηςΓβεε 1£ ΟΟβ ογβ£ 0 βα££βΓβ & οοΐΐΐεΐοη. 

2 50&0ΐθ ΒββΟ ΕβΕίΒ 

2.1 ΤΟβ Γβ 9 αΐΓβιηβηΙ;ε ο£ ΕΟΐε ρβΓβ 9 ΓβρΟ βΓβ βρρΙΙοβΟΙβ £ογ οτβντ βηά Γβνβηαβ 
εβ&Οβ 1η ογβ£0 0&ν1η9 β άβεΐ 9 η οοΐΐΐεΐοη Ιο&ά ο£ Ιβεε ΟΟβη 3 9· 

2.2 Α11 εββΟε Οο νΟΙοΟ ΟΟιε ρβΓβ9Γ»ρΟ βρρϋβε, β1οη9 ηιΟΟ ΕΟβΙτ εαρροτΟε βηά 
ιΐβοΐ ΒΐϊβοΙιιηοηΙιε, εΐιονίά Οβ άβεΪ 9 ηβ(Ι Οο νίΟιεΙβηά βΙ ΙββεΙ; £Ηβ £ο11οντϊη9 
είΒϊΙο £ο Γββ ε βρρίϊβά 1η Οιβ ίίΓβοΙΙοη ο£ Ιΐιβ ογβ££.: 

• .1 Γογμβγ 4 άΙτβοΟίοη» & £οτοβ ο£ 2.25 ΚΝ, 

.2 Α££βτ ΛίΓβοΟίοη: η £ογοθ ο£ 1.5 ΚΝ, 

.3 ΤΓ&ηβνβΓββ άΙτβσΟίοηί β £οτοβ ο£ 1.5 1Η, 

.4 νβτΟΐοβΙΙγ «ϊοκηΗβΓά: β £ογοθ ο£ 2.25 ΚΝ, βη<1 

.5 νβτΟΐοβΙΙγ αρνβΓά: β £οτοβ ο£ 1.5 ΚΝ. 

Ι£ οΟβεβ £οτοββ βγβ βρρίίβά 1η ΟΟβ £οτβ ογ β£0 άΙτβοΟίοη ο£ ΟΟβ εββί:, 
ΐΟβγ εΟοαΙά Οβ βρρίίβά ΟοΓίεοηΟβΙΙγ Οο ΟΟβ εββΟ Οββλ 350 π>π» βΟονβ ΟΟβ εββΟ 
ΟοΟΟοπ». Ι£ ΟΟβ £οτοββ βγθ βρρίίβά 1η ΟΟβ ΟΓβηβνβτεβ βββΟ άΐΓβοΟίοη, ΟΟβγ 
εΟοαΙά Οβ βρρίίβά ΟοτΙεοηΟβΙΙγ Οο ΟΟβ εββΟ ΟοΟΟοπ». νβτΟΐοβΙ αρκβΓά Εοτοβε 
εΟοαΙά Οβ βνβηΐγ άΙεΟΓίΟαΟβά Οο ΟΟβ οοτηβΓβ ο£ εββΟ ΟοΟΟοπ* £Γ3ΐηβ. νβΓΟίοβΙ 
άοντηνβτά Γοτοβε εΟοαΙά Οβ αηά£οηιι1γ άίεΟτΙΟαΟβά ονβτ ΟΟβ βββΟ ΟοΟίιοιη. 

Ι£ β βββ01η9 αηΙΟ οοηεΐείε ο£ πιοΓβ ΟΟβη οηβ εββ01η9 ροείΕΐοη, ΕΟβεβ 
ίοΓΟβε εΟοαΙά Οβ βρρίίβά βΟ ββοΟ 6βΒθ1η9 ροείΕΐοη οοηοαΓΓβηΕΐγ άαΓΐη9 £Οβ 
ΟβεΟε. 

2.3 ΝΟβη Οιβ ίοΓοβε βτβ βρρίίβά Ιο β βθΒί, οοηεΙάβΓβΙΙοη εΟοαΙά Οβ 9^ νβη 
ΟΟβ άΙτβοΕίοη 1η κΟΙοίι ΟΟβ εββ£ 1ε Εο £βοβ 1η ΕΟβ ογβ£Ε. Γογ βχβπιρίβ, 1£ ΕΟβ 
ΒβΒΟ £βοβε εΐάβνβγε, ΕΟβ ΕΓβηενβΓεβ ογβ£Ε £ογοθ κοαίά Οβ βρρίίβά £ογθ βηά β£Ε 
οη ΕΟβ βββΟ βηά ΕΟο £θΓ*βΓά ογβ££ £ογοθ νοα1<3 Οβ βρρίίβά ΟΓβηενβτεβΙγ οη 00β 

6βΒθ. 


2.4 ΕβοΟ εβ»1:1η9 αηΙΟ Οο Οβ Οβείβά είιοαίά Οβ βΟΟβοΟβά £ο £0β εαρροτί: 
εΟΓαβΟαΓβ εΙιηΙΙβΓ Οο ΟΟβ ιτιβηηβΓ ιη νΟιοΟ ΐ£ »ΐ11 Οβ βΟΟβοΟβά £ο ΟΟβ άβολ 
εΟΓαεΟαΓβ 1η 00β ογβ£1:. Α 100 οα 9 θ β τί 9 ΐά εαρροτΟ εΟΓαοΟαΓβ οβη Οβ αεβά £ογ 
ΟΟβεβ ΟββΟε, β εαρροτΟ εΟΓαοΟαΓβ, 0βνίη9 00β εβιηβ εθΓβη 90 Ο βηά εΟϊΙΓηβεε βε 
£Οβ εαρροτΟ εΟΓαοΟαΓβ 1η ΟΟβ ογβΕΟ, 1ε ρΓβ£βΓΓβ«3. 
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2.5 ΤΕβ £οτοβε άβεοτΐΕβά ΐη 2.2.1 Ιο 2.2.3 εΕοαΙά Εβ βρρίίβά Ιο ΕΕβ εββΕ 
ΕΕτοα 9 Ε β ογϋηάτίοβΐ εατίβοβ Εβνίη9 3 τβάίαε ο£ 82 ηβη βηά β κιάΕΕ βΕ ΙββεΕ 
βςαβί Ιο ΕΕβ κιάΕΕ ο£ ΕΕβ εββΕ. ΤΕβ εατ£βοβ εΕοαΙά Εβ βςαίρρβά »ΊΕΕ βΕ ΙββεΕ 
οηβ £οτοβ ΕΓβηεάαοβτ βΕΙβ Εο αιββεαΓβ ΕΕβ £οτοβε ερβο1£ΐβά. 

2.6 ΤΕβ εββΕ εΕοαΙά I)© οοηείάβτβά βοοβρΕβΕΙβ 1£: 

.1 οηάβΓ £1)β 1η£1αβηοβ ο£ ΕΕβ £οτοβε Γβ£βΓΓβά Εο 1η 2.2.1 Εο 2.2.3, ΕΕβ 
ρβοηβηβηΕ άίερΙβοβιηβηΕ ιηββεαΓβά βΕ ΕΕβ ροΐηΕ ο£ βρρΙίοβΕίοη ο£ ΕΕβ 
£οτοβ 1 β ηοΕ ιηοΓβ ΕΕβη 400 ιηη»; 

.2 ηο ρβτΕ ο£ ΕΕβ εββΕ, ΕΕβ εββΕ πκ>αηΕΐη 9 ε ογ ΕΕβ βΟοβεεοΓΪβε Εβοοιηβ 
οοιηρΙβΕβΙγ άβΕβοΕβά άατ1η9 ΕΕβ ΕβεΕε; 

.3 ΕΕβ εββΕ Γβυιβίηε £ΐΓΠ»1γ Εβίά, βνβη ι£ οηβ ογ ι.ιογθ ο£ ΕΕβ βηοΕθΓβ 9 βε 
ίε ρβτΕΐγ άβΕβοΕβά, βηά βΐΐ ο£ ΕΕβ 1οοΕιη9 εγεΕβιηε Γβπ»βίη Ιοοίβά 
άαΓίη9 Εΐιβ νΕοΙβ άατβΕίοη ο£ ΕΕβ ΕβεΕ (βά^αεΕιηβηΕ βηά 1οοΕ1η9 
εγεΕβΓηε ηββά ηοΕ Εβ ορβτβΕϊοηβΙ β£Εβτ ΕΕβ ΕβεΕε)/ βηά 

.4 τΐ 9 ίά ρβτΕε ο£ Είιβ εββΕ ντίΕΕ ντΕΙοΕ ΕΕβ οοοαρβηΕ πιβγ οοπιβ ίηΕο 

οοηΕβοΕ εΕοαΙά ρτβεβηΕ β οατνβά εατίβοβ νΐΕΕ β Γβάιαε ο£ βΕ ΙββεΕ 
5 πυη. 

2.7 ΤΕβ Γβ(]αΐΓβπ)βηΕε ο£ εβοΕίοη 3 ιηβγ 1>β αεβά ΐη 11βα ο£ ΕΙιβ Γβ^βΐΓβπιβηΕβ ο£ 
Εΐ)ίε εβοΕίοη ρτονχάβά ΕΕβΕ ΕΕβ βοοβΙβΓβΕίοηε αεβά £ογ ΕΕβ ΕβεΕε βΓβ βΕ ΙββεΕ 

3 9· 

3 Ργηβπιΐο εββΕ Ε6&Ε6 

3.1 ΤΕβ ΓβςοΙτβιηβηΕε ο£ ΕΕΙε εβοΕίοη βΓβ βρρϋοβΕΙβ £ογ ογ βν βηά τβνβηαβ 
εββΕε 1η ογβ£Ε Εβν1η9 ® άβεΐ 9 η οοΐΐΐεΐοη Ιοβά ο£ 3 9 ΟΓ 9 Γβ ®^ βΓ * 

3.2 Α11 εββΕε £ογ »Ε1οΕ ΕΕΙε εβοΕίοη βρρίχβε, Είιβ εββΕ εαρροΓΕΐη9 βΕΓαοΕατβ, 
ΕΗβ βΕΕβοΕιηβηΕ Εο ΕΕβ άβοΕ βΕταοΕατβ, ΕΕβ Ιβρ 1 »θ 1Ε, 1£ ΙηεΕβΙΙβά, βηά εΕοαΙάβτ 
ΕβΓηβεε, 1£ ΐηεΕβΙΙβά, εΕοαΙά 1>β άβεΐ9ηβά Εο κιΕΕεΕβηά ΕΙιβ π\βχ1π\απι 
βοοβΙβτβΕίοη £θΓθβ ΕΕβΕ οβη Εβ Ιιηροεβά αροη ΕΕβπ> άατ1η9 β άβεΐ 9 η οοΐΐΐεΐοη. 
ΟοηεΙάβΓηΕΐοη εΕοαΙά Εβ 9 1 ν«η Εο ΕΕβ ΟΓίβηΕβΕίοη οί ΕΕβ εββΕ τβΙβΕινβ Εο ΕΕβ 
βοοβΙβΓβΕΐοη £οτοβ (1.β. νΐιβίίΐβί ΕΕβ εββΕ ΐε £οΓνβτά, β£Ε, ογ εΐάβ £βο!η9) · 

3.3 ΤΕβ βοοβΙβτβΕίοη ραΐεβ Εο νΕιοΕ ΕΕβ εββΕ 1ε εαΕ}βοΕβά εΕοαΙά Εβ 
ΓβρτβεβηΕβΕίνβ ο£ ΕΕβ οοΐΐΐεΐοη Είπιβ-ΕΙβΕοΓγ ο£ ΕΕβ οτβ£Ε. Ι£ ΕΕβ οοΐΐΐεΐοη 
Είπιβ-ΕΙεΕΟΓγ 1ε ηοΕ χηο»η, ογ οβηηοΕ Εβ είιηαΙβΕβά, ΕΕβ βοοβΙβτβΕίοη 
Εΐιηβ-ΕΐεΕοΓγ βηνβίορβ εΕοντη ΐη ΕΕβ £ 19 «γθ οβη Εβ αεβά. 



Γΐ 9 ^τβ - Ασοβ1βΐ'βί:1οη £ίπΐθ-ΐΊΐε<:θΓγ βηνβίορβ 
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3.4 Iη ίΐιβ £βεί; £τ&ιηβ, ©βοΐτ δββΐ; υηίΐ: βηά ίI :β βοοβεεοΓίβε (β·9·/ Ιβρ 1>©1£ε 

βηά βΐιοαίάβτ ΗβΓηβεεβε) δΐιοαίά βΐΐβοΐιβά £ο ΙΛβ ειιρροΓΐ: δΐΓαοΐατ© εΙπάΙβΓ ί:ο 

£&© ιηβηηβΓ 1η νϋΙοΗ ΐ£ νΐΐΐ 1>β βΐΐβοΐιβά £ο £&© άβολ: βΙ:γιιο£:ιιγθ 1η £.&© ατβΠ:. 

ΤΗ© βαρροτΐ. 6£ηΐ€ίΛΐΓ6 ο&η 1>β η Γ^ΐά βαΓίβοβ, ΙιονβνβΓ, β εαρροΠ: ε^Γυο^αΓβ 
1ι&ν1η9 £1ιβ εβτη© 6^Γ6ΐΐ9^^ βηά ε£ΐ££ηβδδ βε £!ιβ εηρροΓΐ: β^γιαοϊ-ηγ© ίη £.Ηβ ΟΓβίΙ: 

1β ρτβίβΓΓβά. 0 £Η©γ δββ£.δ βηά/οτ ΐβίτίβε ντίΐϊι ντΗΙοΙι βη οοοαρβηί. πιβγ αοπιβ ίη 
οοη£βο£; όαΓΐη9 η αοίΐΐεΐοη είιοαίά ϊ>β Ιηοΐαάβά ίη Ιιΐιβ £βδί: ίΓ&ηβ ίη 3η 
οτίβηΐιβίΐοη βηά νΐ£1ι & ιηβίιΐιοά ο£ &ϊ:(:&ο1ιιηβη^ 1;γρ1οβ1 ο£ £Ηβ£ 1η 0 Γβ£*:. 

3.5 0\ιγ1π9 £Ηθ άγηβιηΐο εββΐ; ΐβε*:, 3 £ΐ££ΐ©£1ι ρβΓοβηΐΙΙ© βη£ΙΐΓοροπ\θΓρ*ι1ο £βε£. 
άιιπνηγ, οογΓ ββροηά1η9 £ο £.Η© Ηγ&τίά II ογ Ηγ&Γίά III (ρτβΙβΓΓβά) ίιυ/ηβη 
εαΓΓθ 9 β£β (αηίβεε β πϊογ© βάνβηοβά £©ε*: άυπυπγ ιε βνβΐΐβ&ΐβ), βΗοαΙά &β ρΐβοβά 
1η £.&© βοβ(: 1η βη υρτί^^ εββ£ΐη9 ροβΐ£.1οη. Ι£ & ΐγρίοβΐ 5©&1:1η9 ιιηιΐ; ίε 
οοπιροββά ο£ πιΟΓβ ΐ,Ιιβη οη© οοαιιρβηί: εββΐ:, β Ιβεί: άιΐίηιηγ εΐιοιζίά &β ρΐβοβά 1η ©βοΗ 
οαοαρβηΐ. εββΐ: 1η £Ηβ ιιηΐ£. Τΐιβ άαπυηγ, ογ άαιυηίΐίβε, εΐιουΐά £>© εβοατβά 1η £Ηβ 
βββΐ αηΐ£ 1η βοοοτάβηοβ νΐ£1ι ριοοβάαΓβε ο£ Γ©οο9η1ζβά ηβί:1οηβ1 ε£βηάβτάε^ 
βηά ϊ>β ββοαΓβά αβ1η9 οηΐγ £Ηβ Ιβρ £>©11: βηά βΙιοαΙάβΓ Ηβπιβεε 1£ £&©γ βτβ 
Ιηείβΐΐβά. ΤΓβγ £βί>1βδ βηά οϊ&θγ εηοΐι άβνίαβε ε&οηΐά 5β ρΐβοβά ίη £Ηβ 
ροεΐ£ΐοη £&β£. νοιιΐά οβαεβ £&© 9 Γββ * :β6 * : ρο£βη£ι©1 £ογ βη οοοαρ&ηί: £:ο ^εοοπιβ 
Ιη^ατβά. 

3.6 Τΐιβ £.βε£: άιιπνηγ εΗοαΙά &β 1ηε1:Γ\ιηΐ8ηί:βά βηά 03ΐ1Ι>Γ3<:βά^ ίη βοοοτάβηο© 
νϋΗ £:1ιβ Γβςηΐτβιηβηΐΐδ ο£ 3 Γβοο 9 η 1 *θά ηη^ΐοηηΐ ε^ηηάβΓά, βο βε £ο ρβηηΐ£ 
οβίοαίη^ΐοη ο£ ί:ϊιβ Ιιββά ιη^ηΓγ ογΙΙθγΙοπ^ αβίοαίη^ιοη ο€ £Ηβ ^Ιιοτηοίο Ι:Γ 3 αιη 8 
ΙηάβΧ/ ΠίββδαΓβιηβηί: ο£ ίοτοβ 1η £Ηβ ίβπιαΓ, βηά ιηββεαΓβιηοηί:,. 1£ ροεείΐϊΐθ/ ο£ 
βχ^βηβίοη βηά £1βχ1οη οΓ 1:1ιβ ηβαλ, ιηββεαΓβίηβηΙ: ο£ £ΐιβ ιηβχΐιηιυη τβίβίιΐνβ ρβίνΐε 
βοοβίβτβϊιΐοη/ βηά πιββδίΐΓβπιβηί: ο£ ί:1ιβ ιηβχιιηυιη ρβίνιε Ιοβά 1η 1:Ηβ άΐΓβο^Ιοη ο£ 
£Ηβ ερίηβ. 

3.7 Ιί γπογθ ίΐιβη οηβ ά\ιτηπιγ 1ε ιΐδβά 1η 1:Ηθ ^©81:6/ ^Ηβ άυτηπιγ Ιοοβΐβά ίη £1ιβ 
εββΐ. 1ιβν1η9 £ϊιβ 1 ιΐ 9 ^βδί: ρο^βηϋβΐ £ογ βη οοονιρβηΐ: <:ο £>© Ιη^ιιτβά εΐιοαίά 1>β £Ηβ 
οηβ Ιηβ^ηιιηβη^βά· ΤΙιβ ο*Τι©γ άυιηιηγ ογ άυαηηιίβε ηββά ηο£ 5β ίηε<:Γΐιιτϊ©η£βά. 

3.8 ΤΗ© £βε£ε εΐιοαίά 5© αοηάαοίιβά βηά 1ηδΙ:Γΐιιηβη1:βί:1οη εΗοαΙά 5© εβιηρίβά 

βΐ: β ΓβΙ:© δα££1ο1βη£. £.ο Γ©11βΙ>1γ δΐιοντ Γββροηε© ο£ £;Ηβ άωηπιγ 1η βοοοτάβηο© νχ£ΐι 
^Ιιβ ΓβςηΐΓβνηβηίΐδ ο£ β Γβοο 9 η 1 *βά ηβΐιΐοηβΐ δΐβηάβΓά. 

3.9 ΤΗ© εββί: ηηΐί: £©δ£:βά 1η βοοοτάβηο© ντί££ιβ ΓβςαΐΓβιηβη^δ ο£ (:Ιι1ε εβο^ιοη 
δΐιοαίά 5© οοηβΙάβΓθά βοοβρί:βΙ)1β 1£: 

.1 Τίι© εθβί: υηΐ£. βηά £β£>1βδ 1ηε£.β11βά 1η 1:ίΐΘ εββί: ηηιΐ: ογ βτββ άο ηο£ 
£>βοοπιβ ά 1 β 1 οά 9 βά £γοπι £:Ηβ βαρρθΓΐ:1η9 άβαλ ε^Γαο^ατ© βηά άο ηοΐ: 
άβ£οπη 1η β π»βηηβΓ £ΐιβΙ: κοαίά οβαεβ £ίι© οοονιρβη!: £.ο £>θθθπιβ £.τβρρβά 
ογ Ιη^ηΓβά. 


χ/ Κβοο 9 η 1 ζ©ά ηβ^ΐοηβΐ β^ιβηάβΓάε ιηοΐιιάβ ΕΟΕ 80 νιί:Ιι βάάβηάαπι 79^ ΑΟΚ 66/00 
£γοπι Ααε1:Γβ11β βηά Η€ΗΚΡ Κβροιί: 350 £γοπ\ ΙΗ© υηιίιβά ί>^β£βε. 0<:1ιβΓ 
ηβ(:1οηβ1 είιβηάβΓάε βςαινβίβηί: £ο ί:1ΐΘεβ ε^βηάβΓάε ιηβγ 5© οοηειάθΓβά 
βαοβρί:βΐ3ΐβ. 
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.2 ΤΓιβ 1&ρ &β1£, χ£ Ιηε^βΐίβά, ΓβΓηΒχηε &£1:&οΙιβά &ηά οη Ήχβ £βεί; άαπυηγ'δ 
ρβίνΐε άατίη9 Ι&β ΙιηρΒΟΐ;. Τϊιβ εΐιοαίάβτ Γι^τηβεε, χ£ χηεΐβΐίβά, 
Γβηβΐηε &1:*:&οϊιβά βηά 1η 1*ιβ ίίηπίθάΐβίιβ νΐοίηΐΐγ ο£ £1ιβ £βε£ άαπχηγ'ε 
εϊιουΐάβτ άατ1η9 £Γιβ 1ίηρ&ο£. Α££.βΓ £ϊιβ ϊπιρΒΟΙ:, £&β Γβίββεβ 
πηβοίι&ηίειηε είιοαίά &β ορβτβΐΐνβ. 

.3 ΤΗβ ίοΐΐοκίης βοοβρΙβΜΙ Ιΐγ οτΙ^βΓΐ» βγθ ιηβΐ: 

• 1 ΐ,ΐιβ Γιββά Ιη^ατγ οτΙ^βΓίοη (ΗΙΟ), οβΙοαίΒίβά 1η βοοοτά&ηοβ **ι£Γι 
£ΐΐθ £οοηα1&, άοβε ηο£ βχοββά 500 


αο - («,-»,) 






νΙΐβΓβ I 


βηά ί·2 βΓβ 1)β9ΐπη1η9 ηηά βηά1η9 ΐχπιβε 

(1η εβοοηάε) ο £ £ΐιβ ΙηΐβΓνβΙ 1η νάιΐοΐι £*ιβ ΗΙΟ 1ε β 
ηβχΐιτιυιη. Τΐιβ ϊ.βΓπι β(£) ιε £1ιβ ΓβειιΙίΒηΐ: ιηβίίευΓβά 
Βοαβ1βΓβΙ:1οη χη £&β Ιιβαά ο£ Χ.&6 άιιιηϊηγ χη 9' 


.2 £&β ΐϊιΟΓβοΙο ΐΓ&ιυη» Ιηάβχ (ΤΤΙ), οβίοοίβΐβά 1η &οοθΓά&ηοβ νι£*ι 

ΙΗβ £ογπ\ι;1β, άοβε ηο*: βχοββά 30 9 βχοβρ^ £ογ ρβτχοάδ £ο*:&111η9 
Ιβεβ £ίιβη 3 ιηε 


777 


*κ*8α 

2 


ογ βοοβΙβΓβΐΙοη &£. £ΐιβ οβηΙ,Γβ ο£ 
9Γβν1*:γ 


«ΓΐβΓθί 

9ρ χε £&β ΒοοβΙβΓβΙΙοη 1η 9 οί βι£*ιβΓ £Γιβ ιιρρβτ ογ 
Ι οντβ γ γ! 5; βηά 

9^8 * 5 βοοβ1βΓβ£χοη 1η 9 °£ 1ονίβΓ ερίηβ; 

.3 £ϊιβ ιη&χΐιηυηι ρβίνΐβ ΛΟοβΙβΓβΐΙοη άοβε ηο£ βχοββά 130 9* β ί 

.4 £Ηβ πιβχίπηυη ρβίνχο Ιο&ά άοβε ηο£ βχοββά 6.7 ΙτΝ πιβΒδαΓβά ίη Ι&β 

&χίε ο£ £*ιβ ερίηβ; 

.5 ηβο* £1βχ1οη άοβε ηο£ βχοββά 88 Νπι, ι£. ίηββεαΓβά; 

.6 ηβοΐί βχΐβηειοη άοβε ηοΐ. βχοββά 48 Νη, ΐ£ ιηβΒειίΓβά; βηά 

.7 £&β £οτοβ ΐη υιβ Ιθπιιλγ άοβε ηο*: βχοββά 10 *Ν βχαβρ£ ΙΙιβΙ: ϋ 

ο&ηηο£ βχοββά 8 ΙτΝ Γογ ρβΓίοάε £οί:3ΐ1χη9 ιηοΓβ ΐΐιβη 20 ιηε. 

.4 Γ,οβάδ οη £&β αρρβτ ΐοτεο ΓίΗτηβεε εΐτβρε άο ηοΐ. βχοββά 7.8 *Ν ογ 3 

ϊοΙ:β 1 ο£ 8.9 ΚΝ 1£ άαβί εΧ.Γβρε βτβ αεβά. 
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ΑΝΝΕΧ 10 

ΟΡΕΝ ΚΕνΕΚδΙΒΕΕ ΕΙΓΕΚΑΓΤ5 


1 06Ρ9Γ51 

1.1 Α11 ορβη ΓβνβΓείίΙβ 1ί£βΓ3£ίβ είιοαίδί 

.1 1>β οοηείπιοίβά ντίίίι ρτορβΓ κοτΙαηΒηεΙιίρ βηά Γη&ίβΓίβΙε; 

.2 ηοί 1>β άβιη& 9 βά ίη είοντ39 β ίίίΓΟίη^οιιί ί&β βιγ ίβΐϊΐρβΓ&ίιΐΓβ Γ&η 9 © 
ο£ -18*α ίο +65°ε; 

.3 &β οβρβ&ΐβ ο£ ορβΓΒίίη9 ί1ΐΓοα9Ηοιιί βη βχτ ίβιηρθΓβίαΓθ Γ&η9β ο£ -18 β € 
ίο +65°0 βη<5 β εββΗβίβΓ ίβιηρβΓβίιΐΓθ Γβπ9β οί -1°0 ίο +30*0; 

.4 £>β Γοί— ρτοο£ / οοΓΓοείοη-Γθειεί&ηί βηά ηοί £>β αηάαίγ β££βοίβά £>γ 

εβ&ντ&ίβΓ, οίΐ ογ £1111931 βίίβοίε; 

• 5 ί>β είβί>1β βηά πΐΒίηίΒΐη ίϊιβίτ εΐιβρθ ντίιβη ίηίΐβίβά βηά ξιιΐΐγ Ιβάβη; βηά 

.6 &β £ίίίβά νίίΐι ΓβίΓΟ-ΓβίΙβοίίνβ ιτΐΒίβιτίβΙ, νΙιβΓβ ίί ντίΐΐ βεείεί ίη 

άβίβείίοη, βηά ίη ΒΟΟΟΓάΒηοο κίίΐι ίΐιβ Γβοοιηπιβηάβίίοηε βάορίβά Υ>γ ίίιβ 
0Γ9βηί*βίίοη*. 

2 ςοηβίπιςίίοΰ 

2.1 ΤΗβ ορβη ΓβνβΓβί£>1β 1ί£βΓβ£ί εΐιοαίά £>β εο οοηείπιοίβά ίίιβί νάιβη ίί ίε 
άτορρβά ίηίο ίΐιβ νβίβτ ίη ίίε οοηίβίηβΓ £γοιπ β Κβΐ9^ί ο£ 10 π», ίίιβ 1ί£βτβ£ί 

,&ηά ίί ε β 9 ηίριηβηί ^ίΐΐ ορβτβίβ δθίίε£&οίοι:ί1γ. Ι£ ίίιβ ορβη Γβνβτεί&ΐβ 
Ιίίβτηίί, ίβ ίο £>β είονβά βί β Ηβί9^ί ο£ ϊϊιογθ ίΐιβη 10 π\ βί>ονβ ί)ιβ κβίβτΐίηβ ίη 
ίίιβ 1 ί 9 Ηίβεί εβΒ9°^ η 9 οοηάίίίοη, ίί είιοαίά 1>β ο£ β ίγρβ νΐιίοΐι ββε ί>ββη 
β&ίίείβοίοτίΐγ άτορ-ίβείβά £γοπ\ 3ί Ιββεί ίίιβί 1ιβί9πί* 

2.2 ΤΙιβ ορβη ΓβνβΓείΜβ £1οβίίη9 ΙίίβΓβίί είιοαίά 1>β ΟΒρβ&Ιβ ο£ νίί1ΐ5ίΒηάίη9 

Γβρββίβά ;}υιηρβ οη £γοπ» & 1ιβΐ9^ί ο£ 3ί Ιββεί 4.5 ίη. 

2.3 Τίιβ ορβη ΓβνβΓεί&Ιθ 1ί£βΓβ£ί Βηά ίίε £ίίίίη9δ είιοαίά ί>β εο οοηείταοίβά βε 
ίο βηβ£>1β ίί ίο !>β ίονβά βί β ερββά ο£ 3 Κηοίε ίη οβίιη ντβίβΓ νΗβη Ιοβάβά νίίΗ 
ίίβ Γιιΐΐ οοιηρίβπιβηί ο£ ρβΓεοηε βηά βςαίριηβηί, κίίΐι ίΐιβ εββ-θηοΗοΓ άβρίογβά. 

2.4 Τΐιβ ορβη ΓβνβΓβίίίΙβ 1ί£βΓ&£ί νΐιβη £η11γ ίη£1βίβ(ί εΐιοιιΐίί £>β οβρβϋΐβ ο£ 
5βίη9 ί>ο»Γ<ίβ(ί £γοπι ίΐιβ νβίβτ νΐιίαίιβνβΐ' νβγ αρ ίί ίηίΐβίβε. 

2.5 Τΐιβ ιη&ίη Ιιαογβηογ οΙιβιηΙΐθΓ εϊιοαίά άίνίάβά ίηίο: 

.1 ηοί Ιβεε ίίιβη ίκο εβρβΓβίβ οοπιρβΓίιηβηίε, ββοΗ ίηίΐβίβά ίΗΓοα9^ β 
ηοηΓβίιίΓη ίηίΐβίίοη νβίνβ οη θβοΗ οοπιρβΓίίηβηί; βηά 


* Κβ £β γ ίο ίΐιβ Κβοοιηιηβηάβίίοη οη ίΗβ αεβ βηά £ίίίίη9 ο£ ΓβίΓΟ-ΓβίΙβείίνβ 
ιη&ίβΓ ί βίε οη 1ί£β-ε&νίη9 Βρρίίβηοβε βάορίβά ί>γ ίΗβ Ο^βηχζβίΐοη ^7 
Γβεοΐαίίοη Α.658(16). 
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,2 ίΐιβ ϊ>ιιογβηογ οϊιβιη&βΓβ δίιοαίά 5β 50 &ΓΓ&η9βά ίϊι»ί ιη ί&β βνβηί οί οηβ 
οί ί*ιβ οοιηρβΓίιιίθηίδ *>β1η9 άβπιβ9 β< ^ ΟΓ ί3ϋ1π9 ίο Ιηίΐβίβ, ί&β Ιηίβοί 
οοπφβΓίιηθηί δΐιουΐά 1 >θ βϊ>1β ίο ευρροΓί, νχίΐι ροείίΐνβ ίΓββ&οβτά ονβτ 
ί&β ορβη Γβνβτεΐΐϊΐβ ΙΙίβΓβίί'δ βηίΐτβ ρβΓίρϊιβΓγ/ ί&β ηυιηββΓ οί 
ρθΓεοηδ νϊιίοΐι ί&β Ιιίβτβίί ΐδ ρβπηίίίβά ίο βοαοιηΓηο(33ίβ, ββοϊι Ηβνίη9 
& ιηβδε οί 75 ^9 ηη(1 εββίβά χη ίϊιβίΓ ηοπηβΐ ρο&ίίΐοηε. 

2.6 ΤΗβ ίΐοοτ οί ίΐιβ ορβη ΓβνβΓβΙΜβ Ιίίβτβίί εΐιοηΐά 1>β ντβίθΓρτοοί. 

2.7 ΤΗβ ορβη ΓβνβΓδΙΜβ ΙΙίβΓβίί εΐιοαίά &β χηίΐβίβά κΐίΐι η ηοη-ίοχιο 9 35 &Υ 
βη Ιηίΐβίΐοη ε γεί βπι οοπ\ρ1γ1η9 ντίίΐι ίϊιβ Γβ9 υ ^ Γβπ,βη ^ ε οί Γβ9θ1βίχοη ΙΙΙ/39 οί 

Οοηνβηίΐοη. Ιηίΐβίχοη δΐιοαίά &β οοιηρίβίβά ντίίϊιΐη ί&β ρβτίοά οί οηβ ιηΐηιιίβ 
βί βη &ιπ£>1βηί ίβιηρβΓβίηΓβ οί 1>βίνββη 18°€ ηηά 20°0 βηά κΐίΐιΐη β ρβτχοά οί 
ίίΐΓββ ιηΐηαίβδ βί βη Βπι&ίβηί ίβίηρβΓβίιΐΓβ οί ~18°0. Αίίβτ Ιηίΐβίΐοη ίΐιβ ορβη 
ΓβνβΓδΙΜβ ΙΙίβΓβίί εΐιοαίά ηιβίηίβίη Χίε ίοπη νΐιβη Ιοβάβά ντίίίι ίίε ίιιΐΐ 
οοπιρίβπιβηί οί ρβτεοηε βηά β 9 ηχρπιβηί. 

2.8 ΕβοΙι ΙηίΙαίβΜβ αοπιρβΓίιηβηί κΐιοαίά £>β οβρβΜβ οί ντ1ίΜί3ηάχη9 & ρΓβεειίΓβ 
β^ηβΐ ίο βί Ιββδί ίΐιτββ ίίιηβε ίίιβ νοτ)είη9 ρΓβεειίΓβ βηά είιοαίά 1>β ρτβνβηίβά 
ίτοιη ΓββοΗίη9 β ρΓβεειίΓβ βχοββ(3χη9 ίν/1αβ ί&β ντοτ)είη9 ρΓβεειίΓβ βιίίιβτ 1>γ Γηββηε 
οί Γβΐΐβί νβίνβε ογ ϊ)γ β ϋιηχίβά 9 β5 δΐιρρίγ. Μββηδ εΐαοαίά 5β ρτονίάβά ίοτ 
ί 1 ίί 1 η 9 ίϊιβ ίορρ 1 η 9 ~ιιρ ρυιηρ ογ ββΐΐοντε. 

2.9 Τ&β ειιτίβοβ ο£ ί&β Μογβηογ ία&βδ εΐιουΐά ί*β οί ηοη-εΐΐρ ηΒίβΓίβΙ. 

Αί Ιββεί: 25% οί ίΗβδβ ία&βδ δϊιοαίά 5β οί β ϊιΐ9^1γ νΐδχ1>1β αοΙοαΓ. 

2.10 ΤΙιβ ηυπ&θΓ οί ρβΓδοηδ νΐιίοΐι βη ορβη ΓβνβΓδΐ&Ιβ ΙίίβΓβίΙ: είαοαίά 1>β 
ρβΓτηΙί^βά 1:ο βοοοπ«ηο<3βΙ:Θ εΐιοαίά 1>β β9«β1 ίο ίΐιβ ΙβδδβΓ οί; 

.1 ίϊιβ 9 Γβ& ί β ®ί νΐιοΐβ ηηιη1>βΓ ο1>ίβίηβά ί»γ άχνιάίη9 1>γ 0.096 £ϊιβ νοίυιηβ/ 
ιηβ&δυτβά 1η οαίιΐο ιηβίτβδ οί ίΐιβ ιηβχη 1>ιιογ&ηαγ ίαί>βδ (ντίιίαΐι ίοτ ίΐιΐδ 
ριιτρο6β δ&οιιΐά ηοί Ιηοΐαάβ ίΐιβ ίΗνβΓίδ ΐί ίΐίίβά) νίιβη χηίΐβίβά; ογ 

.2 ί&β 9 Γβ& ί ββ ί ν ϊιο1β ηηπιΙϊβΓ οϋί&ΐηβά 1>γ <51νίά1η9 1>γ 0.372 ί&β χηηβτ 
ΗοΓίζοηί&Ι ΟΓΟδδ-δβοίίοηβΙ βΓββ οί ίϊΐθ ορβη ΓβνβΓδ151β ΙχίβΓβίί 
Μβ&δΐΐΓβά 1η 69 ^&Γβ ιηβίΐΓβε (κΐιΐοΐι ίοτ ίίιΐβ ριιτροεβ ιηβγ 1ηα1α<1β ίΐιβ 
ίΙικ&Γΐ: ογ ^ΙινηΓίδ^ 1ί ίΐ££βά) πιββδαΓβά ίο ίΐιβ ΙηηβηΏΟδί βά9β οί ίΗβ 
1>αογβηογ ίαί>βδ; ογ 

.3 ίΗβ ηαιηΙίΘΓ οί ρβΓδοηδ 1ι&νχη9 βη &νβΓβ9 β *η»δ6 οί 75 &11 νββΓΐη9 

1 χίβ;}ΛΟ^βίδ, <:}ΐ 5 ί οηη 5β εβηίβά ίηΙΟοΒΓά οί ίΐιβ 1>νιογ3ηογ ίαΙ)βε 
ντίί&οαί 1ηίβΓίβΓΐη9 ντΐίΐι ίΐιβ ορβτ&ίιοη οί 3ηγ οί ί^ιβ ΙιίβΓβίί'ε 
β9οιριηβηί. 

3 Ορβΰ Γ6Υ6Γ6ΐί3ΐ8 1ίί€Γ&ί^ ί1ίίΐΏ95 

3.1 ^Ιίβΐΐηβε δΗοαΙά 1>β εβουΓβΙγ 5βο)(βίβά βΓουηά ίΐιβ ιηδίάβ βηά οαίείάβ οί 
ίΐιβ ορβη ΓβνβΓδί&Ιβ Ιχίβτβίί. 

3.2 ΤΙιβ ορβη ΓβνβΓβιΙ>1β Ιχίβτβίί εϊιοιι1<1 5β ίιίίβά νΐίΐι ηη βίίίοχβηί ρβιηίβτ 
οί β 1βη9ί& δ\Αΐί&51β ί ογ βαίοπιβίχα ΐηίΐβίχοη οη Γββοϊι1η9 ί^β νβίβτ. Γογ ορβη 
ΓβνβΓδΙϋΙβ ΙΐίβΓβίίδ βοοοΓηιηο<ΐ3ΐ:ιη9 πιοΓβ ίΐιβη 30 ρβΓδοηβ βη 3ά<ϋίχοη&1 
5οκβ1η9-1η Ιίηβ δΐιοαίά 5β ίιίίβά. 
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3.3 ΤΙιβ &Γββλ1η9 εΐΓβη9ΐ1ι ο£ £Ηβ ρβΙηΙιβΓ 5γε£βιη χηο1αάχη9 ΐ£ε πιββηε ο£ 
βίίββΐιπιβηΐ: £ο ΐάιβ ορβη ΓβνβΓε11>1β 1ΐ£βΓβ££* βχοβρΐ £1ιβ κββΐί Ιιη^ Γβ9 υ ^ Γβ ^ &Υ 
Γβ9«1»^1οη ΙΙΙ/39 ο£ £ΐΐθ Οοηνβηΐΐοη, βΐιοαίά 5β: 

.1 7.5 )εΝ £ογ ορβη ΓβνβΓδ11>1β 11£βΓβ££ε βαοοπυηοάβ1;1η9 ηρ £ο 8 ρβτεοηε; 

• 2 10.0 λΝ £ογ ορβη Γβνβτεΐΐϊΐβ 1·χ£βΓβ£1:Β &οοοπνπ\οά&ίίη<3 9 ίο 30 ρβΓεοηε; 

βηά 

.3 15.0 λΝ £ογ ορβη Γβνβτβΐ&ΐβ 11£βΓβ££ε βοαοιηΓηοάβ1:1η9 πιοτβ £1ιβη 

30 ρβΓΒοηβ. 

3.4 Ήιβ ορβη ΓβνβΓβΙΜβ 11£βΓβ££ ε&οαίά ί>β ίιΐΐβά κχΐΐι β£ 1ββε£ ΐίιβ £ο11ον1η9 
ηυιη&βΓ ο£ 1η£1β£βά Γβιηρβ £ο βεείεΐ: 1)θβτάχη9 £γοπι £άιβ εββ νΙιΙοίιβνβΓ νβγ υρ Οιβ 
Γβ££ ΙηΟβίβε: 

.1 οηβ Κ>ο&Γάίη9 Γβιηρ £ογ ορβη ΓβνβΓβι&Ιβ 1ί£βΓβ£1;β βο<:οπΐΓηοάβ*:1η9 ηρ ίο 
30 ρβΓβοηβ; ογ « 

.2 ί\το 1>ο«Γάίη9 Γβπιρε £ογ ορβη ΓβνβΓεΙΜβ 11£βΓβ££β βαοοπΐίηοάβΐ:1η9 ιηοΓβ 
ίΐιβη 30 ρβτδοηε, ευοϊι 1?οβΓά1η9 Γβιηρδ δΐιοηΐά 1>β 180· βρβτί:.» 

3.5 Τΐιβ ορβη Γβνβτβΐϋΐβ 1χ£βΓβ££ βϊιουΐά ϊ)β £ΐ££βά ντίΙΙι νβΐβτ ροο^βΐε 

οοηϊρ1γ1η9 ν1*Α £*ιβ £ο11ον1η9 Γβ<ιηΐΓβιηβη£ε: 

.1 υιβ ΟΓοεε-εβοΐΙοηβΙ βΓββ ο£ ΐΐιβ ρο οϊβίΒ εΐιοηΐά 1>β ίη £1ιβ εΐιβρβ ο£ βη 
Ιεοεοβίβε £Γΐβη9ΐβ ντίΐΐι ϋιβ £>βεβ ο£ £Ηβ £ι:1βη9ΐβ βΐΐβοΐιβά £ο £Ηβ 
Ιηιογβηογ ΐ,ιιϋβε ο£ £1ιθ ορβη ΓβνβτεΙΜβ 1χ£βΓβ££; 

.2 £1ιθ άβεί9π εΐιοηΐά ϊ>β εχιοΐι £1 ιβΙ; *άιβ ροολβ^ε £χ11 Ιο βρρΓοχίιηβΙιβΙγ 60% 
ο£ αβρβοΐΐγ νΐ£Μη 15 ε ίο 25 ε ο£ άβρίογτηβηί:; 

.3 ροολβίε β££.βαίιβά £ο ββοΐι βαογβηογ £χύ5β εΐιοιιΐά ηοπηβΐΐγ Κβνβ 

&99 γθ 9 & ^ € οβρβοΐΐγ ο£ 1>βί:κββη 125 1 βηά 150 1 £ογ 1η£1β£β1>1β ορβη 
Γβνβτβΐϋΐβ 11£βΓβ££ε αρ £ο βηά 1η<:1υά1η9 £1 ιθ 10 ρβΓδοη εχζβ; 

.4 £1ιθ ροολβΐε £ο 1>β £ΐ££βά £ο β&οΐι βαογβηογ ΐα&β οη 11£βΓβ££β 

οβΓί:ί£1βά £ο οβΓΓγ ιηοΓβ £ΐιβη 10 ρβτεοηβ εϊιοηΐά Ηβνβ βε £βτ βε 
ρΓβο^ΙοβΙίΙβ βη β99 ΓΘ 9®^ β οβρβοΐ£γ ο£ (12 χ Η) Ιί^Γββ,. ντίιβτβ Ν 1ε £ϊιβ 
ηυιη1>βΓ ο£ ρβτεοηβ αοττίβά; 

.5 ββοΗ ροολβ£ οη β 1)αογβηαγ £\ι!>θ εΐιοαίά 1>β β££βο!ΐθά εο £1ιβ£ ντίιβη £Ηβ 
ροαίίβΐ: 1ε 1η άβρίογβά ροεχ^ιοη ΐ£ χε β££βοΚβά β1οη9 £α11 

1βη9£1ι ο£ ΐ£ε ηρρβτ βάαβε £ο, ογ οΐοεβ ίο , <:1ιθ Ιοντβεί: ρβιτΐ ο£ £Ηβ 
Ιοκβτ 1>αογβηογ ΐιι&β; βηά 

.6 £Ηβ ροοΚοίε βΐιοαίά ί)β ά1ε£ΓΐΙ>η1βά εγιητηβ^ΓΙοβίΐγ τοαηά £1ι© 

οΐΓθαη£βΓβηαβ ο£ £1ιβ 11£βΓβ££ νΐΐΐι ειι££χο1βη£ εβρβτβ^ΐοη 1>β£>ίββη 
ββοϊι ροο)εβ£ £ο βηβ51β βίτ ^ο βεαβρβ Γββάϋγ. 

3.6 Αί: 1ββε£ οηβ ιηβηυβίΐγ οοη^ΓοΙΙβά Ιβιηρ οοπιρ1γχη9 νΐ£Η ΙΗβ Γβ9^ΐΓβΠΊβη£ε 
εΐιοαίά 1>β £ΐ£1ΐθά οη £Ηβ ιιρρβτ βηά ΙοντβΓ ειΐΓ£βαβε ο£ £^ιβ 1>αογβηογ £ιά)βε* 

3.7 8ιιΐ£β1>1β βυ£οιηβ£ΐα άΓβίη βΓΓβη 9 βιηβηΐ:ε εϊιοαίά 5β ρτονιάβά οη ββοΐι εΐάο οί 
1:1ΐθ £1 οογ ο£ ίιΐιβ 11£βΓβ££ 1η £1ιβ £ο!1οκ1η9 ϊηβηηβτ: 
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.1 οηβ Γογ ορβη Γβνβτεΐ&ΐβ 1ιΓβΓ3Γ£β 3αοοιηΓηο<Ϊ3ΐ1η9 ηρ ίο 30 ρβΓβοηε; ογ 

.2 ίζνο Γογ ορβη ΓβνβΓδΙ&Ιβ 1χΓβΓ3Γ1.ε βοοοιηιηο<ΐ3Γΐη9 πιοτβ £1ΐ3η 30 ρβΓβοηβ. 

3·8 ΤΙίθ θ^αίρπιβηϊι οΓ βνβχγ ορβη ΓθνβΓ8ΐΙ>1θ ΙΙΓογβΓΙ: εΐιοιιΐά οοηεΐδΓ οΓ· 

• 1 οηβ ίϊαογβηξ. Γββοηβ 9 ηοΐΓ, βΓΓβοΙιβά £ο ηοΓ Ιβεε Γϊιβη 30 πϊ οΓ ϊϊυογβηΓ 

ϋπβ ν#ί£ΐι η 1)Γββ)ί1η9 βΙΐΓβη^^^ οΓ β!: ΙβηεΙ: 1 ΚΝ; 

.2 £ηο εβΓβΐγ νηχνβε οΓ Γϊιβ ηοη-Γο1άιη9 £γρβ 1ιηνχη9 β 5ιχογβηΓ. Ιιβηάΐβ 
είχοαίά 5β ΠΐιΓβά βΓΓβοΙιβά Ιο ορβη ΓβνβΓδί&Ιβ ΙΙΓθγβΓ*: ίγ 1x9*^ 

Ιΐηβδ* ΤΙιβγ εϊιοαίά &β είονοά ιη ροοΚβΐδ δο χγΓ βερβοΐΐνβ οΓ 

ί:ίιβ ν&γ ιη νίΚιοβ ΓΙιβ ορβη ΓβνβΓδϋ>1β ΙίΓβΓβΓΙ; ΙηΓΙηΓβε, οηβ νΐΐΐ ίο 
Γβ&άϋγ 3ν3ΐΐ3ΐ>1β οη Γ*ιβ Ιορ ευΓΓβοβ ο£ Γΐιβ ηρρβτ 1>ιιογ3ηογ £α&β 1η β 
δαϋΐΒ&Ιβ ροβίΐΐοη Ιο βηβ&ΐβ £1ΐ6 ρβιηίΐΘΓ Γο 1>β Γββάΐΐγ οηί; 

,3 οηβ βαογβη*; 1 )β11θγ; 

,4 Γντο 6ροη9βε; 

# 5 οηβ εββ βηοΐιοτ ρβηηβηβηίιΐγ 3ΓΓ.3θϊιβά Γο £ΐιβ ορβη ΓβνβΓβΐ&Ιβ ΙΙΓβτβΓΓ 

1η βΐιοίι β νβγ βδ £ο ίο ΓβΒάϋγ άβρίογβ&ΐβ ντ&βη £*ιβ ορβη ΓβνβτεΙΜβ 
ΙΙΓβΓβΠ ΙηΓΙβΐβδ. ΤΗθ ροει^ιοη οΓ £&β εβη βποΙιογ ε&οαίά ίο οΙββΓίγ 
ιτηβΓλβά οη ϊ>οϋι βηογβηογ Γυΐϊβδ; 

.6 Γνο ϊ>αογβη<; ρηάάΐββ; 

.1 οηβ Πτεΐ-ηχά οηΐΠΓ ιη 3 νβΓβΓρτοοΓ β35β οβρηΜβ οΓ &βχη9 οΐοεβά 
ί:ΐ9^^1γ βίΐβτ ιιββ; 

.8 οηβ νΐιΐβΐΐβ ογ β 9 ηχνβ 1 βη*; εοαηά 8ΐ9η3ΐ; 

.9 £κο ϊιηηά ίΐΒΓβε; 

.10 οηβ νΒΓβΓρτοοΓ βΙβοίΐΓίο ΙιογοΙι εαιΓη&Ιβ Γογ Μοτεβ εχ9η3ΐ1χη9 Γθ9β£ϊ ιβΓ 
νϋΗ οηβ ερβΓβ εβΓ οΓ ΙύΒ^βΓίβε Βηά οηβ ερβΓβ &α1& ιη 3 νβίιβτρΓΟοί 
οοη^βΐηβΓ; 

.11 οηβ Γβρβΐ γ ουΓΠ*: Γογ ΓβρβΐΓΐη9 ρηηοΙιΐΓβδ ιη βαογβηογ οοπιρβΓΙιηβηΐδ; 
βηά 

.12 οηβ £ορρ1η9“«Ρ ρηιηρ ογ &β11οντδ. 

3.9 ΤΙιβ β 9 ηΐρηβηΓ ερβοΙΠβά 1η 3.8 18 άββΐ 9 η&£βά &η Η80 Ρβοΐΰ. 

3.10 ΗΙιβΓβ βρρ Γορτχ βΓβ/ Γΐιβ β 9 ηιριηβηΓ. εΐιοαίά 1)β δίιοκβά χη & οοη^βίηβΓ νίιιοΐΐ/ 

1Γ 1Γ ιε ηοΓ &η χηί:β9Γβ1 οί ' ΟΓ ρβπηβηβη<:1γ &*:*:3α*ιβά Ιο 1:1ιβ ορβη 

ΓβνβΓ8ΐ£>1β ΙΙΓθγβΓΓ./ βΐιοαίά 1>β είιονβά βηά εβουΓβά ίο ί:1ιβ ορβη ΓβνβΓδχ&Ιβ 
ΙΙΓθγ&ΓΓ βηά ίο οβρεΛΙβ ο£ Γ1οβ(:1η9 1η ν3ί:βΓ Γογ βί: ΙββδΙ: 30 ιηίη κχ^ουί: 
άβπ»39β χΓ.ε οοηίιβηΐβ. ΐΓΓββρβοΠνβ οΓ νίιβΐίιβΓ ί:1ιβ βςηχρτηβηί: οοη1:3ΐηβΓ ίδ οη 
ΐηΓβςΓβΙ Ρ» Γ ^ ογ/ ογ ιβ ρβΓΠίβηβηΓΙγ 3Γ<:3α1ιβά Ιο, £ΐιβ ορβη ΓβνβΓεχ1>1β ΙχΓβΓβΓί:, 
Ηιβ β 9 α!ρπ\βηΓ δ^οαίά 1)β Γβ&άχΐγ βοοβεβι^ΐβ ιγ τβερβοίιΐνβ οΓ ντΜοΗ κ&γ αρ £Ηβ 
ορβη ΓβνβΓδ11>1β ΙΙΓβΓβΓί: ΙηΓΙδΓβε. Τ*ιβ Ιιηβ κΙιΐοΚ εβοαΓβδ Πΐχβ β^χρπιβηΓ 
αοηΙιαΙηβΓ Γο 1:ηβ ορβη ΓβνβΓδΙΜβ ΙΙΓβΓβΠ: εΗοιχΙά Ιιβνβ 3 &Γβ3*ιη9 δ<:Γθη9^ οΓ 
2 λΝ ογ 3 ϊ)Γββ)ε1η9 8ΐ:Γβη9^Η οΓ 3:1 &3Ββά οη 1:ίιβ ιη38δ οΓ £ΐιβ οοίηρ1β1:β βςαΐρΐΏβηΓ. 
ρβολ, ντΙιΙοΙιβνθΓ Ιβ <:Ηβ 9 Γββί:βΓ · 
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4.1 ΊΊιβ ορβη ΓβνβΓδί&Ιβ 1ί£βΓβ££6 δΐιοαίά 1>β ρβοίεβά ίη β οοηΐιβίηβΓ ΐϊιβ*: ίε: 

.1 δο οοηδΐπιο^βά βδ £ο νίΐΗβ^βηά οοηάίΐίοηδ βηοουη£βΓβ<ϊ βΐ: εββ; 

.2 ο£ δΐι££1αίβηί ίηΗβΓβηΐ βαογβηογ, νΐιβη ραοΚβά ντίΐϊι £Ηβ 1ί£βΓβ££ βηά 
ΐ£β ©ςιιίρτηβιΚ:, £ο ρυΐΐ £ϊιθ ρ&ίηΐβΓ £τοιη ντί!:1ιίη βηά £ο ορβΓβΙ:© £ϊιβ 
1η£1β(:ίοη ιηβοΗ&ηίδΐη δΐιοαίά £Ηβ θΓβ££ δίηλ; βηά 

.3 ©8 £βγ ©δ ρΓ»α£.ίΰ»1>1β κΒ£βΓ£ΐ9^£/ βχοβρΐ; £ογ άτβίη ίιοίβε ίη £Ηβ 

οοηΙιβΙηβΓ £>ο£.£οιη. 

4.2 ΤΗβ οοηΐβίηβΓ 6*ιου1ά 1>β ΐϊΐβΓλβά *ί£Η: 


.1 π\β*βΓ*8 ηαιηβ ογ ^ΓβάβπιβΓλ; 


• 2 66Γ 1&1 ηυτη&βΓ; 

.3 Ηιβ ηιυη&βΓ ο£ ρβτεοηε ί£ ίδ ρβπηίί:1:βά £ο οβΓΓγ; 
.4 ηοη-50ΐ*Αδ ΓβνβΓδί&Ιβ; 


.5 £γρβ ο£ βιηβΓ^ηαγ ρ»ολ βηαίοεβά; 
• 6 ά»£.β ντΗβη Ιβδί: δβΓνίοβά; 


.7 16Π9^ ο£ ρβΐη^βτ; 

«8 ιη&χίΓηιιπι ρβπηίίίβά ίιβί 9 ^ ο£ βίοναςβ *&ονβ κΒΐβΓίίηβ (άβρβηάίη 9 οη 
άΓορ-ΐβδ*: Ιιβί. 91 ^); *ηά 

. 9 1βιιηο1ιίη9 1ηβ*;Γαοϊ:ίοη6 . 


Τΐιβ ορβη Γβνβ γ δ ίϊ>1β ΙΙίθΓ&ί^Β βΐιοαίά 1)β πιβΓίίβά η!(:)ιι 


.1 πι&*6Γ’6 ηβιηβ ογ ΐΓβάβιη&ΓΚ; 


• 2 66γΙβΙ ηαπι&βΓ; 

.3 ά&*:β ο£ π)Βητι£βα£.αΓβ (πιοηΐΐι βηά γββΓ); 

• 4 η&ηβ βηά ρΐβοβ ο£ ΒβΓνίοβ ε£β£.ίοη ντ&βΓβ ί£ νίβε 1βε£ δβτνίοβά; βηά 

• 5 ηιιπι&βΓ ο£ ρβΓδοηε, ί£ ίε ρβπηί^βά 1:ο βαοοπιιηοάβ^β οη £*ιβ £ορ ο£ ββοΗ 

βαογβησγ £ιΛβ, ίη ο&βΓΒΟΐβΓε ηοί: Ιβδδ £1ι&η 100 πιπι ίη *ιβί9*^ 3η( * ο£ 3 
οοΙοιιγ οοηΐΓ&6ί1η9 νί£1ι ΙίιβΙ ο£ £:1ιβ £ιιΙ>β . 


ΙηεΐΓαοΐίοηε 3ηά ίη£οπηβΙ:ίοη Γβ 9 ηίτβά £ογ ίηοΐιιείοη ίη ογ 3££ ε 

<:Γβίηίη9 ιηβηαβί βηά ίη £1ιβ ίπεΐπιο^ίοηδ £ογ οη-ί>ο&Γά π\βίη£βηβηο6 είιοηΐά ί>© ίη 
β £οπη βιιίΐβ&ΐβ £ογ ίηοΐαδίοη ίη εαοίι £Γβίηίη9 ιηβηχιβΐ βηά ίηδ^τααίιίοηδ £ογ 
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οη-ϋο&Γό ικβΙηΐβηΒηαβ. Ιηείιπιαΐίοηί: βηά ίη£οηηβΐ:ίοη είχουΐά 5β ΐη β οΙββΓ βηά 
οοηοίββ ίοηη βηά εΐιοαίά ΐηοίηάβ, βε βρρΓορτΐβ^β, ίάιβ £ο11οκίη9: 

.1 ςβηβΓβΙ άβεοτίρΐΐοη ο£ £Ηβ ορβη ΓβνβΓεϊ&Ιβ ΙίΓβΓβΠ; βηά ΐΐε 
©(ϊαΙριηΘηί:; 


.2 1ηεί:β11β*:ίοη βΓΓβη 9 βηβηΙ:ε; 


.3 ορβΓβΐίοηβΙ ίη^ΓηοΐΙοηβ ίηοΐαάίη^ αββ ο I ββεοοίΒΐιβά εαΓνινβΙ 
βςαΐριηβηΐ:; βηά 

.4 ΒβΓνίοίη9 ΓθςαίΓβΓηθη^ε. 


*** 
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ΜΕΡΟΣ Β' 

ΑΠΟΦΑΣΗ Μ80.36(63) 
(υιοθετηθείσατην 20 Μαϊου 1994) 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 28(5) της Σύμβασης του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που αφορά 
στις λειτουργίες της Επιτροπής, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΨΗ την απόφαση Α.373(χ) με 
την οποία η Συνέλευση, υιοθετώντας στις 14 Νοεμβρίου 
1977 τον κώδικα για την Ασφάλεια των Δυναμικώς Υπο- 
στηριζομένων Σκαφών (ΚΑΔΥΣ), (Οοάθ οί δβίθΐγ ίοτ Ογ- 
παιπίοαΙΙγ δυρροιίθά ΟγβΛ/050 Οοόβ), για σκάφη όπως 
τα υδροΓττέρυγα πλοία και τα αερόστρωμνα οχήματα, η 
χρήση των οποίων αυξανόταν συνεχώς στις διεθνείς με¬ 
ταφορές, εξουσιοδότησε την Επιτροπή Ναυτικής Ασφα¬ 
λείας να τροποποιήσει τον ΚΑΔΥΣ (ΟδΟ Οοάθ) αν θεωρη¬ 
θεί αναγκαίο, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη συνεχή ανάπτυξη νέων τύπων 
και μεγεθών ταχυπλόων σκαφών, όπως σκάφη τα οποία 
δεν είναι υποχρεωτικά δυναμικώς υποστηριζόμενα, φορ¬ 
τηγά σκάφη και επιβατηγό σκάφη που μεταφέρουν μεγα¬ 
λύτερους αριθμούς επιβατών ή εργάζονται σε μεγαλύτε¬ 
ρες αποστάσεις από τους τόπους καταφυγής που 
επιτρέπονται από τον Κώδικα (ΟδΟ Οοάβ), 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ότι οι βελτιώσεις στα επί¬ 
πεδα ασφαλείας στη ναυτιλία από την υιοθέτηση του ΚΑ¬ 
ΔΥΣ (ΩδΟ Οοάβ) μέχρι σήμερα πρέπει να περιλαμβάνο¬ 
νται στις απαιτήσεις για το σχεδίασμά, την κατασκευή, 
τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των ταχυπλόων σκαφών, 
σε τρόπο ώστε να πιστοποιούνται και να είναι από άποψη 
ασφαλείας ισοδύναμα με τα συμβατικά πλοία, 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Συνέλευση των Κρατών 
της Σύμβασης ΠΑΑΖΕΘ (δΟΙΑδ) που θα συνέλθει από 17 
μέχρι 24 Μαϊου 1994 θα κληθεί να υιοθετήσει τροποποιή¬ 
σεις στη Σύμβαση ΠΑΑΖΕΘ (δΟΙΑδ) 1974 στις οποίες, 
μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνεται ένα νέο κεφάλαιο X 
για τα μέτρα ασφαλείας στα ταχύπλοα σκάφη, ώστε να 
καταστήσει τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα για την Α¬ 
σφάλεια των Ταχυπλόων Σκαφών (ΔΚΑΤΣ), (Οοάβ οί 
δείβϊγ Ιογ Ηΐρά δρββά ΟγβΛ / ΗδΟ Οοάθ) υποχρεωτική, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση, για όλα τα σκάφη αυτού του εί¬ 
δους που είναι κατασκευασμένα την ή μετά την 11ανουά¬ 
ριου 1996, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ στην 63η σύνοδό της το κείμενο 
του προταθέντος Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των 
Ταχυπλόων Σκαφών (ΔΚΑΤΣ/ΗδΟΟοάθ), το οποίο είχε 
διαμορφωθεί μετά από μία σε βάθος αναθεώρηση του 
Κώδικα για την Ασφάλεια των Δυναμικώς Υποστηριζομέ- 
νων Σκαφών (ΚΑΔΥΣ/ΟδΟ Οοάθ), 

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ τον Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των 
Ταχυπλόων Σκαφών (ΔΚΑΤΣ/ ΗδΟ Οοάθ), το κείμενο του 
οποίου παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας από¬ 
φασης. 

2. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΟΤΙ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Xτης Σύμ¬ 
βασης ΠΑΑΖΕΘ 1974 (δΟΙΑδ) που έχει προταθεί, οι τρο¬ 
ποποιήσεις στον Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Τα- 
χυπλόων Σκαφών (ΔΚΑΤΣ / ΗδΟ Οοάβ) θα υιοθετηθούν, 
θα τεθούν σε ισχύ και θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με τα 


προβλεπόμενα στο άρθρο VIII της ως άνω Σύμβασης που 
αναφέρεται στις διαδικασίες τροποποίησης που εφαρμό¬ 
ζονται για το παράρτημα της ως άνω Σύμβασης εκτός α¬ 
πό το Κεφάλαιο I. 

3. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ το Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει α¬ 
ντίγραφο της παρούσας απόφασης μαζί με το κείμενο 
του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Ταχυπλόων 
Σκαφών (ΔΚΑΤΣ/ΗδΟ Οοάθ) σε όλα τα μέλη του Οργανι¬ 
σμού και σε όλα τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση ΠΑΑ¬ 
ΖΕΘ 1974 (δΟΙΑδ) κράτη, τα οποία δεν είναι μέλη του 
Οργανισμού. 

4. ΣΥΝΙΣΤΑ στις Κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τον Διε¬ 
θνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Ταχυπλόων Σκαφών 
(ΔΚΑΤΣ/ ΗδΟ Οοάθ) σε εθελοντική βάση αναφορικά με 
σκάφη που κατασκευάσθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 
υιοθέτησης της παρούσας απόφασης και της θέσεως σε 
ισχύ των τροποποιήσεων της Σύμβασης ΠΑΑΖΕΘ 1974 
(δΟΙΑδ) που προαναφέρθηκαν, όπως θα υιοθετηθούν α¬ 
πό τη Συνέλευση των Κρατών της Σύμβασης ΠΑΑΖΕΘ 
1974 (δΟΙΑδ). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
Περιεχόμενα 

Πρόλογος 

Κεφάλαιο 1 - Γ ενικά σχόλια και απαιτήσεις 

1.1 Γ ενικά σχόλια 

1.2 Γ ενικές απαιτήσεις 

1.3 Εφαρμογή 

1.4 Ορισμοί 

1.5 Επιθεωρήσεις 

1.6 Εγκρ(ρεις 

1.7 Διατήρηση της κατάστασης μετά την επιθεώρηση 

1.8 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους 

1.9 Αδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους 

1.10 Ελεγχος 

1.11 Ισοδύναμα 

1.12 Διαθέσιμες πληροφορίες 

1.13 Μελλοντικές εξελίξεις 

1.14 Κυκλοφορία των πληροφοριών ασφαλείας 

1.15 Αναθεώρηση του Κώδικα 

Κεφάλαιο 2 - Αντωση, ευστάθεια και υποδιαίρεση 

Μέρος Α- Γενικά 

2.1 Γενικά 

2.2 Αθικτη άντωση 

2.3 Αθικτη ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος 

2.4 Αθικτη ευστάθεια σε κατάσταση μη εκτοπίσματος 

2.5 Αθικτη ευστάθεια στη μεταβατική κατάσταση 

2.6 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσμα¬ 
τος μετά από βλάβη 

2.7 Πείραμα ευσταθείας και πληροφορίες ευσταθείας 

2.8 Επαλήθευση φόρτωσης και ευσταθείας 

2.9 Σήμανση και καταχώρηση της ισάλου γραμμής σχε¬ 
δίασης 

Μέρος Β - Απαιτήσεις για επιβατηγό σκάφη 

2.10 Γενικά 

2.11 Αθικτη ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος 

2.12 Αθικτη ευστάθεια στην κατάσταση μη εκτόπισμα- 
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τος 

2.13 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσμα¬ 
τος μετά από βλάβη 

2.14 Πείραμα ευσταθείας και πληροφορίες ευσταθείας 
Μέρος Γ - Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

2.15 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσμα¬ 
τος μετά από βλάβη 

2.16 Πείραμα ευσταθείας 

Κεφάλαιο 3 - Κατασκευές 

3.1 Γενικά 

3.2 Υλικά 

3.3 Κατασκευαστική αντοχή 

3.4 Περιοδικές καταπονήσεις 

3.5 Κριτήρια σχεδίασης 

3.6 Δοκιμές 

Κεφάλαιο 4 - Ενδιαίτηση και διατάξεις διαφυγής 

4.1 Γενικά 

4.2 Σύστημα αναγγελίας και πληροφοριών 

4.3 Επίπεδα των επιταχύνσεων μελέτης 

4.4 Σχεδίαση χώρων ενδιαίτησης 

4.5 Κατασκευή καθισμάτων 

4.6 Ζώνες ασφαλείας 

4.7 Εξοδοι και μέσα διαφυγής 

4.8 Χρόνος εκκένωσης 

4.9 Διαμερίσματα αποσκευών, εφοδίων, καταστημάτων 
και φορτίου 

4.10 Επίπεδα θορύβου 

Κεφάλαιο 5 - Συστήματα ελέγχου διεύθυνσης 

5.1 Γενικά 

5.2 Αξιοπιστία 

5.3 Επιδείξεις 

5.4 Θέση ελέγχου 

Κεφάλαιο 6 - Αγκυροβολιά, ρυμούλκηση και πλεύριση 

6.1 Γ ενικά 

6.2 Αγκυροβολιά 

6.3 Ρυμούλκηση 

6.4 Πλεύριση 

Κεφάλαιο 7 - Πυρασφάλεια 
Μέρος Α- Γενικά 

7.1 Γ ενικές απαιτήσεις 

7.2 Ορισμοί 

7.3 Κατάταξη της χρήσης χώρου 

7.4 Κατασκευαστική πυροπροστασία 

7.5 Δεξαμενές και συστήματα καυσίμου πετρελαίου και 
άλλων ευφλέκτων υγρών 

7.6 Αερισμός 

7.7 Συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαΐάς 

7.8 Προστασία χώρων ειδικής κατηγορίας 

7.9 Διάφορα 

7.10 Εξαρτήσεις πυροσβέστη 

Μέρος Β - Απαιτήσεις για επιβατηγό σκάφη 

7.11 Διάταξη 

7.12 Αερισμός 

7.13 Μόνιμο σύστημα αυτόματου ραντισμού (ερπηΚΙθί) 
Μέρος Γ - Απαιτήσεις για φορτηγά πλοία 

7.14 Σταθμός ελέγχου 


7.15 Χώροι φορτίου 

Κεφάλαιο 8 - Σωστικά μέσα και διατάξεις 

8.1 Γενικά και ορισμοί 

8.2 Επικοινωνίες 

8.3 Ατομικά σωστικά μέσα 

8.4 Πίνακας διαίρεσης, οδηγίες ανάγκης και εγχειρίδια 

8.5 Οδηγίες λειτουργίας 

8.6 Τοποθέτηση σωστικών σκαφών 

8.7 Διατάξεις επιβίβασης και ανάκτησης σωστικών σκα¬ 
φών και λέμβων διάσωσης 

8.8 Ορμιδοβόλος συσκευή * 

8.9 Λειτουργική ετοιμότητα, συντήρηση και έλεγχοι 

8.10 Σωστικά σκάφη και λέμβοι διάσωσης 

Κεφάλαιο 9 - Μηχανήματα 
Μέρος Α - Γενικά 

9.1 Γενικά 

9.2 Μηχανές (γενικά) 

9.3 Αεριοστρόβιλοι 

9.4 Πετρελαιομηχανές για κύρια πρόωση και βασικά 
βοηθητικά μηχανήματα 

9.5 Συστήματα μετάδοσης της ισχύος 

9.6 Διατάξεις πρόωσης και ανύψωσης 
Μέρος Β - Απαιτήσεις για επιβατηγό σκάφη 

9.7 Ανεξάρτητα μέσα πρόωσης για σκάφη κατηγορίας 
Β 

9.8 Μέσα επιστροφής σε λιμένα καταφυγής για σκάφη 
κατηγ.Β 

Μέρος Γ - Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

9.9 Βασικά μηχανήματα και έλεγχοι 
Κεφάλαιο 10 - Βοηθητικά συστήματα 

Μέρος Α - Γ ενικά 

10.1 Γενικά 

10.2 Διατάξεις για καύσιμο πετρέλαιο, λιπαντικό έλαιο 
και άλλα εύφλεκτα πετρελαιοειδή 

10.3 Συστήματα απάντλησης και αποστράγγισης κυτών 

10.4 Συστήματα ερματισμού 

10.5 Συστήματα ψύξης 

10.6 Συστήματα εισαγωγής αέρα μηχανών 

10.7 Συστήματα αερισμού 

10.8 Συστήματα εξαγωγής καυσαερίων 

Μέρος Β - Απαιτήσεις για επιβατηγό σκάφη 

10.9 Συστήματα απάντλησης και αποστράγγισης κυτών 
Μέρος Γ - Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

10.10 Συστήματα απάντλησης κυτών 

Κεφάλαιο 11 - Συστήματα τηλεχειρισμού, αναγγελίας 
και ασφαλείας 

11.1 Ορισμοί 

11.2 Γενικά 

11.3 Ελεγχοι ανάγκης 

11.4 Σύστημα αναγγελίας 

11.5 Σύστημα ασφαλείας 

Κεφάλαιο 12 - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
Μέρος Α-Γενικά 

12.1 Γενικά 

12.2 Κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 

12.3 Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 
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12.4 Διατάξεις εκκίνησης για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
ανάγκης 

12.5 Συστήματα πηδαλιουχίας και σταθεροποίησης 

12.6 Προφυλάξεις κατά της ηλεκτροπληξίας, πυρκαϊάς 
και άλλων κινδύνων ηλεκτρικής προέλευσης 

Μέρος Β - Απαιτήσεις για επιβατηγό σκάφη 

12.7 Γενικά 

Μέρος Γ - Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

12.8 Γενικά 

Κεφάλαιο 13 - Ναυτιλιακός εξοπλισμός 

13.1 Ναυσιπλοία (γενικά) 

13.2 Πυξίδες 

13.3 Συσκευές μέτρησης ταχύτητας και απόστασης 

13.4 Ηχοβολιστική Συσκευή 

13.5 Εγκαταστάσεις Ραντάρ 

13.6 Συστήματα ηλεκτρονικού εντοπισμού 

13.7 Ενδείκτης ρυθμού στροφής και ενδείκτης γωνίας 
πηδαλίου 

13.8 Αλλα ναυτιλιακά βοηθήματα 

13.9 Προβολέας έρευνας 

13.10 Διόπτρα νύκτας 

13.11 Διάταξη πηδαλιούχησης και ενδείκτες πρόωσης 

13.12 Βοήθημα αυτόματης πηδαλιούχησης (Μηχανι¬ 
σμός αυτόματου πιλότου) 

13.13 Πρότυπα απόδοσης 

Κεφάλαιο 14 - Ραδιοεπικοινωνίες 

14.1 Εφαρμογή 

14.2 Οροι και ορισμοί 

14.3 Εξαιρέσεις 

14.4 Λειτουργικές απαιτήσεις συσκευών 

14.5 Εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών 

14.6 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών: Γενικά 

14.7 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών: Θαλάσσια περιο- 
χήΑΙ 

14.8 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών: Θαλάσσιες περιο¬ 
χές Α1 και Α2 

14.9 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών: Θαλάσσιες περιο¬ 
χές Α1, Α2 και Α3 

14.10 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών: θαλάσσιες πε¬ 
ριοχές Α1, Α2, Α3 και Α4 

14.11 Φυλακές 

14.12 Πηγές ενέργειας 

14.13 Λειτουργικά πρότυπα 

14.14 Απαιτήσεις συντήρησης 

14.15 Προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών 

14.16 Ημερολόγιο ραδιοεπικοινωνιών 

Κεφάλαιο 15 - Διάταξη διαμερίσματος διακυβέρνησης 

15.1 Ορισμοί 

15.2 Γενικά 

15.3 Οπτικό πεδίο από το διαμέρισμα διακυβέρνησης 

15.4 Διαμέρισμα διακυβέρνησης 

15.5 Οργανα και Τραπέζι χαρτών 

15.6 Φωτισμός 

15.7 Παράθυρα 

15.8 Ευκολίες επικοινωνίας 

15.9 Θερμοκρασία και αερισμός 


15.10 Χρωματισμοί 

15.11 Μέτρα ασφαλείας 

Κεφάλαιο 16 - Σταθεροποιητικά συστήματα 

16.1 Ορισμοί 

16.2 Γ ενικές απαιτήσεις 

16.3 Συστήματα ελέγχου της πλευρικής και καθ' ύψος 
κίνησης 

16.4 Επιδείξεις 

Κεφάλαιο 17 - Χειρισμοί, ικανότητα ελέγχου, απόδοση 

17.1 Γενικά 

17.2 Απόδειξη συμμόρφωσης 

17.3 Βάρος και κέντρο βάρους 

17.4 Επίδραση βλαβών 

17.5 Ικανότητα ελέγχου και ελιγμών 

17.6 Αλλαγή της επιφάνειας και της κατάστασης λει¬ 
τουργίας 

17.7 Ανωμαλίες επιφάνειας 

17.8 Επιτάχυνση και επιβράδυνση 

17.9 Ταχύτητες 

17.10 Ελάχιστο βάθος νερού 

17.11 Απόσταση άκαμπτης κατασκευής 

17.12 Λειτουργία κατά τη νύκτα 

Κεφάλαιο 18 - Λειτουργικές απαιτήσεις 
Μέρος Α - Γ ενικά 

18.1 Λειτουργικός έλεγχος σκάφους 

18.2 Έγγραφα σκάφους 

18.3 Εκπαίδευση και προσόντα 

18.4 Επάνδρωση σωστικών σκαφών και εποπτεία 

18.5 Οδηγίες ανάγκης 

Μέρος Β - Απαιτήσεις για επιβατηγό σκάφη 

18.6 Τύπος ειδικής εκπαίδευσης 

18.7 Οδηγίες ανάγκης και γυμνάσια 
Μέρος Γ - Απαιτήσεις για φορτηγά σκάφη 

18.8 Τύπος ειδικής εκπαίδευσης 

18.9 Οδηγίες ανάγκης και γυμνάσια 

Κεφάλαιο 19 - Απαιτήσεις επιθεώρησης και συντήρη¬ 
σης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Τύπος Πιστοποιητικού Ασφαλείας Τα¬ 
χυπλόου Σκάφους και κατάλογος εξοπλισμού 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Τύπος Αδειας Λειτουργίας Ταχυπλόου 
Σκάφους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Χρήση της έννοιας της πιθανότητας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - Διαδικασίες για ανάλυση κατάστασης 
βλάβης και αποτελεσμάτων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - Επικάθιση πάγου για όλους τους τύ¬ 
πους σκαφών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - Μέθοδοι σχετικές με την έρευνα άθι¬ 
κτης ευσταθείας υδροπτέρυγων σκαφών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - Ευστάθεια σκαφών πολλαπλής γά- 
στρας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια συμ¬ 
μόρφωσης σχετικά με λειτουργική και ασφαλή απόδοση 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 -Κριτήρια δοκιμών και αξιολόγηση των 
καθισμάτων επιβατών και πληρώματος 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10- Ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες 
σχεδίες 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1. Οι Διεθνείς Συμβάσεις που έχουν κυρωθεί και αφορούν 
συμβατικά πλοία και οι κανονισμοί που εφαρμόζονται σύμ¬ 
φωνα με αυτές τις συμβάσεις έχουν καταρπσθεί λαμβάνο 
ντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τα συμβατικά πλοία κα¬ 
τασκευάστηκαν και λειτουργούν. Παραδοσιακά τα πλοία 
αυτά είναι κατασκευασμένα από χάλυβα και εξοπλισμένα 
με τα ελάχιστα απαιτούμενα όργανα ελέγχου λειτουργίας. 
Οι απαιτήσεις για πλοία που εκτελούν μάκρους διεθνείς 
πλόες είναι προσανατολισμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε, ε¬ 
φόσον το πλοίο έχει υποστεί επιθεώρηση και έχει εφοδια- 
σθεί με πιστοποιητικό ασφαλείας, μπορεί να ταξιδεύσει ο¬ 
πουδήποτε στον κόσμο χωρίς κανένα λειτουργικό περιορι¬ 
σμό. Εφόσον το πλοίο δεν υποστεί ατύχημα το μόνο που 
απαιτείται είναι να υποστεί επανεπιθεώρηση από την Αρχή 
πριντη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού ασφαλείας και το πι¬ 
στοποιητικό να επανεκδοθεί. 

2. Η παραδοσιακή μέθοδος έκδοσης κανονισμών για τα 
πλοία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ο μοναδικός δυνατός 
τρόπος εξασφάλισης ενός αποδεκτού επιπέδου ασφα¬ 
λείας. Ακόμη δεν πρέπει να υποτεθεί ότι δεν μπορεί να ε 
φαρμοσθεί διαφορετική προσέγγιση, με χρήση διαφορε¬ 
τικών κριτηρίων Μέσα σε μιά μακρά περίοδο ετών ένας 
μεγάλος αριθμός νέων κατασκευών ναυτικών οχημάτων 
αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται. Αν και τα οχήματα αυ¬ 
τά δεν πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων των Διεθνών 
Συμβάσεων που αναφέρονται σε συμβατικά πλοία ναυπη¬ 
γημένα από χάλυβα έχουν επιδείξει ικανοποιητική ικανό¬ 
τητα λειτουργίας σε επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με τα 
συμβατικά όταν εκτελούν ταξίδια με περιορισμούς απο¬ 
στάσεων και περιορισμούς στις καιρικές συνθήκες λει¬ 
τουργίας και κάτω από εγκεκριμένα προγράμματα συ- 
ντηρήσεως και ελέγχου. 

3. Ο παρών κώδικας προήλθε από τον προηγούμενο 
Κώδικα Ασφαλείας Δυναμικώς Υποστηριζομένων Σκα¬ 
φών που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό το 1977. Ο κώ¬ 
δικας αναγνωρίζει ότι τα επίπεδα ασφαλείας μπορούν να 
βελτιωθούν σημαντικά από την υποδομή που σχετίζεται 
με την κανονική υπηρεσία που εκτελείται οε ένα συγκε¬ 
κριμένο δρομολόγιο, ενώ η φιλοσοφία της ασφαλείας του 
συμβατικού πλοίου στηρίζεται στην αυτοδυναμία του 
πλοίου, το οποίο φέρει επ' αυτού το σύνολο του απαιτου- 
μένου εξοπλισμού ασφαλείας. Ο αναθεωρημένος κώδι¬ 
κας καταρτίσθηκε λαμβάνοννας υπόψη τη σημερινή ανά¬ 
πτυξη σε μέγεθος και σε τύπους των ταχυπλόων σκαφών 
και με στόχο τη διευκόλυνση της μελλοντικής έρευνας και 
ανάπτυξης της ταχείας θαλάσσιας μεταφοράς σε τρόπο 
ώοτε αυτά να γίνουν διεθνώς αποδεκτά. 

4. Η φιλοσοφία της ασφαλείας στον παρόντα κώδικα 
βασίζεται στη διαχείριση και τη μείωση του κινδύνου αλ¬ 
λά και στην παραδοσιακή φιλοσοφία της παθητικής προ¬ 
στασίας σε περίπτωση ατυχήματος. Η διαχείριση του κιν¬ 
δύνου χρησιμοποιώντας διατάξεις - ρυθμίσεις στους χώ¬ 
ρους ενδιαίτησης, ενεργητικά συστήματα ασφαλείας, 
λειτουργικούς περιορισμούς, διαχείριση ποιότητας και έ¬ 
λεγχο του ανθρώπινου παράγοντα πρέπει να ληφθεί υπό¬ 
ψη ώστε να εκτιμηθεί ότι το επίπεδο ασφαλείας είναι ισο¬ 
δύναμο με τις υπάρχουσες συμβάσεις. Η εφαρμογή μα¬ 
θηματικής ανάλυσης πρέπει να ενθαρρυνθεί ώστε να 
εκτιμηθεί ο κίνδυνος και να καθορ>σΟεί η αξιοπιστία των 
μέτρων ασφαλείας. 


5.0 κώδικας λαμβάνει υπόψη ότι ένα ταχύπλοο σκάφος 
είναι σκάφος ελαφρού εκτοπίσματος συγκρινόμενο με έ¬ 
να συμβατικό πλοίο. Η παράμετρος αυτή του εκτοπίσμα¬ 
τος είναι ουσιαστική για την επίτευξη ταχείας και ανταγω¬ 
νιστικής θαλάσσιας μεταφοράς και για το λόγο αυτό ο κώ¬ 
δικας επιτρέπει την χρήση μη παραδοσιακών υλικών 
ναυπήγησης με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ένα ε¬ 
πίπεδο ασφαλείας τουλάχιστον ισοδύναμο με τα συμβα¬ 
τικά πλοία. 

6. Για να υπάρξει σαφής διάκριση των σκαφών αυτών 
χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια βασισμένα στην ταχύτητα 
και στον ογκομετρικό αριθμό ΡΓουάβ ώστε να διακρίνο- 
νταιτα σκάφη στα οποία εφαρμόζεται ο κώδικας από άλ¬ 
λα περισσότερο συμβατικά. 

7. Οι απαιτήσεις του κώδικα λαμβάνουν υπόψη επίσης 
τους πρόσθετους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν 
από την υψηλή ταχύτητα σε σύγκριση με τη μεταφορά με 
συμβατικά πλοία. Ετσι, επιπρόσθετα από τις συνήθεις α¬ 
παιτήσεις που συμπεριλαμβάνουν σωστικά μέσα, συστή¬ 
ματα εγκατάλειψης κλπ, που προβλέπονται για περίπτω¬ 
ση ατυχήματος, έχει δοθεί επιπλέον έμφαση στη μείωση 
του κινδύνου εμφάνισης επικινδύνων καταστάσεων. Με¬ 
ρικά πλεονεκτήματα που προκύπτ ουν από την έννοια του 
ταχυπλόου σκάφους, όπως είναι το ελαφρύ εκτόπισμα 
που εξασφαλίζει μεγάλη εφεδρική άντωση σε σύγκριση 
με το εκτόπισμα, μειώνουν τους κινδύνους που αντιμετω¬ 
πίζονται με την Διεθνή Σύμβαση Γραμμών Φορτώσεως 

Οι δυσμενείς συνέπειες άλλων κινδύνων, όπως είναι η 
σύγκρουση με υψηλή ταχύτητα εξισορροπούνται από πε¬ 
ρισσότερο αυστηρές απαιτήσεις ναυο πλοίας και λει¬ 
τουργίας και ειδικές προβλέψεις ενδιαά ησι ις. 

6. Οι παραπάνω μνημονευόμενες ί οιες ασφαλείας 
εμφανίσθηκαν αρχικά στον Κώδικα Ασφαλείας των Δυνα¬ 
μικώς Υποστηριζομένο>ν Σκαφών. Η ανάπτυξη νεότερων 
τύπων και μεγεθών σκαφών οδήγησε στην ανάπτυξη πιέ¬ 
σεων στην ναυτιλιακή βιομηχανία για σκάφη τα οποία δεν 
είναι δυναμικώς υποστηριζόμενα φορτηγά σκάφη και για 
επιβατηγό σκά.ηη που μεταφέρουν μεγαλύτερους αριθ¬ 
μούς επ·βαν. / ή εκτελούν πλόες πέρα από τα επιτρεπό¬ 
μενα από τον Κώδικα αυτό όρια Επιπρόσθετα, οι βελτιώ¬ 
σεις από το 1977 μέχρι σήμερα στα πρότυπα της ναυτικής 
ασφαλείας έπρεπε να περιληφθούν στις αναθεωρήσεις 
του Κώδικα ώστε να διατηρηθεί η ισοδυναμία ασφαλείας 
σε σύγκριση με τα συμβατικά πλοία. 

9. Σύμφωνα με τα παραπάνω αναπτύχθηκαν δύο διαφο¬ 
ρετικές αρχές για την προστασία και τη διάσωση. 

10 Η πρώτη από αυτές αναφέρεται στα σκάφη για τα ο¬ 
ποία είχε αρχικά σχεδιασθεί ο Κώδικας Ασφαλείας Δυνα¬ 
μικώς Υποστηριζομένων Σκαφών (Ω50 Οούο), Οταν η 
βοήθεια για τη διάσωση είναι άμεσα διαθέσιμη και ο συ¬ 
νολικός αριθμός επιβατών είναι περιορισμένος, μπορεί να 
επιτραπεί μείωση στην παθητ'κή και ενεργητική προστα¬ 
σία. Αυτά τα σκάφη ονομάζονται «υποβοηθούμενα σκά¬ 
φη» και αποτελούν τη βάση των « επιβατηγών σκαφών κα¬ 
τηγορίας Α» του παρόντος Κώδικα. 

11. Η δεύτερη έννοια αναγνωρίζει την εξέλιξη των αρχι¬ 
κών ταχυπλόων σκαφών σε μεγαλύτερα σκάφη. Οταν η 
βοήθεια διάσωσης δεν είναι άμεσα διαθέσιμη ή ο αριθμός 
των επιβατών είναι απεριόριστος, απαιτούνται πρόσθετα 
μέτρα παθητικής και ενεργητικής ασφαλείας Οι πρόσθε¬ 
τες αυτές απαιτήσεις προβλέπουν την ύπαρξη μιας πε¬ 
ριοχής ασφαλούς καταφυγής επί του πλοίου, υπερεπάρ- 
κειατων ζωτικών συστημάτων, αυξημένη στεγανή υποδι- 
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αίρεση και κατασκευαστική αντοχή και πλήρη ικανότητα 
πυρόσβεσης. Τα σκάφη αυτά ονομάζονται «μη υποβοη- 
θούμενα σκάφη» και αποτελούν τη βάση για «φορτηγά 
σκάφη» και «επιβατηγό σκάφη κατηγορίας Β» του παρό¬ 
ντος Κώδικα. 

12. Οι δύο αυτές έννοιες του Κώδικα αναπτύχθηκαν σε 
ένα ενοποιημένο κείμενο με βάση το ότι εξασφαλίζεται έ¬ 
να ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας με τα πλοία που συμ¬ 
μορφώνονται με τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της 
Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα. Οταν η εφαρμογή μιας 
νέας τεχνολογίας ή σχεδίασης εξασφαλίζει ένα ισοδύνα¬ 
μο επίπεδο ασφαλείας με εκείνο που προκύπτει από την 
αυστηρή εφαρμογή του Κώδικα, η Αρχή επιτρέπεται να α¬ 
ναγνωρίσει επίσημα την ισοδυναμία αυτή. 

13. Είναι βασικό ότι η Αρχή, κατά την εξέταση της καταλ¬ 
ληλότητας ενός ταχυπλόου σκάφους σύμφωνα με τον πα¬ 
ρόντα Κώδικα, πρέπει να εφαρμόσει το σύνολο των κεφα 
λαίων του Κώδικα, διότι η μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε 
τμήμα του Κώδικα μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία η ο¬ 
ποία θα επηρέαζε αρνητικά την ασφάλεια του σκάφους, των 
επιβατών και του πληρώματος. Για τον ίδιο λόγο μετατρο¬ 
πές σε υπάρχοντα σκάφη οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 
την ασφάλεια πρέπει να κρίνονται από την Αρχή. 

14. Κατά την σύνταξη του Κώδικα, θεωρήθηκε επιθυμη¬ 
τό να εξασφαλισθεί ότι τα ταχύπλοα σκάφη δεν επιβάλ¬ 
λουν παράλογες απαιτήσεις σε υπάρχοντες χρήστες του 
περιβάλλοντος ή αντ ίθετα δεν θα υποφέρουν χωρίς λόγο 
εξ αιτίας έλλειψης ζωτικού χώρου από υπάρχοντες χρή¬ 
στες. Οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύψει, λόγω αυτής 
της συμβιβαστικής συνύπαρξης, δεν πρέπει κατ' ανάγκη 
να βαρύνει εξ’ ολοκλήρου το ταχύπλοο σκάφος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.1. Γενικά Σχόλια 

Ο παρών κώδικας πρέπει να εφαρμοσθεί ως ένα πλήρες 
σύνολο κατανοητών απαιτήσεων. 

Περιλαμβάνει απαιτήσεις για τη σχεδίαση και την κατα¬ 
σκευή των ταχυπλόων σκαφών που εκτελούν διεθνείς πλό- 
ες, τον εξοπλισμό με τον οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμέ 
να και τις συνθήκες λειτουργίας και συντήρησής τους. 

Βασικός σκοπός του κώδικα είναι ο καθορισμός επιπέ¬ 
δων ασφαλείας ισοδύναμων με εκείνα των συμβατικών 
πλοίων, όπως τα τελευταία απαιτούνται από τη Διεθνή 
Σύμβαση «Περί Ασφαλείας τηο Ανθρώπινης Ζωής εν θα¬ 
λάσση», 1974, (Σύμβαση ΠΑΑΖΕΘ) όπως έχει τροποποιη¬ 
θεί, και τη Διεθνή Σύμβαση Γραμμών Φορτώσεως, 1966, 
(Σύμβαση Γ.Φ. 1966), με εφαρμογή κατασκευαστικών α¬ 
παιτήσεων και προτύπων εξοπλισμού, σε συνδυασμό με 
αυστηρούς λειτουργικούς ελέγχους. 

1.2. Γενικές απαιτήσεις 

Η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του κώδικα υπόκει- 
ται στις ακόλουθες γενικές απαιτήσεις: 

1. Ο κώδικας θα εφαρμόζεται στο σύνολό του. 

2. Η διαχείριση της εταιρείας εκμεταλλευόμενη το σκά¬ 
φος ασκεί αυστηρό έλεγχο στη λειτουργία και συντήρη¬ 
σή του μέσω ενός συστήματος ποιοτικής διαχείρισης. * 


* Γίνεται μνεία του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης 
(15Μ Οο4·) που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Από¬ 
φαση Α.741(18). 


3. Η διαχείριση εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται μόνο 
πρόσωπα ειδικευμένα οτη λειτουργία του συγκεκριμένου 
τύπου σκάφους για το συγκεκριμένο πλού. 

4. Οι διανυόμενες αποστάσεις και οι δυσμενέστατες 
προβλεπόμενες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτρέπε¬ 
ται η λειτουργία του σκάφους, περιορίζονται με τη θέσπι¬ 
ση λειτουργικών ορίων. 

5. Το σκάφος βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε λογικά κο¬ 
ντινή απόσταση από τόπο καταφυγής. 

6. Διατίθενται επαρκείς ευκολίες για επικοινωνίες, και¬ 
ρικές προβλέψεις καθώς και ευκολίες συντήρησης στην 
περιοχή λειτουργίας. 

7. Στην προβλεπόμενη περιοχή λειτουργίας υπάρχουν 
κατάλληλες ευκολίες διάσωσης, άμεσα διαθέσιμες. 

θ. Χώροι υψηλού κινδύνου πυρκαίάς, όπως το μηχανο¬ 
στάσιο και οι χιόραι ειδικής κατηγορίας, προστατεύονται 
με υλικά ανθεκτικά στη φωτιά και συστήματα πυρόσβε¬ 
σης ώστε να εξασφαλίζεται, όσο είναι πρακτικά δυνατό, ο 
περιορισμός και η γρήγορη κατάσβεση της πυρκαίάς. 

9. Εξασφαλίζονται επαρκείς ευκολίες για την αοφαλή και 
γρήγορη επιβίβαση όλων των ατόμων σε σωστικά σκάφη. 

10. Υπάρχουν καθίσματα για όλους τους επιβάτες και 
το πλήρωμα. 

11. Δεν υπάρχουν θαλαμίσκοι με κλίνες για τους επιβάτες. 

12. Μπορεί να επιτρέπονται κλίνες για το πλήρωμα σε 
περιπτώσεις που η Αρχή έχει ελέγξει επισταμένως την ε¬ 
πάρκεια των μέτρων πυροπροστασίας και των διαδικα¬ 
σιών εγκατάλειψης του σκάφους. 

1.3. Εφαρμογή 

13.1.0 παρών κώδικας εφαρμόζεται σε ταχύπλοα σκά¬ 
φη τα οποία εκτελούν διεθνείς αλόες. 

1.3 2. 0 κώδικας αυτός εφαρμόζεται σε: 

1. επιβατηγό σκάφη, τα οποία, κατά τη διάρκεια της δια¬ 
δρομής τους, δεν απομακρύνονται από τόπο καταφυγής 
περισσότερο από 4 ώρες με υπηρεσιακή ταχύτητα και 
πλήρες φορτίο και 

2. φοβτηγά σκάφη ολικής χωρητικότητας 500 κοχ και ά¬ 
νω, τα οποία, κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, δεν α¬ 
πομακρύνονται από τόπο καταφυγής περισσότερο από 8 
ώρες με υπηρεσιακή ταχύτητα και πλήρες φορτία. 

1.3.3. Ο παρών κώδικας, εκτός εάν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά, δεν εφαρμόζεται στα : 

1. πολεμικά σκάφη και οπλιταγωγά, 

2. σκύφη χωρίς μηχανική πρόωση, 

3. ξύλινα σκάφη πρωτόγονης κατασκευής, 

4. σκάφη ψυχαγωγίας μη χρησιμοποιούμενα σε εμπο¬ 
ρικές μεταφορές, και 

5. αλιευτικά σκάφη. 

1.3.4.0 κώδικας αυτός δεν εφαρμόζεται σε σκάφη τα ο¬ 
ποία ναυσιπλοούν αποκλειστικά στις Μεγάλες Λίμνες της 
Βορείου Αμερικής και οτον ποταμό του Αγίου Λαυρεντίου 
με όριο, ανατολικά, μία ευθεία γραμμή χαρασσόμενη από 
το ακροατήριο άβδ ΒοδΐθΓβ μέχρι το δυτικό άκρο (νΥβδΙ 
Ροιηί) της νήσου Αηίΐοο$Ιί, και οτη βόρεια πλευρά της νή¬ 
σου Αηΐΐοοδίΐ, τον 63ο μεσημβρινό. 

1.3.5. Η εφαρμογή αυτού του κώδικα πρέπει να ελέγχε¬ 
ται από την Αρχή και να γίνεται αποδεκτή από τις κυβερ¬ 
νήσεις των κρατών στα οποία το σκάφος εκτελεί πλόες. 

1.4. Ορισμοί 

Για το σκοπό του παρόντος κώδικα, εκτός εάν ρητά 
προβλέπεται διαφορετικά, οι χρησιμοποιούμενοι στο κεί¬ 
μενο όροι έχουν την έννοια που καθορίζεται στις ακόλου¬ 
θες παραγράφους. 
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Πρόσθετοι ορισμοί δίδονται στα γενικά μέρη των δια¬ 
φόρων κεφαλαίων. 

1.4.1. «Αρχή» σημαίνει την Κυβέρνηση της χώρας ιη ση¬ 
μαία της οποίας το σκάφος δικαιούται να φέρει. 

1.4.2. «Αερόστρωμνο όχημα» είναι το σκάφος του οποί¬ 
ου το σύνολο ή σημαντικό μέρος του βάρους του μπορεί 
να υποστηρίζεται, είτε σε ακινησία είτε σε κίνηση, από συ¬ 
νεχώς παραγόμενη στρωμνή αέρα της οποίας η αποδοτι- 
κότητα εξαρτάται από την απόσταση από την επιφάνεια υ- 
περάνω της οποίας λειτουργεί το σκάφος. 

1.4.3. «Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων» είναι χώροι 
που περιέχουν μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος εξό¬ 
δου μέχρι και 110 Κ\Λ/, που κινούν ηλεκτρογεννήτριες, α¬ 
ντλίες συστημάτων αυτόματου ραντισμού (ερπηΚΙθί), κα- 
ταιωνισμού (άΓβηοΙίθΓ) καιπυρκαϊάς, αντλίες κυτώνκ.λ.π., 
σταθμούς παραλαβής πετρελαίου, πίνακες διανομής συ¬ 
νολικής ισχύος μεγαλύτερης των Θ00 Κ\Λ/ ( άλλοι παρόμοι¬ 
οι χώροι καθώς και οχετοί προς τέτοιους χώρους. 

1.4.4. «Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων μικρού ή μηδε¬ 
νικού κινδύνου πυρκαίάς» είναι χώροι όπως εκείνοι των 
μηχανημάτων της ψυκτικής εγκατάστασης, των σταθε- 
ρωτήρων, των μηχανημάτων αερισμού και κλιματισμού, 
των πινάκων διανομής συνολικής ισχύος μέχρι και 800 
Κν\/, άλλοι παρόμοιοι χώροι καθώς και οχετοί προς τέτοι¬ 
ους χώρους. 

1.4.5. «Λιμένας βάσεως» είναι ο συγκεκριμένος λιμένας 
διαδρομής που καθορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας 
και διαθέτει: 

1. Κατάλληλες ευκολίες για την παροχή συνεχούς ρα¬ 
διοεπικοινωνίας με το σκάφος, σε οποιοδήποτε χρόνο αυ¬ 
τό βρίσκεται σε λιμένες ή σε πλού. 

2. Μέσα για τη λήψη αξιόπιστου μετεωρολογικού δελ¬ 
τίου για την αντίστοιχη περιοχή και την κατάλληλη μετά¬ 
δοσή του σε όλα τα λειτουργούντα σκάφη. 

3. Γιατα σκάφη κατηγορίας Α, πρόσβαση σε ευκολίες, 
οι οποίες διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό διάσωσης και 
επιβίωσης. 

4. Πρόσβαση σε υπηρεσίες συντήρησης του σκάφους 
με κατάλληλο εξοπλισμό. 

1.4.6. «Χώρα λιμένα βάσεως» σημαίνει τη χώρα στην ο¬ 
ποία ανήκει ο λιμένας βάσεως. 

1.4.7. «Πλάτος (Β)» σημαίνει το πλάτος του ευρύτερου 
τμήματος, στο εξωτερικό των νομέων, του στεγανού πε¬ 
ριβλήματος του στερεού σκάφους, με εξαίρεση των προ¬ 
σαρτημάτων, το οποίο μετράται στην ίσαλο σχεδίασης ή 
κάτω από αυτή σε κατάσταση εκτοπίσματος και χωρίς τη 
δράση μηχανισμών ανύψωσης ή πρόωσης. 

1.4.8. «Φορτηγό σκάφος» είναι οποιοδήποτε ταχύπλοο 
σκάφος, εκτός από τα επιβατηγό, το οποίο έχει την ικανό¬ 
τητα να διατηρεί τις κύριες λειτουργίες και τα συστήματα 
ασφαλείας των χώρων που δεν έχουν επηρεαστεί, μετά α¬ 
πό βλάβη οποιουδήποτε διαμερίσματος του σκάφους. 

1.4.9. «Χώροι φορτίου» είναι όλοι οι χώροι, εκτός από 
τους χώρους ειδικής κατηγορίας, οι οποίοι χρησιμοποι¬ 
ούνται για τοποθέτηση φορτίου καθώς και οι οχετοί προς 
τέτοιους χώρους. 

1.4.10. «Σκάφος κατηγορίας Α» είναι κάθε ταχύπλοο ε¬ 
πιβατηγό σκάφος το οποίο: 

. 1 Λειτουργεί σε διαδρομή στην οποία έχει αποδειχθεί, 
με ικανοποίηση του κράτους της σημαίας του σκάφους 
και των κρατών των λιμένων προσέγγισης, ότι υπάρχει υ¬ 
ψηλή πιθανότητα, σε περίπτωση εγκατάλειψης του σκά¬ 
φους σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής, όλοι οι επι¬ 


βάτες και το πλήρωμα να είναι δυνατό να διασωθούν με α¬ 
σφάλεια στο μικρότερο από τα ακόλουθα χρονικά δια¬ 
στήματα: 

- Το χρόνο που απαιτείται, με τις χειρότερες προβλε- 
πόμενες συνθήκες, για να προκληθεί υποθερμία στα πρό¬ 
σωπα που βρίσκονται στα σωστικά σκάφη. 

-Το χρόνο που θεωρείται ικανοποιητικός, λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της διαδρομής. 

-4 ώρες, και 

.2 Μεταφέρει μέχρι και 450 επιβάτες. 

1.4.11. «Σκάφος κατηγορίας Β» είναι κάθε ταχύπλοο ε¬ 
πιβατηγό σκάφος, εκτός από τα σκάφη κατηγορίας Α, με 
μηχανήματα και συστήματα ασφαλείας διατεταγμένα κα¬ 
τά τρόπο ώστε, σε περίπτωση βλάβης που θέτει εκτός λει¬ 
τουργίας οποιοδήποτε ουσιώδες μηχάνημα και σύστημα 
ασφαλείας σε ένα διαμέρισμα, το σκάφος να διατηρεί την 
ικανότητα ασφαλούς ναυσιπλοΐας του. 

1.4.12. «Συνεχώς επανδρωμένος σταθμός ελέγχου» εί¬ 
ναι ο σταθμός ελέγχου ο οποίος είναι συνεχώς επανδρω¬ 
μένος από υπεύθυνο μέλος του πληρώματος κατά την κα¬ 
νονική λειτουργία του σκάφους. 

1.4.13. «Σταθμοί ελέγχου» είναι οι χώροι στους οποίους 
είναι τοποθετημένοι ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός ή ο 
εξοπλισμός ναυσιπλοΐας ή η πηγή ενεργείας ανάγκης και 
ο ηλεκτρικός πίνακας ανάγκης, ή οι χώροι στους οποίους 
είναι το κέντρο καταγραφής και ελέγχου πυρκαίάς, και οι 
χώροι στους οποίους είναι τοποθετημένα άλλα ουσιώδη 
για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους συστήματα ό¬ 
πως ο έλεγχος της προωστήριας εγκατάστασης, η μεγα- 
φωνική εγκατάσταση, τα συστήματα σταθεροποίησης και 
παρόμοια. 

1.4.14. «Σύμβαση» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974, 
(ΠΑΑΖΕΘ 74),όπως έχει τροποποιηθεί. 

1.4.15. «Χώροι ενδιαίτησης πληρώματος» είναι οι χώροι 
οι οποίοι προορίζονται για χρήση από το πλήρωμα και πε¬ 
ριλαμβάνουν τις καμπίνες, τα νοσοκομεία, τα γραφεία, τα 
αποχωρητήρια, τα εντευκτήρια και παρόμοιους χώρους. 

1.4.16. «Κρίσιμες συνθήκες σχεδίασης» σημαίνει τις κα¬ 
θορισμένες οριακές συνθήκες οι οποίες έχουν επιλεγεί 
για λόγους σχεδίασης και τις οποίες το σκάφος πρέπει να 
διατηρεί σε κατάσταση εκτοπίσματος. Οι συνθήκες αυτές 
πρέπει να είναι αυστηρότερες από τις δυσμενέστατες 
προβλεπόμενες συνθήκες, μέχρι ένα ορισμένο όριο, ώ¬ 
στε να εξασφαλίζουν επαρκή ασφάλεια σε συνθήκες επι¬ 
βίωσης. 

1.4.17. «Ισαλος σχεδίασης» σημαίνει την ίσαλο η οποία 
αντιστοιχεί στο μέγιστο βάρος λειτουργίας του σκάφους 
χωρίς να λειτουργούν οι μηχανισμοί ανύψωσης ή πρόω¬ 
σής του. Η ίσαλος σχεδίασης περιορίζεται από τις απαι¬ 
τήσεις των κεφαλαίων 2 και 3. 

1.4.18. «Κατάσταση εκτοπίσματος» σημαίνει την κατά¬ 
σταση κατά την οποία το βάρος του σκάφους, σε ηρεμία 
ή κίνηση, εξισορροπείται πλήρως ή κυρίως από υδροστα¬ 
τικές δυνάμεις. 

1.4.19. «Ανάλυση κατάστασης βλάβης και αποτελέσμα¬ 
τος» είναι η εξέταση, σύμφωνα με το παράρτημα 4, των 
συστημάτων και του εξοπλισμού του σκάφους ώστε να 
καθορισθεί αν οποιαδήποτε λογικά πιθανή βλάβη ή δυσ¬ 
λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνο ή κατα¬ 
στροφικό αποτέλεσμα. 

1.4.20. «Πτερύγιο ρύθμισης” (ίΙβρ), σημαίνει ένα στοι- 
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χείο το οποίο αποτελεί ενσωματωμένο μέρος ή επέκταση 
του πτερυγίου και χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της υ¬ 
δροδυναμικής ή αεροδυναμικής ανύψωσης του πτερυγί¬ 
ου. 

1.4.21. «Σημείο ανάφλεξης» σημαίνει το σημείο ανά¬ 
φλεξης που καθορίζεται με τη δοκιμή συσκευής κλειστού 
δοχείου που αναφέρεται στο Διεθνή Κώδικα Μεταφοράς 
Επικινδύνων Φορτίων (ΙΜΟΟ οοάθ). 

1.4.22. «Πτερύγιο» σημαίνει μία κατασκευή επίπεδης 
κατατομής ή τριών διαστάσεων στην οποία αναπτύσσεται 
υδροδυναμική ανύψωση όταν το σκάφος βρίσκεται σε κί¬ 
νηση. 

1.4.23. «Πλήρως βυθισμένο πτερύγιο» σημαίνει το πτε¬ 
ρύγιο το οποίο δεν έχει συνιστώσες άντωσης που τέμνουν 
την επιφάνεια του νερού όταντο σκάφος φέρεται επί των 
πτερυγίων. 

1.4.24. «Ταχύπλοο σκάφος» είναι το σκάφος με ικανό- 
τητα μέγιστης ταχύτητας σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο 
(πι/εβο) η οποία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 

3,7 ν 01667 

όπου V το εκτόπισμα του σκάφους που αντιστοιχεί στην 
ίσαλο σχεδίασης, εκφρασμένο σε κυβικά μέτρα (ιτι 3 )). 

1.4.25. «Υδροπτέρυγο πλοίο» είναι το σκάφος που ανυ¬ 
ψώνεται σε κατάσταση μη εκτοπίσματος επάνω απάτην ε¬ 
πιφάνεια του νερού από υδροδυναμικές δυνάμεις οι ο¬ 
ποίες αναπτύσσονται στα πτερύγια. 

1.4.26. «Μήκος» (ί) σημαίνει το ολικό μήκος του στεγα¬ 
νού περιβλήματος του στερεού σκάφους, με εξαίρεση 
των προσαρτημάτων, κάτω ή επί της ισάλου σχεδίασης σε 
κατάσταση εκτοπίσματος και χωρίς να λειτουργούν οι μη¬ 
χανισμοί ανύψωσης ή πρόωσης. 

1.4.27. «Αφορτο εκτόπισμα» είναι το εκτόπισμα του σκά¬ 
φους σε τόνους χωρίς φορτίο, καύσιμο, λιπαντικό έλαιο, 
υδάτινο έρμα, πόσιμο και τροφοδοτικό νερό στις δεξαμε¬ 
νές, αναλώσιμα υλικά, επιβάτες και πλήρωμα με τις απο¬ 
σκευές τους. 

1.4.28. «Χώροι μηχανών» είναι οι χώροι που περιέχουν 
μηχανές εσωτερικής καύσης συνολικής ισχύος εξόδου 
μεγαλύτερης των 110 Κνν, ηλεκτρογεννήτριες, μονάδες 
καυσίμου πετρελαίου, προωστήριες μηχανές, τα μηχανή¬ 
ματα της κύριας ηλεκτρικής ισχύος και παρόμοιοι χώροι 
καθώς και οχετοί προς τέτοιους χώρους. 

1.4.29. «Μέγιστο βάρος λειτουργίας» σημαίνει το συνο¬ 
λικό βάρος μέχρι το οποίο η λειτουργία του σκάφους κα¬ 
τά τον προβλεπόμενο τρόπο επιτρέπεται από την Αρχή. 

1.4.30. «Μεγίστη ταχύτητα» είναι η ταχύτητα που επι¬ 
τυγχάνεται στη μέγιστη συνεχή ισχύ πρόωσης, για την ο¬ 
ποία το σκάφος είναι πιστοποιημένο, με συνθήκες μεγί¬ 
στου βάρους λειτουργίας και σε ήρεμα νερά. 

1.4.31. «Σταθμός συγκέντρωσης» είναι περιοχή στην ο¬ 
ποία μπορούν να συγκεντρωθούν οι επιβάτες σε περί¬ 
πτωση κινδύνου, να λάβουν οδηγίες και να προετοιμα- 
σθούν για την εγκατάλειψη του σκάφους, αν κριθεί ανα¬ 
γκαίο. Οι χώροι επιβατών μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως 
σταθμοί συγκέντρωσης εάν στους χώρους αυτούς το σύ¬ 
νολο των επιβατών είναι δυνατό να λάβει οδηγίες και να 
προετοιμασθεί για την εγκατάλειψη του σκάφους. 

1.4.32. «Κατάσταση μη εκτοπίσματος» σημαίνει τη συ¬ 
νήθη κατάσταση λειτουργίας του σκάφους, όταν το βά¬ 
ρος του εξισορροπείται κατά κύριο λόγο από μη υδρο¬ 
στατικές δυνάμεις. 


1.4.33. «Μονάδα καυσίμου πετρελαίου» είναι ο εξοπλι¬ 
σμός που χρησιμοποιείται για την προπαρασκευή του 
καυσίμου πετρελαίου για τη διοχέτευσή του σε πετρελαι- 
ολέβητα ή ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την προ¬ 
παρασκευή προς διοχέτευση θερμανθέντος πετρελαίου 
σε μηχανή εσωτερικής καύσης και περιλαμβάνει όλες τις 
αντλίες κατάθλιψης πετρελαίου, τα φίλτρα και τους θερ¬ 
μαντήρες εντός των οποίων η πίεση του πετρελαίου υ¬ 
περβαίνει τα 0,18 Ν/ηηΓη2. 

1.4.34. «Ανοικτοί χώροι οχημάτων» είναι χώροι: 

.1 Στους οποίους όλοι οι μεταφερόμενοι επιβάτες έ¬ 
χουν πρόσβαση. 

.2 ΓΊροοριζόμενοι για μεταφορά μηχανοκίνητων οχημά¬ 
των με καύσιμο στις δεξαμενές τους για την αυτοκίνησή 
τους. 

.3 Ανοικτοί είτε και στα δύο είτε στο ένα άκρο τους με ε¬ 
ξασφαλισμένο επαρκή φυσικό αερισμό στο σύνολο του 
μήκους τους, ο οποίος επιτυγχάνεται με μόνιμα ανοίγμα¬ 
τα στα πλευρικά τοιχώματα ή στην οροφή ή πάνω από αυ¬ 
τή. 

1.4.35. «Διαμέρισμα διακυβέρνησης» σημαίνει την περί¬ 
κλειστη περιοχή του σκάφους από την οποία εκτελείται η 
ναυσιπλοΐα και ο έλεγχός του. 

1.4.36. «Σταθμός χειρισμών» σημαίνει τον περιορισμένο 
χώρο του διαμερίσματος διακυβέρνησης, ο οποίος είναι 
εξοπλισμένος μετά αναγκαία μέσα ναυσιπλοΐας, εκτέλε¬ 
σης ελιγμών και επικοινωνίας και από τον οποίο εκτελού- 
νται οι λειτουργίες ναυσιπλοΐας, ελιγμών, επικοινωνίας, 
διακυβέρνησης, παρατήρησης και επιτήρησης. 

1.4.37. «Ταχύτητα λειτουργίας» είναι το 90% της μέγι¬ 
στης ταχύτητας. 

1.4.38. «Οργανισμός» σημαίνει τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (Ι.Μ.Ο.). 

1.4.39. «Επιβάτης» είναι κάθε πρόσωπο εκτός από: 

.1 Τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος ή άλλα 
πρόσωπα χρησιμοποιούμενα ή ασχολούμενα υπό οποια¬ 
δήποτε ιδιότητα επί του σκάφους για τις ανάγκες του σκά¬ 
φους αυτού, και 

.2 Τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους. 

1.4.40. «Επιβατηγό σκάφος» είναι το σκάφος το οποίο 
μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα επιβάτες. 

1.4.41. «Τόπος καταφυγής» είναι κάθε φυσικά ή τεχνη¬ 
τά προστατευμένη περιοχή, η οποία μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθεί ως καταφύγιο από το σκάφος, όταν αυτό βρεθεί 
σε συνθήκες που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο την α- 
σφάλειάτου. 

1.4.42. «Κοινόχρηστοι χώροι» είναι οι προοριζόμενοι για 
τους επιβάτες χώροι και περιλαμβάνουν τα κυλικεία, τα 
περίπτερα, τα καπνιστήρια, τις κύριες περιοχές καθισμά¬ 
των, τα σαλόνια, τις τραπεζαρίες, τις αίθουσες αναψυχής, 
τους διαδρόμους, τους χώρους υγιεινής και παρόμοιους 
μόνιμα περίκλειστους χώρους προορισμένους για τους ε¬ 
πιβάτες. 

1.4.43. «Χώροι υπηρεσίας» είναι οι περίκλειστοι χώροι, 
οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κυλικεία, τα οποία περιέ¬ 
χουν εξοπλισμό για ζέσταμα εδεσμάτων χωρίς όμως ευ¬ 
κολίες μαγειρέματος με εκτεθειμένες θερμαινόμενες επι¬ 
φάνειες, ως ερμάρια, ως καταστήματα πωλήσεων, ως α¬ 
ποθήκες και οι περίκλειστοι χώροι αποσκευών. 

1.4.44. «Σημαντικό ύψος κύματος» είναι ο μέσος όρος 
του ύψους του ενός τρίτου των υψηλοτέρων κυμάτων τα 
οποία παρατηρήθηκαν σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. 

1.4.45. «Χώροι ειδικής κατηγορίας» είναι οι περίκλειστοι 
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εκείνοι χώροι οι προοριζόμενοι για τη μεταφορά μηχανο¬ 
κίνητων οχημάτων, τα οποία φέρουν καύσιμο στις δεξα¬ 
μενές τους για την κίνηση τους, από και προς τους οποί¬ 
ους μπορούν να οδηγούνται τα οχήματα και στους οποί¬ 
ους οι επιβάτες έχουν πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων 
και των χώρων για τη μεταφορά φορτηγών οχημάτων. 

1.4.46. «Πλοίο επιφανειακής επίδρασης* είναι ένα αε- 
ρόστρωμνο όχημα του οποίου η στρωμνή αέρα συ\α ηρεί- 
ται μερικά ή ολικά από διαρκώς βυθισμένες άκαμπτες κα¬ 
τασκευές. 

1.4.47. «Μεταβατική κατάσταση» σημαίνει τη φάση μετα¬ 
ξύ των καταστάσεων εκτοπίσματος και μη εκτοπίσματος 

1.4.48. «Δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκεο» ση¬ 
μαίνει τις καθορισμένες στα πιστοποιητικά του σκάφουο 
περιβαλλοντικές συνθήκες υπό τις οποίες επιτρέπεται η 
προβλεπόμενη λειτουργία αυτού. Γιατον καθοοισμότους 
λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως οι δυσμενέστατες 
συνθήκες της επιτρεπόμενης έντασης ανέμου, το σημα¬ 
ντικό ύψος κύματος (συμπεριλαμβανομένων των δυσμε¬ 
νών συνδυασμών μήκους και διευθύνοεως των κυμάτων), 
η ελάχιστη θερμοκρασία αέρα, η ορατότητα και το βάθος 
του νερού για ασφαλή λειτουργία και άλλες παρόμοιες 
παράμετροι που η Αρχή μπορεί να απαιτήσει λαμβάνο- 
ντας υπόψη τον τύπο του σκάφους στην περ»οχή λει¬ 
τουργίας του. 

1.5. Επιθεωρήσεις 

1.5.1. Κάθε σκάφος πρέπει να υποβάλλεται στις ακό¬ 
λουθες επιθεωρήσεις: 

1. Αρχική επιθεώρηση, πριν το σκάφος τεθεί σε υπηρε¬ 
σία ή πριν εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοίας για πρώτη 
φορά. 

2. Τακτική επιθεώρηση σε διαστήματα που καθορίζο¬ 
νται από την Αρχή αλλά δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη ε- 
κτός των περιπτώσεων εφαρμογής των παραγράφων 

1.8.5. ή 1.8.10. 

3. Περιοδική επιθεώρηση στο διάστημα από τρεις μή¬ 
νες πριν μέχρι τρεις μήνες μετά την επετειακή ημερομη¬ 
νία του πιστοποιητικού και 

4. Συμπληρωματική επιθεώρηση όταν παρίσταται ανά¬ 
γκη. 

1.5.2. Οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται παραπάνω 
στην παράγραφο 1.5.1. πρέπει 

να εκτελαύνται σύμφωνα με τα ακόλουθα. 

1. Η αρχική επιθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει: 

1 1. Έγκριση των προϋποθέσεων οι οποίες ελήφθησαν 
υπόψη και των περιορισμών που προτείνοντα* σε σχέση 
με τα φορτία, το περιβάλλον, την ταχύτητα και τις ελκτι¬ 
κές ικανότητες. 

1.2. Έγκριση των δεδομένων στα οποία στηρίζεται η α¬ 
σφάλεια της σχεδίασης, όπως αυτά προκύπτουν από υ¬ 
πολογισμούς, δοκιμές και δοκιμαστικούς πλόες. 

1.3. Ανάλυση κατάστασης βλάβης και αποτελέσματος, 
όπως απαιτείται από τον παρόντα κώδικα. 

1.4. Έλεγχο της καταλληλότητας των διαφόρων εγχει¬ 
ριδίων τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το σκάφος και 

1.5. Πλήρη επιθεώρηση της όλης κατασκευής του σκά¬ 
φους, του εξαρτισμού ασφαλείας, των τηλεπικοινωνια¬ 
κών εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισμού, των ε¬ 
ξαρτημάτων, των διατάξεων και των υλικών, ώστε να εξα- 
σφαλισθεί ότι συμμορφώνονται με ας απαιτήσεις του 
παρόντος κώδικα, βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάστα¬ 
ση και είναι κα τάλληλα για την υπηρεσία για την οποία το 
σκάφος προορίζεται. 


2 . Οι τακτικές και περιοδικές επιθεωρήσεις περιλαμβά¬ 
νουν πλήρη επιθεώρηση της κατασκευής, συμπεριλαμ¬ 
βανομένου και του εξωτερικού της γάοτρας του σκάφους 
και των σχετικών εξαρτημάτων, τον εξαρτισμό ασφαλεί¬ 
ας, της τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης και του λοιπού 
εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.5.2.1. 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι συμμορφώνονται με τις απαι- 
τήοεις του κώδικα, βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάστα¬ 
ση και είναι κατάλληλα για την υπηρεσία για την οποία το 
σκάφος προορίζεται. Η επιθεώρηση της γάοτρας του 
σκάφους θα εκτελείιαι με το σκάφος έξω από το νερό σε 
κατάλληλες συνθήκες για .λεπτομερή εξέταση τυχόν βλα- 
φθείσας ή προβληματικής περιοχής. 

3. Η συμπληρωματική επιθεώρηση, γενική ή μερική, α¬ 
νάλογα με τις περιστάσεις, πρέπει να διενεργείται μετά α¬ 
πό επισκευή η οποία επιβάλλεται από τις έρευνες που πε- 
ριγράφονται στην παράγραφο 1.7.3., ή οποτεδήποτε γί¬ 
νονται σοβαρές επισκευές ή ανανεώσεις. Η επιθεώρηση 
θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι αναγκαίες ε¬ 
πισκευές ή ανανεώσεις έχουν γίνει ικανοποιητικά, ότι το 
υλικό και η εκτέλεση της εργασίας των επισκευών αυτών 
ή ανανεώσεων είναι από κάθε άποψη ικανοποιητική και ό¬ 
τι το σκάφος συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τις α- 
παιτήττειςτου κώδικα. 

1.5.3. Για τις περιοδικές επιθεωρήσεις που αναφέρο- 
νται στην παράγραφο 1.5.1.3. καταχωρίζεται σχετική εγ¬ 
γραφή στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκά¬ 
ψουν. 

1.5.4. Οι επιθεωρήσεις και εξετάσεις του σκάφους, που 
αφορούν στη διαπίστωση εφαρμογής των απαιτήσεων 
του κώδικα, πρέπει να διενεργούνται από όργανα της Αρ¬ 
χής. Η Αρχή δύναται όμως, να αναθέσει τις επιθεωρήσεις 
και τις εξετάσεις είτε αε επιθεωρητές που ορίζονται για το 
σκοπό αυτό είτε σε αναγνωρισμένους από αυτή οργανι¬ 
σμούς. 

1.5.5. Η Αρχή η οποία ορίζει επιθεωρητές ή αναγνωρίζει 
οργανισμούς για να διενεργούν επιθεωρήσεις και εξετά¬ 
σεις, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.5.4., πρέπει, 
να εξουσιοδοτεί κάθε επιθεωρητή που ορίζει ή αναγνωρι¬ 
σμένο οργανισμό ώοτε αυτός να μπορεί: 

1. Να απαιτεί επισκευές στο σκάφος και 

2. Να διενεργεί επιθεωρήσεις και εξετάσεις όταν ζητη¬ 
θούν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του λιμένα. Η Αρ¬ 
χή θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό (ίΜΟ) τις ειδικές αρ¬ 
μοδιότητες και όρους της εξουσιοδότησης που παραχω- 
ρήθηκε στους επιθεωρητές που ορίζονται ή στους 
αναγνωρισμένους οργανισμούς. 

1.5.6 Όταν ο επιθεωρητής που ορίζεται ή ο αναγνωρι¬ 
σμένος οργανισμός αποφαίνεται ότι η κατάσταση του 
σκάφους ή του εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνεται ου- 
σιωδώς προς τα στοιχεία του πιστοποιητικού ή ότι είναι 
τέτοια ώστε το σκάφος δεν κρίνεται ικανό να λειτουργεί 
χωρίς κίνδυνο για το ίδιο ή τους επιβαίνοντες, ο επιθεω¬ 
ρητής αυτός ή ο αναγνωρισμένος οργανισμός θα βεβαι¬ 
ώνονται αμέσως ότι έχει αναληφθεί διορθωτική ενέργεια 
και θα ενημερώνουν, σε εύθετο χρόνο, την Αρχή. Εάν τέ¬ 
τοια διορθωτική ενέργεια δεν έχει αναληφθεί, το πιστο¬ 
ποιητικό πρέπει να ανακαλείται και η Αρχή να ενημερώνε¬ 
ται αμέσως και, εάν το οκάψος βρίσκεται σε λιμένα άλλου 
συμβαλλόμενου κράτους, οι αρμόδιες αρχές της χώρας 
του λιμένα να ενημερώνονται αμέσως. Όταν όργανο της 
Αρχής, ορισμένος από αυτή επιθεωρητής ή αναγνωρι¬ 
σμένος οργανισμός ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές της 
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χώρας του λιμένα, η κυβέρνηση της χώρας του λιμένα θα 
παρέχει στο όργανο αυτό, επιθεωρητή ή αναγνωρισμένο 
οργανισμό κάθε αναγκαία συνδρομή για να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του οι οποίες καθορίζονται από την πα 
ρούσα παράγραφο (1.5). Όταν είναι εφαρμόσιμο, η κυ¬ 
βέρνηση της χώρας του λιμένα θα εξασφαλίζει ότι το σκά¬ 
φος δεν θα εξακολουθήσει τη λειτουργία του μέχρις ότου 
καταστεί ικανό να λειτουργεί χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυ¬ 
νο το σκάφος και οι επιβαίνοντες. 

1.5.7. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή θα εγγυάται απόλυτα 
την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της επιθεώρη¬ 
σης και της εξέτασης και θα αναλαμβάνει να εξασφαλίζει 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση της 
υποχρέωσης αυτής. 

1.6. Εγκρίσεις 

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους πρέπει να αποδέχεται την υ¬ 
ποχρέωση παροχής επαρκών πληροφοριών ώστε να κα¬ 
ταστεί δυνατό στην Αρχή να εκτιμήσει πλήρως τα χαρα¬ 
κτηριστικά της σχεδίασης Συνιστάται εντόνως ή έναρξη 
συνομιλιών στο ενωρίτερο δυνατό στάδιο μεταξύ του ι¬ 
διοκτήτη και της Αρχής καθώς και, αν είναι πρόσφορο, 
της χώρας ή των χωρών λιμένα, ώστε η Αρχή να μπορεί να 
εκτιμήσει πλήρως τη σχεδίαση και να καθορίσει τις τυχόν 
πρόσθετες ή εναλλακτικές απαιτήσεις που θα εφαρμο- 
σθούν στο σκάφος για να εππ ύχει το απαιτοϋμενο επίπε¬ 
δο ασφαλείας. 

1.7. Διατήρηση της κατάστασης μετά την επιθεώρηση 

1.7.1. Η κατάσταση ταυ σκάφους και του εξαρτισμού 
του πρέπει να διατηρείται ώστε το οκάφος να συμμορ¬ 
φώνεται με τις απαιτήσεις του κώδικα και να εξασφαλίζε¬ 
ται ότι παραμένει από κάθε άποψη ικανό να λειτουργεί χω¬ 
ρίς κίνδυνο για το ίδιο και τους επιβαίνοντες. 

1.7.2. Μετά τη συμπλήρωση οποιοσδήποτε επιθεώρη¬ 
σης του σκάφους, από τις αναφερόμενες παραπάνω στην 
παράγραφο 1.5., ουδεμία μεταβολή επιτρέπεται χωρίς 
την έγκριση της Αρχής, στην κατασκευή του, τον εξαρτι- 
σμό του, τα εξαρτήματα, τις διατάξεις και τα υλικά τα ο¬ 
ποία επιθεωρήθηκαν. 

1 . 7 . 3 . Οταν σε σκάφος συμβαίνει ατύχημα ή διαπιστώνε¬ 
ται ελάττωμα, τα οποία επηρεάζουν την ασφάλειατου σκά¬ 
φους ή την αποτελεσματικότητα ή την πληρότητα της κα¬ 
τασκευής, του εξαρτισμού, των εξαρτημάτων, των διατά¬ 
ξεων και των υλικών του, ο υπεύθυνος για το σκάφος ή ο 
ιδιοκτήτης του θα αναφέρουν το γεγονός το συντομώτερο 
στην Αρχή, ή τον επιθεωρητή που ορίζεται από αυτή ή τον 
αναγνωρισμένο οργανισμό που είναι υπεύθυνοι, οι οποίοι 
θα διεξάγουν έρευνες για να καθορισθεί εάν είναι αναγκαία 
η επιθεώρηση του σκάφους, όπως απαιτείται από την πα¬ 
ράγραφο 1.5. Εάν το σκάφος βρίσκεται σε περιοχή δικαιο¬ 
δοσίας άλλου κράτους, ο υπεύθυνος για το σκάφος ή ο ι¬ 
διοκτήτης του θα αναφέρουν επίσης το γεγονός αμέσως 
και στις αρμόδιες αρχές της χώρας λιμένα και ο οριζόμε¬ 
νος επιθεωρητής ή ο αναγνωρισμένος οργανισμός θα βε¬ 
βαιώνονται ότι έχει γίνει η σχετική αναφορά. 

1.8. Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους 

1.8.1. Πιστοποιητικό ονομαζόμενο Πιστοποιητικό Α¬ 
σφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους εκδίδεται μετά τη συ¬ 
μπλήρωση της αρχικής ή μιας τακτικής επιθεώρησης ε¬ 
νός σκάφους που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
κώδικα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται ή θεωρείται είτε από 
την Αρχή είτε από πρόσωπο ή οργανισμό εξουσιοδοτημέ¬ 
νο από αυτή. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή διατηρεί την 
πλήρη ευθύνη για το πιστοποιητικό. 


1 8.2. Συμβαλλόμενο στη Σύμβαση κράτος, δύναται, με 
αίτηση της Αρχής, να διατάξει την επιθεώρηση σκάφους 
και εάν πεισθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κώδικα, 
να προβεί στην έκδοση, ή να εξουσιοδοτήσει για την έκ¬ 
δοση πιστοποιητικού ασφαλείας του σκάφους και, όπου 
απαιτείται, να θεωρήσει ή να εξουσιοδοτήσει για τη θεώ¬ 
ρηση του πιστοποιητικού του σκάφους σύμφωνα με τον 
κώδικα. Κάθε πιοτά ποιητικό εκδιδόμενο σύμφωνα με τα 
παραπάνω πρέπει να αναφέρει ότι έχει εκδοθεί με αίτηση 
της κυβερνήσεως του κράτους τη σημαία του οποίου το 
σκάφος δικαιούται να φέρει. Το πιστοποιητικό αυτό θα έ¬ 
χει την αυτή ισχύ και αναγνώριση με το πιστοποιητικό που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.1. 

1.8.3. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι της μορφής που 
δίδεται στο παράρτημα I του κώδικα. Εάν η χρησιμοποι¬ 
ούμενη γλώσσα δεν είναι η Αγγλική ή η Γα.λλική, το κείμε¬ 
νο θα περιλαμβάνει και μετάφραση σε μία από τις γλώσ¬ 
σες αυτές. 

1.8.4. Το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκά¬ 
φους θα εκδίδεται για περίοδο ισχύος καθοριζόμενη από 
την Αρχή, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

1.8.5. Παρά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.8.4., ό¬ 
ταν τακτική επιθεώρηση συμπληρωθεί στο χρονικό διά¬ 
στημα από την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος πιστο¬ 
ποιητικού μέχρι τρεις μήνες πριντην ηυερομηνί α αυτή, το 
νέο πιστοποιητικό θα ισχύει από την ημερομηνία περάτω- 
σης της τακτικής επιθεώρησης και για χρονικό διάστημα 
που δεν θα ξεπερνά τα πέντε έτη από την ημερομηνία λή¬ 
ξής του υπάρχοντας πιστοποιητικού. 

1.8.6. Όταν η τακτική επιθεώρηση ολοκληρώνεται μετά 
την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος πιστοποιητικού, 
το νέο πιστοποιητικό θα ισχύει από την ημερομηνία περά- 
τωσης της τακτικής επιθεώρησης και για χρονικό διάστη¬ 
μα που δεν θα ξεπερνά τα πέντε έτη από την ημερομηνία 
λήξης του υπάρχοντος πιστοποιητικού. 

1.8.7. Όταν η τακτική επιθεώρηση ολοκληρώνεται σε η¬ 
μερομηνία που προηγείται περισσότερο από τρεις μήνες 
από την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος πιστοποιητι¬ 
κού, το νέο πιστοποιητικό θα ισχύει από την ημερομηνία 
περατώσεως της τακτικής επιθεώρησης και για χρονικό 
διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα πέντε έτη από την ημε¬ 
ρομηνία αυτή. 

1.8.8. Όταν ένα πιστοποιητικό εκδίδεται για περίοδο μι¬ 
κρότερη των πέντε ετών, η Αρχή δύναται να παρατείνει 
την ισχύ του πέρα από την ημερομηνία λήξης και μέχρι την 
μέγιστη περίοδο που καθορίζεται στην παράγραφο 
1.8.4., με την προϋπόθεση ότι για την έκδοση του πιστο¬ 
ποιητικού έχουν διενεργηθεί οι επιθεωρήσεις που προ- 
βλέπονται για πιστοποιητικό ισχύος πέντε ετών. 

1.8.9. Όταν η τακτική επιθεώρηση έχει ολοκληρωθεί 
χωρίς όμως να είναι δυνατός ο εφοδιαομός του σκάφους 
με το νέο πιστοποιητικό πριν την ημερομηνία λήξης του 
υπάρχοντος πιστοποιητικού, το πρόοωπο ή ο οργανι¬ 
σμός που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή δύναται 
να θεωρήσει το υπάρχον πιστοποιητικό, το οποίο θα θε¬ 
ωρείται σε ισχύ για μία πρόσθετη περίοδο η οποίο δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε μήνες οπό την ημερο¬ 
μηνία λήξης. 

1.6.10. Εάν ένα σκάφος κατά τον χρόνο λήξης της ι¬ 
σχύος του πιστοποιητικού του δεν βρίσκεται στον τόπο ό¬ 
που θα επιθεωρηθεί, η Αρχή δύναται να παρατείνει την πε¬ 
ρίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, η παράταση όμως αυτή 
χορηγείται μόνο για το σκοπό διευκόλυνσης του σκάφους 
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για τη μετάβασή του στον τόπο όπου θα επιθεωρηθεί και 
μόνο στις περιπτώσεις που τούτο θεωρείται σωστό και 
λογικό. Κανενός πιστοποιητικού η ισχύς δεν θα παρατεί- 
νεται για περίοδο μεγαλύτερη του ένα μήνα και όταν το 
σκάφος στο οποίο έχει χορηγηθεί τέτοια παράταση κατα- 
πλεύσει στον τόπο επιθεώρησής του, δεν δύναται με βά¬ 
ση την παράταση αυτή να αναχωρήσει από τον τόπο πριν 
εφοδιασθεί με νέο πιστοποιητικό. 

Οταν συμπληρωθεί η τακτική επιθεώρηση, το νέο πι¬ 
στοποιητικό θα ισχύει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει 
τα πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος 
πιστοποιητικού πριν τη χορήγηση της παράτασης. 

1.8.11. Ζε ειδικές περιπτώσεις, καθοριζόμενες από την 
Α ΡΧή. Π έναρξη ισχύος του νέου πιστοποιητικού δεν απαι¬ 
τείται να συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του υπάρχο¬ 
ντος πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται στις παραγρά¬ 
φους 1.8.6. και 1.8.10. Στις περιπτώσεις αυτές το νέο πι¬ 
στοποιητικό θα ισχύει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει 
τα πέντε έτη από την ημερομηνία περάτωσης της τακτι¬ 
κής επιθεώρησης. 

1.8.12. Όταν περιοδική επιθεώρηση ολοκληρώνεται 
πριν την έναρξη της περιόδου που καθορίζεται στην πα¬ 
ράγραφο 1.5., τότε; 

1. Η επετειακή ημερομηνία που αναγράφεται στο πι¬ 
στοποιητικό τροποποιείται με εγγραφή σε τρόπο ώστε να 
μην υπερβαίνει περισσότερο από τρεις μήνες την ημερο¬ 
μηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης. 

2. Η επόμενη προβλεπόμενη από την παράγραφο 1.5. 
περιοδική επιθεώρηση 

πρέπει να ολοκληρωθεί στα χρονικά διαστήματα που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1.5. θεωρώντας ως επε- 
τειακή ημερομηνία τη νέα τροποποιημένη. 

3. Η ημερομηνία λήξης μπορεί να παραμείνει αμετά¬ 
βλητη με την προϋπόθεση ότι μία ή περισσότερες περιο¬ 
δικές επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν, χωρίς όμως να ξε- 
περασθούν τα μέγιστα διαστήματα που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1.5.1.3. 

1.8.13. Πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1.8.1. και 1.8.2. 

παύει να ισχύει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πε¬ 
ριπτώσεις: 

1. Εάν οι σχετικές επιθεωρήσεις δεν έχουν ολοκληρω¬ 
θεί μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παρά¬ 
γραφο 1.5.1. 

2. Εάν το πιστοποιητικό δεν είναι θεωρημένο σύμφωνα 
με την παράγραφο 1.5.3. ή 

3. Σε περίπτωση αλλαγής της σημαίας του σκάφους με 
σημαία άλλης χώρας. Νέο πιστοποιητικό θα εκδίδεται μό¬ 
νον όταν η χώρα η οποία εκδίδει το νέο πιστοποιητικό εί¬ 
ναι απολύτως ικανοποιημένη ότι το σκάφος συμμορφώ¬ 
νεται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.7.1. και 1.7.2. 
Στην περίπτωση αλλαγής σημαίας μεταξύ χωρών που εί¬ 
ναι συμβαλλόμενα μέλη της Σύμβασης, εάν ζητηθεί εντός 
τριών μηνών από τότε που έλαβε χώρα η αλλαγή της ση¬ 
μαίας, η Κυβέρνηση της χώρας της οποίας τη σημαία έ¬ 
φερε προηγουμένως το σκάφος, θα αποστέλλει το συ¬ 
ντομότερο δυνατό στην Αρχή αντίγραφα των πιστοποιη¬ 
τικών τα οποία έφερε το σκάφος πριν την αλλαγή της 
σημαίας και εάν διατίθενται, αντίγραφα των σχετικών εκ¬ 
θέσεων επιθεώρησης. 

1.8.14. Σκάφος δεν δύναται να απαιτήσει προνόμια τα ο¬ 
ποία πηγάζουν από τον κώδικα εάν δεν κατέχει πιστοποι¬ 
ητικό σε ισχύ. 


1.9. Αδεια Λειτουργίας ταχυπλόου σκάφους 

1.9.1. Η επιχειρησιακή λειτουργία του σκάφους δεν επι¬ 
τρέπεται εκτός εάν έχει εκδοθεί και ισχύει Αδεια Λειτουρ¬ 
γίας Ταχυπλόου Σκάφους, επιπρόσθετα από το Πιστοποι¬ 
ητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους. Πλους μετακίνη¬ 
σης του σκάφους χωρίς φορτίο και επιβάτες μπορεί να 
εκτελεσθεί χωρίς την Αδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκά¬ 
φους. 

1.9.2. Η Αδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους θα εκ- 
δίδεται από την Αρχή ώστε να πιστοποιεί τη συμμόρφωση 
με τις παραγράφους 1.2.2. μέχρι και 1.2.7. και να καθορί¬ 
ζει τις συνθήκες λειτουργίας του σκάφους και διακοπής 
της οι οποίες προκύπτουν με βάση τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της διαδρομής, ό¬ 
πως περιγράφεται στο κεφάλαιο 18 του κώδικα. 

1.9.3. Πριν την έκδοση της Αδειας Λειτουργίας η Αρχή 
πρέπει να συμβουλεύεται τις χώρες λιμένα για τη συλλο¬ 
γή /λεπτομερειών για όλους τους περιορισμούς λειτουρ¬ 
γίας τους σχετικούς με τη λειτουργία του σκάφους στις 
χώρες αυτές. Κάθε τέτοιος εφαρμοζόμενος περιορισμός 
θα τίθεται από την Αρχή στην Αδεια Λειτουργίας και θα πε¬ 
ριλαμβάνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της διαδρομής. 

1.9.4. Η χώρα λιμένα δύναται να επιθεωρεί το σκάφος 
και να ελέγχει τα πιστοποιητικά του με μοναδικό σκοπό 
την επαλήθευση της συμμόρφωσής του με τα θέματα που 
πιστοποιούνται και τους περιορισμούς που τίθενται στην 
Αδεια Λειτουργίας. Οταν από τις επιθεωρήσεις αυτές 
διαπιστωθούν ελλείψεις, η Αδεια Λειτουργίας παύει να ι¬ 
σχύει μέχρις ότου οι ελλείψεις αυτές διορθωθούν ή επι¬ 
λυθούν διαφορετικά. 

1.9.5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1.8. θα εφαρμόζο¬ 
νται και για την έκδοση και για την περίοδο ισχύος της Α¬ 
δειας Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους. 

1.9.6. Η Αδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους θα έχει 
τη μορφή του υποδείγματος που δίνεται στο παράρτημα 
2 του κώδικα. Εάν η χρησιμοποιούμενη γλώσσα δεν είναι 
η Αγγλική ή η Γαλλική, το κείμενο θα περιλαμβάνει και με¬ 
τάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές. 

1.10. Ελεγχος 

Οι διατάξεις του κανονισμού 1/19 της Σύμβασης θα ε¬ 
φαρμόζονται περιλαμβάνοντας επιπρόσθετα και την Α¬ 
δεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους στο πιστοποιητικό 
που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.8. 

1.11. Ισοδύναμα 

1.11.1. Οπου ο παρών Κώδικας απαιτεί κάποιο ειδικό ε¬ 
ξάρτημα, υλικό, όργανο ή συσκευή, ή ανάλογος τύπος αυ¬ 
τών να τοποθετείται ή να φέρεται επί του σκάφους, ή ότι 
κάποια ειδική διάταξη πρέπει να ακολουθείται, η Αρχή δυ¬ 
νατοί να επιτρέψει, αντ’ αυτών, κάθε άλλο εξάρτημα, υλι¬ 
κό, όργανο ή συσκευή, ή ανάλογο τύπο αυτών, να τοποθε¬ 
τείται ή να φέρεται, όπως και κάποιον άλλο τρόπο διάτα¬ 
ξης επί του σκάφους, υπό τον όρο ότι η Αρχή έχει πεισθεί, 
με κατάλληλη δοκιμή ή διαφορετικό τρόπο, ότι το χρησι¬ 
μοποιούμενο εξάρτημα, υλικό, όργανο ή συσκευή ή ανά¬ 
λογος τύπος ή ο νέος τρόπος διάταξης είναι τουλάχιστον 
της αυτής απόδοσης με τα απαιτούμενα από τον κώδικα. 

1.11.2. Οπου η συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις α¬ 
παιτήσεις του παρόντος κώδικα δεν είναι πρακτικά δυνα¬ 
τή για τις ειδικές σχεδιάσεις του σκάφους, η Αρχή δύνα- 
ται να αντικαταστήσει τις απαιτήσεις αυτές με άλλες ε¬ 
ναλλακτικές, υπό τον όρο ότι επιτυγχάνεται ισοδύναμο 
επίπεδο ασφαλείας. Η Αρχή η οποία θα επιτρέψει τέτοια 
αντικατάσταση, θα αναφέρει στον Οργανισμό (ΙΜΟ) τα 
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στοιχεία των αντικαταστάσεων και τους σχετικούς λό¬ 
γους, για ενημέρωση με εγκύκλιο από τον 

Οργανισμό (ΙΜΟ) των συμβαλλόμενων κρατών. 

1.12. Διαθέσιμες πληροφορίες 

1.12.1. Η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι η διαχειρίστρια εται¬ 
ρεία που λειτουργεί το σκάφος, το έχει εφοδιάσει με ε¬ 
παρκείς πληροφορίες και οδηγίες με τη μορφή εγχειρι¬ 
δίων ώστε να καθίσταται δυνατή η ασφαλής λειτουργία 
και συντήρηση του σκάφους. 

Τα εγχειρίδια αυτά θα περιλαμβάνουν το εγχειρίδιο λει¬ 
τουργίας της διαδρομής, το εγχειρίδιο λειτουργίας του 
σκάφους, το εγχειρίδιο συντήρησης και πρόγραμμα επι¬ 
σκευών. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρούνται χρονικά ε¬ 
νημερωμένες, όταν απαιτείται. 

1.12.2. Τα εγχειρίδια θα περιέχουν τουλάχιστον τις πλη¬ 
ροφορίες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 18 και θα είναι 
γραμμένα σε γλώσσα κατανοητή από το πλήρωμα. Οταν 
η γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική, πρέπει να υπάρχει με¬ 
τάφραση στην Αγγλική τουλάχιστον του εγχειριδίου λει¬ 
τουργίας διαδρομής και του εγχειριδίου λειτουργίας του 
σκάφους. 

1.13. Μελλοντικές εξελίξεις 

1.13.1. Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει συνεχής εξέλιξη 
στην έρευνα και ανάπτυξη της σχεδίασης των ταχυπλόων 
σκαφών και ότι νέοι τύποι μπορεί να εμφανισθούν οι οποί¬ 
οι θα έχουν διαφορετική γεωμετρία από εκείνη που υπήρ¬ 
χε υπόψη κατά τη σύνταξη του παρόντος Κώδικα. Είναι 
σημαντικό ο παρών Κώδικας να μην απαγορεύει την πρό¬ 
οδο και την ανάπτυξη των σχεδιάσεων. 

1.13.2. Είναι δυνατό να προκύψει σχεδίαση η οποία να 
μην συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Κώδι¬ 
κα. Στην περίπτωση αυτή η Αρχή δύναται να καθορίσει την 
έκταση στην οποία εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Κώ¬ 
δικα για τη συγκεκριμένη σχεδίαση και, εάν είναι ανα¬ 
γκαίο, να εφαρμόσει πρόσθετες ή εναλλακτικές απαιτή¬ 
σεις ώστε να εξασφαλίσει ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφα¬ 
λείας για το σκάφος. 

1.13.3. Τα παραπάνω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη α¬ 
πό την Αρχή κατά την εκτίμησή της για την αποδοχή ισο¬ 
δυνάμων σύμφωνα με τον Κώδικα. 

1.14. Κυκλοφορία των πληροφοριών ασφαλείας 

1.14.1. Στην περίπτωση που η Αρχή έχει λόγους να ε¬ 
ρευνήσει ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται σκάφος στο ο¬ 
ποίο εφαρμόζεται ο Κώδικας, τότε η Αρχή θα διαβιβάζει α¬ 
ντίγραφο της επίσημης αναφοράς στον Οργανισμό (I- 
ΜΟ), ο οποίος θα προσκαλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να 
σημειώσουν την ύπαρξη της αναφοράς και να προμηθευ- 
θούν αντίγραφό της. 

1.14.2. Στην περίπτωση που από την εμπειρία της λει¬ 
τουργίας εμφανισθούν βλάβες στην κατασκευή και στον 
εξοπλισμό του σκάφους οι οποίες επηρεάζουν την ασφά¬ 
λεια της σχεδίασης, οι ιδιοκτήτες του σκάφους θα πλη¬ 
ροφορούν σχετικά την Αρχή. 

1.15. Αναθεώρηση του Κώδικα 

1.15.1.0 Κώδικας θα αναθεωρείται από τον Οργανισμό 
(ΙΜΟ) σε διαστήματα κατά προτίμηση μη υπερβαίνοντα 
τα τέσσερα έτη για να εξετάζεται η αναθεώρηση των υ- 
παρχουσών απαιτήσεων ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
νέες εξελίξεις ατη σχεδίαση και στην τεχνολογία. 

1.15.2. Οπου νέα εξέλιξη στη σχεδίαση και στην τεχνο¬ 
λογία θεωρηθεί αποδεκτή από μία Αρχή, η Αρχή αυτή δύ- 
ναται να υποβάλλει λεπτομερειακά στοιχεία αυτής της ε¬ 
ξέλιξης στον Οργανισμό (ΙΜΟ) ώστε να εξετασθεί η εν¬ 


σωμάτωσή της στον Κώδικα κατά την περιοδική αναθεώ- 
ρηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΤΩΣΗ,ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 
ΜΕΡΟΣ Α'- ΓΕΝΙΚΑ 

2.1 Γενικά 

2.1.1 Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει: 

. 1 χαρακτηριστικά ευσταθείας και συστήματα σταθερο¬ 
ποίησης επαρκή για ασφάλεια, όταν το σκάφος λειτουρ¬ 
γεί σε κατάσταση μη εκτοπίσματος και κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής κατάστασης. 

.2 χαρακτηριστικά αντώσεως και ευσταθείας επαρκή 
για ασφάλεια όταν το σκάφος λειτουργεί σε κατάσταση ε¬ 
κτοπίσματος τόσο στην άθικτη, όσο και στην περίπτωση 
βλάβης, και 

.3 χαρακτηριστικά ευσταθείας στις καταστάσεις, μη ε¬ 
κτοπίσματος και μετάβασης, επαρκή ώστε να επαναφέ¬ 
ρουν το σκάφος σε κατάσταση εκτοπίσματος σε περί¬ 
πτωση δυσλειτουργίας οποιουδήποτε συστήματος. 

2.1.2 Κατά τους υπολογισμούς ευσταθείας θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της παγοποίησης. Ενα 
παράδειγμα της καθιερωμένης πρακτικής για τα επιτρε 
πόμενα όρια επικάθισης πάγου δίνεται στο Παράρτημα 5 
για καθοδήγηση των Αρχών. 

2.1.3 Για τους σκοπούς του παρόντος και άλλων κεφα¬ 
λαίων, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζο¬ 
νται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

.1 «Σημείο κατάκλυσης «(ϋο\Λ/π ίίοοάΐης ροΐηί) σημαίνει 
κάθε άνοιγμα μέσω του οποίου μπορούν να κατακλυ- 
σθούν οι χώροι οι οποίοι παρέχουν την εφεδρική άντωση 
,ενώ το σκάφος βρίσκεται σε άθικτη ή κατάσταση βλάβης 
και παίρνει κλίση σε μια γωνία ισορροπίας. 

.2 «Πλήρως βυθισμένο πτερύγιο» σημαίνει ένα πτερύγιο 
που δεν έχει τμήματα που προσφέρουν άντωση τα οποία 
τέμνουν την επιφάνεια του νερού, όταν το σκάφος πλέει 
επί των πτερυγίων. 

.3 «Σκάφος πολλαπλών γαστρών» σημαίνει ένα σκάφος 
το οποίο σε οποιαδήποτε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ε¬ 
πιτυγχανόμενη γωνία διαγωγής ή εγκάρσιας κλίσης, έχει 
μια στερεά κατασκευή γάστρας, η οποία τέμνει την επι¬ 
φάνεια της θάλασσας σε περισσότερες από μια διαφορε¬ 
τικές επιφάνειες. 

.4 «Διαχωρητότητα» ενός χώρου, σημαίνει το ποσοστό 
επί ϊοις εκατό του χώρου αυτού το οποίο μπορεί να κατα- 
κλυσθεί από νερό. 

.5 «Ποδιά» (δΚΐιΙ) σημαίνει μια εύκαμπτη κατασκευή, 
που εκτείνεται προς τα κάτω,η οποία χρησιμεύει για να 
περιέχει ή να διαιρεί ένα στρώμα αέρα. 

.6 «Υδατοστεγής» σε σχέση με μια κατασκευή, σημαίνει 
την ικανή κατασκευή που εμποδίζει την διέλευση δια μέ¬ 
σου αυτής του νερού προς οποιαδήποτε κατεύθυνση του 
μετώπου του νερού, που πιθανώς να συμβεί στην άθικτη 
ή την κατάσταση βλάβης. 

.7 «Καιροστεγής» σημαίνει ότι, το νερό δεν θα εισέλθει 
στο εσωτερικό του σκάφους υπό οποιεσδήποτε συνθή¬ 
κες ανέμου και θάλασσας μέχρις εκείνες, που καθορί¬ 
σθηκαν ως κρίσιμες συνθήκες σχεδίασης. 

2.2 Αθικτη άντωση 

2.2.1 Ολα τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν επαρκή εφε¬ 
δρική άντωση στην ίσαλο γραμμή σχεδίασης, ώστε να 
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πληρούντις απαιτήσεις άθικτης ευσταθείας και ευσταθείας 
μετά από βλάβη, αυτού του κεφαλαίου. Η Αρχή δύναται να 
απαιτήσει μια μεγαλύτερη εφεδρική άντωση, ώστε να επι¬ 
τρέψει στο σκάφος να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε από 
τις προβλεπόμενες καταστάσεις λειτουργίας του. Η εφε¬ 
δρική αυτή άντωση πρέπει να υπολογίζεται, περιλαμβάνο¬ 
ντας μόνο εκείνα τα διαμερίσματα τα οποία είναι: 

.1 υδατοστεγή, 

.2 αποδεκτά, εφόσον διαθέτουν ενισχύσεις και διατά¬ 
ξεις επαρκείς για να διατηρούν ακέραια την υδατοστεγα- 
νότητά τους , και 

.3 σε θέσεις κάτω από ένα οριακό επίπεδο το οποίο μπο¬ 
ρεί να είναι ένα υδατοστεγές κατάστρωμα ή ισοδύναμη 
κατασκευή ενός μη υδατοστεγούς καταστρώματος καλυ¬ 
πτόμενου από μια καιροστεγή κατασκευή όπως ορίζεται 
στηνπαραγρ. 2.2.3.1. 

2.2.2 Θα πρέπει να διατίθενται διατάξεις για τον έλεγχο 
της ακεραιότητας της υδατοστεγανότητας εκείνων των 
διαμερισμάτων που λογαριάσθηκαν στην παραγρ 2.2.1. 

2.2.3 Σε περίπτωση που η είσοδος νερού σε κατασκευ¬ 
ές πάνω από το οριακό επίπεδο, όπως ορίσθηκε στην πα- 
ραγρ. 2.2.1.3 θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς την 
ευστάθεια και την άντωση του σκάφους .τέτοιες κατα¬ 
σκευές θα πρέπει να είναι: 

. 1 επαρκούς αντοχής για να διατηρούν την καιροστεγα- 
νότητά τους και εξοπλισμένες με καιροστεγείς μηχανι¬ 
σμούς κλεισίματος, ή 

.2 εφοδιασμένες με επαρκείς διατάξεις απαντλήσεως ,ή 

.3 ένας ισοδύναμος συνδυασμός των δύο μέτρων. 

2.2.4 Τα μέσα κλεισίματος ανοιγμάτων στα όρια των και- 
ροστεγών θα πρέπει να είναι τέτοια, που να διατηρούντην 
καιροστεγανότητά τους σε όλες τις λειτουργικές συνθή¬ 
κες. 

2.3 Αθικτη ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος 

2.3.1 Υδροπτέρυγα σκάφη έχοντα πτερύγια που τέ¬ 
μνουν την επιφάνεια της θάλασσας και/ ή πλήρως βυθι¬ 
σμένα πτερύγια,θα πρέπει να έχουν επαρκή ευστάθεια σε 
όλες τις καταστάσεις φόρτωσης για να συμμορφώνονται 
με τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος 6 και ειδι¬ 
κότερα να διατηρούν μια γωνία εγκάρσιας κλίσης μικρό¬ 
τερη των 10°, όταν υπόκεινται στη μεγαλύτερη από τις ρο¬ 
πές κλίσης που αναφέρονταιστιςπαρ. 1.1.2 και 1.1.4 του 
παραρτήματος αυτού. 

2.3.2 Τα σκάφη πολλαπλών γαστρών πρέπει να ικανο¬ 
ποιούν της σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος 7,για 
όλες τις επιτρεπόμενες καταστάσεις φόρτωσης. 

2.3.3 Υπό τον όρο της παρ.2.3.4, όλα τα άλλα σκάφη θα 
πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια σε όλες τις 
επιτρεπόμενες καταστάσεις φόρτωσης: 

. 1 απόφαση Α.562( 14) (κριτήριο καιρού), 

. 2 η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη μοχλοβραχιόνων 
επαναφοράς (καμπύλη ΟΖ) 

δεν πρέπει να είναι μικρότερη από : 

0.07 ΓΠ.Γ30 μέχρι τη γωνία θ=15° όταν ο μέγιστος μο¬ 
χλοβραχίονας επαναφοράς (ΘΖ) 

είναι στη γωνία θ = 15° και 0.055 ιτιτθά μέχρι τη γωνία 
θ=30° όταν ο μέγιστος μοχλοβραχίονας επαναφοράς εί¬ 
ναι στη γωνία θ=30° ή παραπάνω. 

Οταν ο μοχλοβραχίονας επαναφοράς είναι σε γωνία με¬ 
ταξύ θ= 15° και θ=30°, 

η αντίστοιχη επιφάνεια κάτω από την καμπύλη μοχλο¬ 
βραχιόνων επαναφοράς θα είναι: 

Α=0.055+0.001 (30°-Θγτί&χ)(γη ίθά) 


όπου: 

Θγπηχ είναι η γωνία εγκάρσιας κλίσης σε μοίρες στην ο¬ 
ποία ο μοχλοβραχίονας φθάνει στη μεγίστη τιμή, 

.3 η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη μοχλοβραχιόνων 
επαναφοράς μεταξύ θ=30° και θ=40°ή μεταξύ θ=30° και 
της γωνίας κατάκλυσης θί\αν η γωνία αυτή είναι μικρό¬ 
τερη από 40°, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0.03 

ΠΊ.ΓΗά , 

.4 Ο μοχλοβραχίονας επαναφοράς ΘΖ πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0.20ηπ σε μια γωνία εγκάρσιας κλίσης ίση ή 
μεγαλύτερη από 30°, 

.5 Ο μέγιστος μοχλοβραχίονας επαναφοράς πρέπει να 
απαντάται σε μια γωνία εγκάρσιας κλίσης ,όχι μικρότερη 
από 15°, και 

.6 Το αρχικό μετακεντρικό ύψος ΟΜο δεν πρέπει να εί¬ 
ναι μικρότερο από 0.15ιτι. 

2.3.4 Σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά του σκά¬ 
φους είναι ασυμβίβαστα με την εφαρμογή των προϋπο¬ 
θέσεων της παρ.2.3.3, η Αρχή μπορεί να δεχθεί εναλλα¬ 
κτικά κριτήρια ισοδύναμα με εκείνα, που ορίσθηκαν στην 
παρ. 2.3.3,κατάλληλα για τον τύπο του σκάφους και την 
περιοχή λειτουργίας. 

2.4 Άθικτη ευστάθεια σε κατάσταση μη εκτοπίσματος 

2.4.1 Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου(2.4) και της 
παραγράφου 2.12 πρέπει να εφαρμοσθούν υποθέτοντας 
ότι, όλα τα εγκατεστημένα σταθεροποιητικά συστήματα 
βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. 

2.4.2 Πρέπει να εκτελεσθούν κατάλληλοι υπολογισμοί 
και /ή να διεξαχθούν δοκιμές, ώστε να αποδειχθεί ότι, ό¬ 
ταν λειτουργεί στις καταστάσεις μη εκτοπίσματος και με¬ 
ταβατική, εντός των εγκεκριμένων λειτουργικών περιορι¬ 
σμών, το σκάφος θα επανέλθει στην αρχική του θέση, με¬ 
τά από διαταραχή, έχουσα ως συνέπεια, διατοιχισμό, 
προνευστασμό, καθ’ ύψος ταλάντωση ή εγκάρσια κλίση, 
,που οφείλεται σε στροφή ή οποιονδήποτε συνδυασμό 
αυτών. 

2.4.3 Η ευστάθεια διατοιχισμού και προνευστασμού στο 
πρώτο και /ή σε κάθε άλλο σκάφος σειράς πρέπει να εκτι- 
μούνται ποιοτικά κατά την διάρκεια δοκιμών ασφαλούς 
λειτουργίας ,όπως απαιτούνται στο κεφάλαιο 18 και στο 
παράρτημα 8. 

Τα αποτελέσματα τέτοιων δοκιμών μπορεί να δηλώνουν 
την ανάγκη επιβολής λειτουργικών περιορισμών. 

2.4.4 Σε περίπτωση σκάφους εξοπλισμένου με κατα¬ 
σκευή ή παρελκόμενα που τέμνουν την επιφάνεια της θά¬ 
λασσας, πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις έναντι επικιν¬ 
δύνων στάσεων ή κλίσεων και απώλειας ευσταθείας συ¬ 
νέπεια σύγκρουσης με βυθισμένο ή επιπλέον αντικείμενο. 

2.4.5 Σε σχεδιάσεις όπου χρησιμοποιείται περιοδικά 
τροποποίηση της στρωμνής αέρα, ως μέσο βοήθειας του 
ελέγχου του σκάφους ή χρησιμοποιείται περιοδικά η εξα¬ 
γωγή στρωμνής αέρα στην ατμόσφαιρα για σκοπούς ε¬ 
λιγμών του σκάφους, πρέπει να προσδιοριστούν οι επι¬ 
δράσεις επί της ευσταθείας του σκάφους, όταν αυτό φέ¬ 
ρεται επί στρωμνής αέρα, και να τεθούν οι περιορισμοί 
στη χρησιμοποίησή της σε συνάρτηση με την ταχύτητα ή 
τη συμπεριφορά του σκάφους . 

*Κατά την εφαρμογή αυτού του κριτηρίου, μικρά ανοίγματα 
διαμέσου των οποίων δεν μπορεί να συμβεί προοδευτική κα· 
τάκΛυση δεν απαιτείται να θεωρηθούν, ως ανοικτά. 
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2.4.6 Σε περίπτωση ενός αερόστρωμνου σκάφους .ε¬ 
φοδιασμένου με εύκαμπτες ποδιές (ΒΙοιΙδ), πρέπει να α- 
ποδειχθεί ότι οι πλευρικές ποδιές παραμένουν σταθερές 
υπό τις συνθήκες λειτουργίας. 

2.5 Αθικτη ευστάθεια στη μεταβατική κατάσταση 

2.5.1 Υπό καιρικές συνθήκες, που φθάνουν μέχρι τις δυ¬ 
σμενέστατες προβλεπόμενες, θα πρέπει να ελαχιστοποι¬ 
είται ο χρόνος για τη μετάβαση από την κατάσταση εκτο¬ 
πίσματος στην κατάσταση μη εκτοπίσματος και αντιστρό- 
φως, εκτός αν αποδεικνύεται ότι, καμία ουσιαστική 
μείωση της ευσταθείας δεν συμβαίνει κατά τη διάρκεια 
αυτής της μετάβασης. 

2.5.2 Τα υδροπτέρυγα σκάφη θα πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος 6. 

2.6 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσμα¬ 
τος μετά από βλάβη 

2.6.1 Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου (2.6) εφαρ¬ 
μόζονται σε όλες τις καταστάσεις φόρτωσης. 

2.6.2 Για τον υπολογισμό της ευσταθείας σε περίπτωση 
βλάβης οι διαχωρητότητες όγκου και επιφάνειας πρέπει 
να είναι γενικά οι εξής: 


ΧΩΡΟΙ 

ΔΙΑΧΩΡΗΤΟΤΗΤΑ 

Προοριζόμενοι για φορτία ή αποθήκες 

60 

Καταλαμβανόμενοι από ενδιαιτήματα 

95 

Καταλαμβανόμενοι από μηχανές 

85 

Προοριζόμενοι για υγρά 

0 ή 95 * 

Προοριζόμενοι γιαΦ/Γ οχήματα 

90 

Κενοί χώροι 

95 


* Οποιοσδήποτε εκ των δύο αριθμών ανταποκρίνεται προς 
τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις. 

2.6.3 Παρά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.6.2,σε περί¬ 
πτωση, που προκύπτει μια πλέον δυσμενής κατάσταση 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαχωρητότητα που προσδιο¬ 
ρίστηκε από άμεσο υπολογισμό και σε περίπτωση, που 
συμβαίνει μια λιγότερο δυσμενής κατάσταση, μπορεί να 
ληφθεί διαχωρητότητα από εκείνες που παρέχονται σύμ¬ 
φωνα με την παρ.2.6.2. 

2.6.4 Οι Αρχές μπορούν να επιτρέψουν την χρήση α- 
φρού χαμηλής πυκνότητας ή άλλων μέσων ,για παροχή ά- 
ντωσης σε κενούς χώρους ,αρκεί να παρέχονται ικανο¬ 
ποιητικές αποδείξεις ότι κάθε ένα τέτοιο προτεινόμενο 
μέσο αποτελεί την πιο κατάλληλη εναλλακτική λύση και 
είναι: 


. 1 τύπου κλειστών κυψελών αν πρόκειται για αφρό, ή άλ¬ 
λου τύπου που δεν απορροφά νερό, 

.2 κατασκευαστικά σταθερό στις υπηρεσιακές συνθή¬ 
κες λειτουργίας, 

.3 χημικά αδρανές σε σχέση μετά κατασκευαστικά υλι¬ 
κά με τα οποία βρίσκεται σε επαφή ή άλλες ουσίες με τις 
οποίες είναι πιθανό να βρεθεί σε επαφή (γίνεται αναφορά 
στην παρ.7.4.3.7) και 

.4 κατάλληλα ασφαλισμένο στη θέση του και εύκολα α- 
φαιρούμενο για επιθεώρηση των κενών χώρων . 

2.6.5 Πρέπει επίσης να εξετασθεί οποιαδήποτε βλάβη 
μικρότερης έκτασης από αυτές που ορίζονται στις παρα¬ 
γράφους 2.6.6 έως 2.6.8, όσο είναι εφαρμόσιμο, η οποία 
θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας δυσμενέστε- 
ρης κατάστασης. Το σχήμα της βλάβης πρέπει να υποτε¬ 
θεί ως παραλληλεπίπεδο. 

2.6.6 Οι ακόλουθες πλευρικές βλάβες πρέπει να λη- 
φθούν υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο επί του περιβλήμα¬ 
τος του σκάφους: 

.1 η διαμήκης έκταση της βλάβης θα είναι 0.11,ή 3 γπ 
+ 0.031η 1 Ιγπ, οποιαδήποτε τιμή εξ αυτών είναι η μικρό¬ 
τερη , 

.2 το βάθος της βλάβης επί του σκάφους, πρέπει να εί¬ 
ναι 0.2Β ή 0.05Γ ή 5 γπ, οποιαδήποτε τιμή εξ αυτών είναι η 
μικρότερη .Εν τούτοις σε περίπτωση που το σκάφος φέ¬ 
ρει ποδιά (δΚΐιΙ) ή πλευρικές μη αντωτικές κατασκευές ,το 
βάθος της βλάβης πρέπει να είναι τουλάχιστον το 0.12 
του πλάτους της γάστρας κύριας άντωσης ή της κατα¬ 
σκευής των δεξαμενών και 

.3 η κατακόρυφη έκταση της βλάβης πρέπει να λαμβά- 
νεται υπόψη για ολόκληρο το κοίλο του σκάφους. 

2.6.7 Υπό τις προϋποθέσεις της παρ.2.6.8 ,οι ακόλου¬ 
θες βλάβες του πυθμένα, πρέπει να ληφθούν υπόψη ο¬ 
πουδήποτε στον πυθμένα, ως εξής: 

. 1 η διαμήκης έκταση της βλάβης πρέπει να είναι 0.1 ί ή 
3πί+0.031 ή 1 Ιγπ, οποιαδήποτε τιμή εξ αυτών είναι η μι¬ 
κρότερη, 

.2 το πλάτος της βλάβης πρέπει να είναι ίσο με το πλή¬ 
ρες πλάτος του πυθμένα του σκάφους ,ή 7γπ οποιαδήπο¬ 
τε τιμή εκ των δύο είναι μικρότερη, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 2.6.7.2 και 

.3 η κατακόρυφη έκταση της βλάβης του σκάφους πρέ¬ 
πει να είναι 0.02Β ή 0.5 γτι, οποιαδήποτε εκ των δύο τιμών 
είναι η μικρότερη. 

2.6.8 Σε περίτττωση σκάφους κατηγορίας Β, το μήκος 
της υποτιθέμενης βλάβης, που ορίσθηκε στην παρ.2.6.7 
πρέπει να αυξηθεί κατά 50% ,σε περίπτωση βλάβης στο 
πρωραίο ήμισυ 0.5Ι_ σκάφους. 
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2.7 Πείραμα ευαταθείας και πληροφορίες ευσταθείας 

2.7.1 Κάθε σκάφος, μετά την ολοκλήρωση της ναυπή¬ 
γησής του, πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμή ευσταθείας 
και να καθορισθούντα στοιχεία της ευσταθείας του. Οταν 
δεν είναι πρακτικά δυνατή η εκτέλεση ακριβούς δοκιμής 
ευσταθείας, το εκτόπισμα αφόρτου σκάφους και το κέ¬ 
ντρο βάρους αυτού πρέπει να καθορισθούν μετά από επι¬ 
θεώρηση του αφόρτου σκάφους και ακριβή υπολογισμό. 

2.7.2 Ο πλοίαρχος του σκάφους πρέπει να εφοδιασθεί 
από τον πλοιοκτήτη με αξιόπιστες πληροφορίες ευστα¬ 
θείας του σκάφους .σύμφωνα με τους όρους της παρού¬ 
σας παραγράφου . Οι πληροφορίες ευσταθείας, πριν δια¬ 
τεθούν στον πλοίαρχο, πρέπει να υποβληθούν στην Αρχή 
για έγκριση, μαζί με ένα αντίγραφο αυτών για το αρχείο 
της και πρέπει να περιλαμβάνουν τέτοιες προσθήκες, και 
τροποποιήσεις, όπως μπορεί να απαιτήσει η Αρχή, για κά¬ 
θε μία ιδιαίτερη περίπτωση. 

2.7.3 Εάν γίνουν ουσιώδεις μετατροπές σε ένα σκάφος 
τέτοιες ώστε, να επηρεάσουν τις πληροφορίες ευστα¬ 
θείας με τις οποίες εφοδιάσθηκε ο πλοίαρχος, πρέπει να 
του παρασχεθούν διορθωμένες πληροφορίες ευσταθεί¬ 
ας. Εάν κρίνεται αναγκαίο πρέπει να εκτελεσθεί νέα δο¬ 
κιμή ευσταθείας του σκάφους. 

2.7.4 Μια έκθεση κάθε δοκιμής ευσταθείας ή ελέγχου ε¬ 
κτοπίσματος αφόρτου σκάφους, που εκτελέσθηκε σύμ¬ 
φωνα με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου, μαζί με 


τους προκύπτοντες υπολογισμούς των στοιχείων της κα¬ 
τάστασης του εκτοπίσματος του αφόρτου σκάφους, πρέ¬ 
πει να υποβληθεί στην Αρχή για έγκριση, μαζί με ένα αντί¬ 
γραφο αυτής για το αρχείο της. Η εγκεκριμένη έκθεση 
πρέπει να διατεθεί στο σκάφος από τον πλοιοκτήτη ,υπό 
τη φύλαξη του πλοιάρχου και πρέπει να περιλαμβάνει τέ¬ 
τοιες προσθήκες και τροποποιήσεις όπως μπορεί να α¬ 
παιτήσει η Αρχή για κάθε μία ιδιαίτερη περίπτωση. Τα 
διορθωμένα στοιχεία της κατάστασης του αφόρτου σκά¬ 
φους ,που προκύπτουν κατ’ αυτό τον τρόπο ,κατά και¬ 
ρούς πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον πλοίαρχο προς 
αντικατάσταση τέτοιων προηγουμένως εγκριθέντων 
στοιχείων, κατά τους υπολογισμούς της ευσταθείας του 
σκάφους. 

2.7.5 Μετά από κάθε δοκιμή ευσταθείας ή έλεγχο εκτο¬ 
πίσματος αφόρτου σκάφους, πρέπει να διατεθούν στον 
πλοίαρχο νέες διορθωμένες πληροφορίες ευσταθείας, ε¬ 
άν έτσι απαιτεί η Αρχή. Οι νέες διορθωμένες πληροφο¬ 
ρίες ευσταθείας, που χορηγούνται κατ' αυτόν τον τρόπο, 
πρέπει να υποβληθούν στην Αρχή, για έγκριση, μαζί με έ¬ 
να αντίγραφο αυτών για το αρχείο της και πρέπει να περι¬ 
λαμβάνουν τέτοιες προσθήκες, και τροποποιήσεις ,όπως 
μπορεί να απαιτήσει η Αρχή για κάθε μια ιδιαίτερη περί¬ 
πτωση . 

2.7.6 Οι πληροφορίες ευσταθείας, που αποδεικνύουν 
συμμόρφωση με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου, 
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πρέπει να συνταχθούν υπό τη μορφή εγχειριδίου ευστα- 
θείας το οποίο πρέπει να φέρεται πάντοτε επί του σκά¬ 
φους, υπό τη φύλαξη του πλοιάρχου. Οι πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία κατάλληλα για το σκά¬ 
φος και να απεικονίζουν όλες τις καταστάσεις φόρτωσης 
και λειτουργίας του σκάφους. Οποιεσδήποτε κλειστές υ¬ 
περκατασκευές ή υπερκατασκευάσματα, που περιλαμ¬ 
βάνονται στις καμπύλες ευσταθείας καθώς και τα οριακά 
σημεία και οι γωνίες κατάκλυσης πρέπει να καθορισθούν 
επακριβώς. 

2.7.7 Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει κλίμακες βυθι¬ 
σμάτων, σημειωμένες ευκρινώς στην πλώρη και στην 
πρύμνη. Σε περίπτωση ,που τα σημεία των βυθισμάτων 
δεν βρίσκονται σε θέσεις που να καθίστανται ευανάγνω¬ 
στα ,ή λειτουργικοί περιορισμοί λόγω ειδικής ναυσιπλοΐ¬ 
ας .καθιστούν δύσκολη την ανάγνωσή τους ,τότε το σκά¬ 
φος πρέπει να εξοπλισθεί επιπλέον με ένα αξιόπιστο σύ¬ 
στημα ένδειξης βυθισμάτων, δια του οποίου μπορούν να 
προσδιορίζονται τα βυθίσματα πλώρης και πρύμνης. 

2.7.8 Ο πλοιοκτήτης ή ο κατασκευαστής ως αρμόδιοι, 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι, οι θέσεις σήμανσης των βυθι¬ 
σμάτων είναι ακριβώς καθορισμένες και ότι, τα σημεία των 
βυθισμάτων είναι χαραγμένα με μόνιμο τρόπο επί της γά- 
στρας. Η ακρίβεια σήμανσης των βυθισμάτων πρέπει να ε¬ 
πιδεικνύεται στην Αρχή πριν από τη δοκιμή ευσταθείας. 

2.8 Εκτίμηση φόρτωσης και ευσταθείας 

Μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης του σκάφους και 
πριν την αναχώρησή του για ταξίδι ,ο πλοίαρχος πρέπει να 
προσδιορίσει τη διαγωγή και ευστάθειατου σκάφους, κα¬ 
θώς επίσης να εξακριβώσει και να καταχωρίσει ότι ,το 
σκάφος βρίσκεται σε συμφωνία με τα κριτήρια ευστάθει¬ 
ας των σχετικών απαιτήσεων. Η Αρχή μπορεί να δεχθεί τη 
χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή φόρτωσης και ευ¬ 
σταθείας ή άλλων ισοδύναμων μέσων για το σκοπό αυτό. 

2.9 Σήμανση και καταχώριση της ισάλου γραμμής 
σχεδίασης 

Η ίσαλος γραμμή σχεδίασης πρέπει να σημαίνεται ευ- 
κρινώς στο μέσο μήκος του σκάφους και επί των δύο 
πλευρών αυτού και πρέπει να καταχωρίζεται στο πιστο¬ 
ποιητικό ασφαλείας ταχυπλόου σκάφους. Η ίσαλος αυτή 
πρέπει να σημαίνεται με το διακριτικό σύμβολο Η . 

ΜΕΡΟΣ Β-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

2.10 Γενικά 

Σε περίπτωση που η συμμόρφωση με τους όρους του 
παρόντος κεφαλαίου απαιτεί εξέταση της επίδρασης του 
βάρους των επιβατών, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι α¬ 
κόλουθες πληροφορίες: 

. 1 Η κατανομή των επιβατών είναι 4 άτομα ανά τετρα¬ 
γωνικό μέτρο. 

.2 Κάθε επιβάτης έχει βάρος 75 Κς. 

.3 Το κατακόρυφο κέντρο βάρους καθημένων επιβατών 
βρίσκεται 0.3πί πάνω από το κάθισμα. 

.4 Το κατακόρυφο κέντρο βάρους ορθίων επιβατών βρί¬ 
σκεται 1 Ογπ πάνω από το κατάστρωμα. 

.5 Επιβάτες και αποσκευές ,πρέπει να θεωρείται ότι, κα¬ 
ταλαμβάνουν τους χώρους, οι οποίοι τους διατίθενται υ¬ 
πό φυσιολογικές συνθήκες. 

.6 Οι επιβάτες πρέπει να κατανέμονται στις διαθέσιμες 
επιφάνειες του καταστρώματος προς τη μία πλευρά του 
σκάφους στα καταστρώματα, όπου βρίσκονται σταθμοί 
συγκέντρωσης και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προκα- 
λούν την πλέον δυσμενή εγκάρσια ροπή κλίσης. 


2.11 Αθικτη ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσματος 
Το σκάφος πρέπει να έχει επαρκή άθικτη ευστάθεια, ώ¬ 
στε υπό συνθήκες ήρεμου νερού, η εγκάρσια κλίση του 
σκάφους από το οριζόντιο, να μην ξεπερνά τις 10° σε όλες 
τις επιτρεπόμενες περιπτώσεις φόρτωσης και μη ελεγχό¬ 
μενες κινήσεις επιβατών, που μπορεί να συμβούν. 

2.12 Αθικτη ευστάθεια σπ]ν κατάσταση μη εκτοπίσμα¬ 
τος 

2.12.1 Η συνολική γωνία εγκάρσιας κλίσης σε ήρεμο νε¬ 
ρό ,οφειλομένη στην επίδραση κίνησης των επιβατών και 
στην επίδραση της πίεσης του πλευρικού ανέμου ως 
παρ. 1.1.4 του παραρτήματος 6,δεν πρέπει να ξεπερνά τις 
10 °. 

2.12.2 Σε όλες τις καταστάσεις φορτώσεως, η εξωτερι¬ 
κή εγκάρσια κλίση οφειλομένη σε στροφή ,δεν πρέπει να 
ξεπερνά τις 8° και η συνολική εγκάρσια κλίση οφειλομένη 
στην πίεση πλευρικού ανέμου, ως παραγ. 1.1.4 του πα¬ 
ραρτήματος 6 και οφειλομένη σε στροφή δεν πρέπει να 
ξεπερνά τις 12° προς τα έξω. 

2.13 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσμα¬ 
τος μετά από βλάβη 

Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις βλάβης, των ανα- 
φερομένων στις παραγρ.2.6.5 έως 2.6.8 ,το σκάφος πρέ¬ 
πει να διαθέτει επαρκή άντωση και θετική ευστάθεια, ώ¬ 
στε υπό συνθήκες ήρεμου νερού, να εξασφαλίζονται ταυ¬ 
τόχρονα τα ακόλουθα: 

. 1 Όταν η κατάκλυση έχει σταματήσει και το σκάφος έ¬ 
χει φθάσει σε κατάσταση ισορροπίας, η τελική ίσαλος 
γραμμή να βρίσκεται ΘΟΟγπππ κάτω από το επίπεδο οποι- 
ουδήποτε ανοίγματος ,μέσω του οποίου θα μπορούσε να 
λάβει χώρα προοδευτική κατάκλυση , 

.2 η γωνία κλίσης του σκάφους από το οριζόντιο να μην 
ξεπερνά υπό φυσιολογικές συνθήκες τις 10°, σε οποιαδή¬ 
ποτε κατεύθυνση. Εντούτοις ,εάν αυτό είναι σαφώς αδύ¬ 
νατο, μπορούν να επιτραπούν γωνίες κλίσης μέχρι 15° α¬ 
μέσως μετά την βλάβη, αλλά περιοριζόμενες στις 10° ε¬ 
ντός 15 πρώτων λεπτών, υπό τον όρο ότι ,υφίστανται 
αποτελεσματικές αντιολισθητικές επιφάνειες καταστρώ¬ 
ματος και κατάλληλα σημεία συγκράτησης, π.χ οπές, χει¬ 
ραγωγοί κ.λ.π., 

.3 υφίστανται θετικά έξαλα από την ίσαλο γραμμή βλά¬ 
βης στις θέσεις επιβίβασης προς τα σωστικά σκάφη, 

.4 οποιαδήποτε κατάκλυση των διαμερισμάτων επιβα¬ 
τών ή οδών διαφυγής ,που θα μπορούσε να συμβεί, δεν θα 
δυσχεραίνει σημαντικά την εκκένωση του σκάφους από 
τους επιβάτες, 

.5 ο βασικός εξοπλισμός ανάγκης, ραδιοεγκαταστάσεις 
ανάγκης, πηγές ισχύος και συστήματα αναγγελίας που α¬ 
παιτούνται για την οργάνωση της εκκένωσης του σκά¬ 
φους, να παραμένουν προσιτά και λειτουργό όντα , 

.6 η απομένουσα ευστάθεια σκάφους πολλαπλών γα- 
στρών να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα κριτήρια, ό¬ 
πως τίθενται στο παράρτημα 7 και 
.7 η απομένουσα ευστάθεια κάθε άλλου σκάφους να πλη¬ 
ροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 11-1/8 της Σύμβασης. 

2.14 Πείραμα ευσταθείας και πληροφορίες ευσταθείας 
2.14.1 Σε περιοδικά διαστήματα ,μη υπερβαίνοντατα 5 
έτη πρέπει να διενεργείται σε όλα τα επιβατηγά σκάφη, έ¬ 
λεγχος εκτοπίσματος αφόρτου σκάφους ,για να επιβε¬ 
βαιώνονται τυχόν αλλαγές στο εκτόπισμα αφόρτου σκά¬ 
φους και στο διάμηκες κέντρο βάρους αυτού. Το επιβα¬ 
τηγό σκάφος πρέπει να υποβληθεί σε νέα δοκιμή 
ευσταθείας .οποτεδήποτε σε σύγκριση με τις εγκεκριμέ- 
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νες πληροφορίες ευσταθείας, βρεθεί απόκλιση από το ε¬ 
κτόπισμα αφόρτου σκάφους υπερβαίνουσατο 2% ή από¬ 
κλιση του διαμήκους κέντρου βάρους υπερβαίνουσα το 
1 % του μήκους I. 

2.14.2 Μια έκθεση κάθε δοκιμής ευσταθείας ή ελέγχου 
εκτοπίσματος αφόρτου σκάφους, που εκτελέσθηκε σύμ¬ 
φωνα με την παρ.2.7.1 μαζί με τους προκύπτοντες υπο¬ 
λογισμούς των οτοιχείων της κατάστασης εκτοπίσματος 
αφόρτου σκάφους, πρέπει να υποβληθούν στην Αρχή 
προς έγκριση μαζί με ένα αντίγραφο αυτών για το αρχείο 
της . Η εγκεκριμένη έκθεση πρέπει να διατεθεί στο σκά¬ 
φος από τον πλοιοκτήτη ,υπό τη φύλαξη του πλοιάρχου 
και πρέπει να περιλαμβάνει τέτοιες προσθήκες και τρο¬ 
ποποιήσεις όπως μπορεί η Αρχή να απαιτήσει για κάθε μία 
ιδιαίτερη περίπτωση .Τα διορθωμένα στοιχεία της κατά¬ 
στασης εκτοπίσματος του αφόρτου σκάφους που προκύ¬ 
πτουν κατ’ αυτό τον τρόπο κατά καιρούς πρέπει να χρη- 
* σιμοποιούνται από τον πλοίαρχο προς αντικατάσταση τέ¬ 
τοιων προηγουμένως εγκριθέντων στοιχείων κατά τους 
υπολογισμούς της ευσταθείας του σκάφους. 

2.14.3 Μετά από κάθε δοκιμή ευσταθείας ή έλεγχο ε¬ 
κτοπίσματος αφόρτου σκάφους, πρέπει να διατεθούν 
στον πλοίαρχο νέες διορθωμένες πληροφορίες ευστα¬ 
θείας, αν έτσι απαιτεί η Αρχή . Οι πληροφορίες πρέπει να 
υποβληθούν στην Αρχή προς έγκριση, μαζί με ένα αντί¬ 
γραφο αυτών για το αρχείο της και πρέπει να περιλαμβά¬ 
νουν τέτοιες προσθήκες και τροποποιήσεις ,όπως μπορεί 
η Αρχή να απαιτήσει για κάθε μια ιδιαίτερη περίπτωση. 

ΜΕΡΟΣ Γ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 

2.15 Αντωση και ευστάθεια στην κατάσταση εκτοπίσμα¬ 
τος μετά από βλάβη 

Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις βλάβης που ανα¬ 
φέρθηκαν στις παρ.2.6.5 έως 2.6.7 ,το σκάφος πρέπει να 
διαθέτει επαρκή άντωση και θετική ευστάθεια ,ώστε υπό 
συνθήκες ήρεμου νερού να διασφαλίζονται ταυτόχρονα 
τα ακόλουθα: 

1 αφού η κατάκλυση έχει σταματήσει και το σκάφος έ¬ 
χει φθάσει σε κατάσταση ισορροπίας η τελική ίσαλος 
γραμμή να βρίσκεται ΙδΟητιητ κάτω από το επίπεδο οποι¬ 
οσδήποτε ανοίγματος, μέσω του οποίου θα μπορούσε να 
λάβει χώρα προοδευτική κατάκλυση, 

.2 η γωνία κλίσης του σκάφους από το οριζόντιο να μην 
υπερβαίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες τις 15° σε οποια- 
δήποτε κατεύθυνση Εν τούτοις εάν αυτό είναι σαφώς α¬ 
δύνατον μπορούν να επίτροπούν γωνίες κλίσης μέχρι 20° 
αμέσως μετά τη βλάβη, αλλά περιοριζόμενες στις 15° ε¬ 
ντός 15 πρώτων λεπτών, υπό τον όρο ότι, υφίστανται α¬ 
ποτελεσματικές αντιολισθητικές επιφάνειες καταστρω¬ 
μάτων και κατάλληλα σημεία συγκράτησης π.χ. οπές, χει¬ 
ραγωγοί, κ.λ.π, 

.3 υφίστανται θετικά έξαλα πάνω από την ίσαλο γραμμή 
βλάβης στις θέσεις επιβίβασης προς τα σωστικά σκάφη, 

.4 ο βασικός εξοπλισμός ανάγκης, ραδιοεγκαταστάσεις 
ανάγκης, πηγές ισχύος και συστήματα αναγγελίας που α¬ 
παιτούνται για την οργάνωση της εκκένωσης του σκά¬ 
φους να παραμένουν προσιτά και να λειτουργούν, 

.5 η απομένουσα ευστάθεια σκάφους πολλαπλών γα- 
ατρών να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα κριτήρια ,ό¬ 
πως τίθενται στο παράρτημα 7 και 
.6 η απομένουσα ευστάθειρ κάθε άλλου σκάφους να 
πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 11-1/8 της Σύμβα¬ 
σης. 


2.16 Πείραμα ευσταθείας 

Σε περίπτωση που αποδεικνύεται κατόπιν ελέγχου του 
εκτοπίσματος του αφόρτου σκάφους είτε κατόπιν υπολο¬ 
γισμού βαρών ή με άλλο τρόπο, ότι το εκτόπισμα του α¬ 
φόρτου σκάφους είναι πλησιέστατα ίδιο με εκείνο ενός 
άλλου σκάφους, μιας σειράς στο οποίο έχουν εφαρμο- 
σθεί οι απαιτήσεις της παρ.2.7.1 , η Αρχή μπορεί να πα¬ 
ραιτηθεί από την απαίτηση της παρ.2.7.1 ,για την υποβο¬ 
λή του σκάφους σε πείραμα ευσταθείας. Υπό αυτή τη θε¬ 
ώρηση, ένα σκάφος που βρίσκεται εντός των 
παραμέτρων της παρ.2.14.1, συγκρινόμενο με ένα σκά¬ 
φος μιας σειράς ,το οποίο έχει υποβληθεί σε πείραμα ευ¬ 
σταθείας, πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι πλησιέστατα ίδιο 
με αυτό το σκάφος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

3.1 Γενικά 

Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τα κατασκευαστικά στοιχεία 
της γάστρας και της υπερκατασκευής ,τα οποία παρέ¬ 
χουν διαμήκη και άλλη κύρια και τοπική αντοχή ολοκλή¬ 
ρου του σκάφους ,καθώς επίσης και άλλα σημαντικά ε- 
ξαρτήματα ,όπως πτερύγια, ποδιές (δΚϊιΙε), τα οποία είναι 
άμεσα συνδεδεμένα με τη γάστρα και την υπερκατα¬ 
σκευή. 

3.2 Υλικά 

Τα υλικά κατασκευής της γάστρας και της υπερκατα¬ 
σκευής και των άλλων εξαρτημάτων, που αναφέρθηκαν 
στην παρ.3.1 ,θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την προ- 
βλεπόμενη χρήση του σκάφους. 

3.3 Κατασκευαστική αντοχή 

Τα μέρη του σκάφους πρέπει να είναι ικανά να υπο- 
στούν τις στατικές και δυναμικές καταπονήσεις οι οποίες 
είναι δυνατόν να δρουν επί του σκάφους υπό όλες τις συν¬ 
θήκες λειτουργίας, στις οποίες το σκάφος επιτρέπεται να 
λειτουργεί, χωρίς τέτοιες καταπονήσεις να προκαλούν α¬ 
νεπιθύμητες παραμορφώσεις και απώλεια της υδατοστε- 
γανότητας ή να εμποδίζουν την ασφαλή λειτουργία του 
σκάφους. 

3.4 Περιοδικές καταπονήσεις 

Περιοδικές καταπονήσεις που περιλαμβάνουν και τις 
καταπονήσεις από ταλαντώσεις, οι οποίες είναι δυνατόν 
να συμβούν επί του σκάφους δεν πρέπει: 

. 1 να επηρεάζουν την ακεραιότητα της κατασκευής κα¬ 
τά τη διάρκεια της προβλεπόμενης υπηρεσιακής ζωής 
του σκάφους ή της υπηρεσιακής ζωής ,που συμφωνήθη- 
κε με την Αρχή, 

.2 να εμποδίζουν την κανονική λειτουργία των μηχανών 
και των συσκευών και 

.3 να παραβλάπτουν την ικανότητα του πληρώματος να 
εκτελείτα καθήκοντάτου. 

3.5 Κριτήρια σχεδίασης 

Η Αρχή πρέπει να πεισθεί ότι, η επιλογή των συνθηκών 
σχεδίασης, καταπονήσεων, καθώς και των συντελεστών 
ασφαλείας που έγιναν αποδεκτοί, πληρούν τις προϋπο¬ 
θέσεις των συνθηκών λειτουργίας για τις οποίες επιδιώ¬ 
κεται η πιστοποίηση. 

3.6 Δοκιμές 

Εάν η Αρχή θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να απαιτήσει την ε¬ 
κτέλεση δοκιμών πλήρους κλίμακας για τον προσδιορι¬ 
σμό των καταπονήσεων. Πρέπει να γίνει ενημέρωση για 
τα αποτελέσματα, εάν αυτά δείχνουν ότι οι υποτεθείσες 
καταπονήσεις των κατασκευαστικών υπολογισμών ήταν 
ανεπαρκείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

4.1 Γενικά 

4.1.1 Οι χώροι ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος 
πρέπει να σχεδιάζονται και να διαρρυθμίζονται κατά τρό¬ 
πον ώστε να προστατεύουν τους επιβαίνοντες από δυ¬ 
σμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, και να ελαχιστοποι¬ 
ούν τον κίνδυνο προκλήσεως ατυχήματος στους επιβαί- 
νοντες σε κανονικές συνθήκες και συνθήκες ανάγκης. 

4.1.2 Χώροι προσιτοί σε επιβάτες ,δεν θα περιέχουν συ¬ 
στήματα ελέγχου, ηλεκτρικό εξοπλισμό, εξαρτήματα και 
σωληνώσεις που λειτουργούν σε υψηλή θερμοκρασία, 
περιστρεφόμενα συστήματα ή άλλα αντικείμενα από τα ο¬ 
ποία θα μπορούσε να προκληθεί ατύχημα στους επιβά¬ 
τες, εκτός αν τέτοια αντικείμενα είναι επαρκώς προφυ- 
λαγμένα, μονωμένα ή προστατευμένα με άλλο τρόπο . 

4.1.3 Οι χώροι ενδιαίτησης επιβατών δεν θα περιέχουν 
συστήματα ελέγχου χειρισμών του σκάφους, εκτός αν 
αυτά είναι έτσι προστατευμένα και τοποθετημένα, ώστε ο 
χειρισμός τους από μέλος πληρώματος να μην παρεμπο¬ 
δίζεται από τους επιβάτες, σε κανονικές συνθήκες και 
συνθήκες ανάγκης. 

4.1.4 Τα παράθυρα στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών 
και πληρώματος, πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής και κα¬ 
τάλληλα για τις δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες 
λειτουργίας, που καθορίζονται στην Άδεια Λειτουργίας και 
να είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο, δεν θα θρυμ- 
μσπσθεί σε επικίνδυνα θραύσματα εάν σπάσει. 

4.1.5 Οι κοινόχρηστοι χώροι, οι χώροι ενδιαίτησης του 
πληρώματος και ο εξοπλισμός σε αυτούς τους χώρους, 
πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε 
πρόσωπο που θα κάνει κανονική χρήση των εγκαταστά¬ 
σεων αυτών ,να μην υποστεί τραυματισμό, κατά τη διάρ¬ 
κεια εκκίνησης του σκάφους υπό φυσιολογικές συνθήκες 
και συνθήκες έκτακτης ανάγκης, κατά την κράτηση και 
τους ελιγμούς υπό φυσιολογικές συνθήκες ταξιδιού του 
πλοίου και σε συνθήκες βλάβης ή δυσλειτουργίας. 

4.2 Σύστημα αναγγελίας και πληροφοριών 

4.2.1 Πρέπει να διατίθεται ένα σύστημα γενικού συνα¬ 
γερμού, σε περίπτωση ανάγκης. Το σήμα του συναγερ¬ 
μού πρέπει να γίνεται αντιληπτό, σε όλους τους χώρους 
ενδιαίτησης και στους χώρους κανονικής εργασίας του 
πληρώματος και τα ανοικτά καταστρώματα και το επίπε¬ 
δο της ηχητικής του έντασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ΙΟύΒ (Α) πάνω από τα επίπεδα θορύβου του περιβάλλο¬ 
ντος, κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών ταξιδιού. Το 
σήμα του συναγερμού πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί 
από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί, μέχρις ότου σταματή¬ 
σει κανονικά ή διακοπεί πρόσκαιρα από κάποιο μήνυμα 
στο κεντρικό σύστημα αναγγελίας. 

4.2.2 Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αναγγελίας το ο¬ 
ποίο να καλύπτει όλες τις περιοχές ,όπου έχουν πρόσβα¬ 
ση οι επιβάτες και το πλήρωμα, τις οδούς διαφυγής και 
τους χώρους επιβίβασης στα σωστικά σκάφη .Το σύστη¬ 
μα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε κατάκλυση ή πυρκαϊά σε ο- 
ποιοδήποτε διαμέρισμα δεν θα καθιστά τα άλλα τμήματα 
του συστήματος εκτός λειτουργίας. 

4.2.3 Όλα τα επιβατηγό σκάφη πρέπει να είναι εξοπλι¬ 
σμένα με φωτιζόμενες ή φωτεινές οδηγίες ή σύστημα 
(συστήματα)πληροφοριών μέσω εικόνας (νΐάβο), ορατά 
σε όλους τους καθήμενους επιβάτες, προκειμένου να 
γνωστοποιούν σ' αυτούς τα μέτρα ασφαλείας. 


4.2.4 Ο πλοίαρχος πρέπει με τη βοήθεια των μέσων της 
παρ. 4.2.3 να μπορεί να απαιτεί από τους επιβάτες να πα¬ 
ραμένουν καθιστοί όταν το θεωρεί απαραίτητο για να 
τους προστατεύσει και πάντοτε, όταν έχει ξεπερασθεί το 
επίπεδο ασφαλείας Νο2 σύμφωνα με τον πίνακα 1 του πα¬ 
ραρτήματος 3. 

4.2.5 Πρέπει να διατίθενται για κάθε ένα επιβάτη και το¬ 
ποθετημένες κοντά σε κάθε θέση επιβάτη, οδηγίες ανά¬ 
γκης, οι οποίες να περιλαμβάνουν μια γενική διάταξη του 
σκάφους που να δείχνει τη θέση όλων των εξόδων ,τις ο¬ 
δούς εκκένωσης ,τον εξοπλισμό ανάγκης ,τον εξοπλισμό 
σωστικών μέσων και εικονογραφημένη επεξήγηση για 
τον τρόπο που φοριούνται οι σωσίβιες ζώνες. 

4.3 Στάθμες επιτάχυνσης σχεδίασης 

4.3.1 Για επιβατηγό σκάφη, πρέπει να αποφεύγονται κα- 
τακόρυφες επιταχύνσεις οι οποίες υπερβαίνουν πάνω α¬ 
πό το 1.0 9 την επιτάχυνση της βαρύτητας στο διάμηκες 
κέντρο βάρους του σκάφους, εκτός αν έχουν ληφθεί ειδι¬ 
κές προφυλάξεις αναφορικά με την ασφάλεια των επιβα¬ 
τών. 

4.3.2 Τα επιβατηγό σκάφη πρέπει να σχεδιάζονται για 
το φορτίο συγκρούσεως αναφορικά με την ασφάλεια μέ¬ 
σα και την διαφυγή από, τους κοινόχρηστους χώρους, 
τους χώρους ενδιαίτησης πληρώματος και τις οδούς δια¬ 
φυγής , που περιλαμβάνουν στην περιοχή τους τα σωστι¬ 
κά μέσα και την πηγή ενέργειας ανάγκης .Το μέγεθος και 
ο τύπος του σκάφους μαζί με την ταχύτητα ,το εκτόπισμα 
και τα υλικά ναυπήγησης ,πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
όταν καθορίζεται το φορτίο σύγκρουσης .Οι συνθήκες 
σχεδίασης σύγκρουσης πρέπει να βασίζονται σε μια με¬ 
τωπική σύγκρουση με υπηρεσιακή ταχύτητα με ένα κατα- 
κόρυφο βράχο μεγίστου ύψους 2 μέτρων, πάνω από την ί- 
σαλο γραμμή πλεύσης. 

4.3.3 Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της παρ. 4.3 2 το 
φορτίο σύγκρουσης πρέπει να καθορίζεται απάτη σχέση: 

Ρ , 

90011 = 1.2 (-) 

9-Δ 

όπου το φορτίο Ρ πρέπει να λαμβάνεται ως το μικρότε¬ 
ρο από: 

Ρ = 460 (Μ , ΟΙ_) 2/3 ( Ε . ΟΗ ) ι/3 και 

Ρ = 9000 . Μ . ΟΓ. (ΟΗ (Τ + 2 )) ,/2 

όπου ο συντελεστής υλικού της γάστρας Μ πρέπει να 
λαμβάνεται ως εξής: 

Μ = 1.30 για χάλυβα υψηλής αντοχής 

Μ = 1.00 για κράμα αλουμινίου 

Μ = 0.95 για (μαλακό) κοινό χάλυβα 

Μ = 0.80 για ενισχυμένα πλαστικά 

όπου ο συντελεστής μήκους του σκάφους ΟΙ είναι: 


όπου ο συντελεστής ύψους του σκάφους ΟΗ είναι: 
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Συντελεστής ΟΗ 

Σκάφη τύπου 
διπλής γάστρας 
(03ΐ3ΓΠ3Γ3η)/ 

Πλοία επιφανειακής 
επίδρασης 

Σκάφη μονής 
γάστρας/ 
Υδροπτέρυγα 

Αερόστρωμνα 

οχήματα(σκάφη) 

ΟΗ 

Τ + 2 + ί (0/2) 

Τ + 2 + ♦ (ϋ/2) 

ί/4 


20 

20 


όπου :ί=0 για 

Τ + 2 < 0 - ΗΤ 

Τ + 2 < ϋ 


όπου:ί=1 για 

0>Τ + 2 > ϋ-ΗΤ 

Τ + 2>ϋ 

ΗΤ >2 

όπου;ί=2 για 

Τ + 2>ϋ 

- 

ΗΤ 2 


όπου η κινητική ενέργεια του σκάφους σε ταχύτητα V είναι: 

1 Δ. Ψ (ΚΝγπ) 

2 


όπου τα κύρια χαρακτηριστικά του σκάφους είναι: 

I = το μήκος του σκάφους, όπως ορίσθηκε στο Κεφά¬ 
λαιο 1 σε μέτρα (γτι). 

0 = το κοίλο του σκάφους στην πλευρά του, μετρούμε- 
νο από την κάτω πλευρά της τρόπιδας στο μέσο μήκος 
του πλοίου μέχρι το πάνω μέρος της κατασκευής του 
πλοίου που συμμετέχει στη διαμήκη αντοχή του σε μέτρα 

(ΓΠ). 

Τ = το διάκενο της δεξαμενής άντωσης, μέχρι το άκρο 
της ποδιάς (δΚίιΙ) σε μέτρα (γπ) ( αρνητικό ) για αερό- 
στρωμνα οχήματα ,το ανυψούμενο διάκενο από την τρό¬ 
πιδα μέχρι την επιφάνεια του νερού σε μέτρα (γπ) (αρνητι¬ 
κό) για υδροιττέρυγα σκάφη, και το βύθισμα του σκάφους 
μέχρι το κάτω μέρος της τρόπιδας στο μέσο μήκος του 
πλοίου για όλα τα άλλα σκάφη, σε μέτρα (γπ) . 

ΗΤ = το ελάχιστο ύψος από τη σήραγγα (τούνελ) ή το 
κάτω μέρος του βρέχόμενου καταστρώματος, μέχρι το 
πάνω μέρος της ενεργού διαδοκίδας του κύτους για σκά¬ 
φη τύπου διπλής γάστρας (03ΐ3ΓΠ3Γ3π) και πλοία επιφα¬ 
νειακής επίδρασης και Ω για αερόστρωμνα οχήματα, σε 
μέτρα (γπ). 

Δ * το εκτόπισμα του σκάφους ,το οποίο είναι ο μέσος 
όρος του βάρους του αφόρτου σκάφους και του μεγίστου 
υπηρεσιακού βάρους, σε τόνους (ί). 

V = υπηρεσιακή ταχύτητα του σκάφους (πι/δ). 

9 = επιτάχυνση βαρύτητας - 9.806 ( γπ / δ( 2 ) 

Για υδροπτέρυγα ,εάντο αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο 
από την επιβράδυνση ,το ςοοΙΙ πρέπει να ληφθεί ως : 

Ρ 

αοοΙΙ =- 

9·Δ 

όπου: 

Ρ = το φορτίο παραμόρφωσης του πρωραίου συγκρο¬ 
τήματος πτερυγίων στην υπηρεσιακή ίσαλο γραμμή πλεύ¬ 
σης σε (ΚΝ). 

4.3.4 Εναλλακτικά προς τις απαιτήσεις της παρ. 4.3.3. ,η 
επιβράδυνση σύγκρουσης μπορεί να καθορισθεί με ανα¬ 
λυτικό υπολογισμό των φορτίων σύγκρουσης του σκά¬ 
φους με συμφωνία με τις υποθέσεις της παρ. 4.3.2 . Εάν 
οι επιταχύνσεις σύγκρουσης καθορισθούν και με τις δύο 
μεθόδους, τον τύπο που αναφέρθηκε στην παρ. 4.3.3 και 
αναλυτικό υπολογισμό των φορτίων σύγκρουσης, η μι¬ 


κρότερη από τις δύο τιμές που προκύπτουν, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην επιβράδυνση σύγκρουσης. 

4.3.5 Η συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρ.4.1.5 και 

4.3.1 πρέπει να αποδειχθεί για τον πραγματικό τύπο του 
σκάφους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 8. 

4.3.6 Πρέπει να δίνονται οι περιοριστικές(οριακές)κα- 
ταστάσεις για την λειτουργία του σκάφους, σε κανονικές 
συνθήκες και στις δυσμενέστατες προβλεπόμενες συν¬ 
θήκες, σε υπηρεσιακή ταχύτητα και σε μειωμένη ταχύτη¬ 
τα όταν είναι αναγκαίο. Πρέπει να είναι διαθέσιμες επί του 
σκάφους λειτουργικές πληροφορίες, προς καθοδήγηση, 
ή το σκάφος πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα οργάνων για 
τον εν λειτουργία έλεγχο της λειτουργικής απόδοσης. 
Κατ’ ελάχιστον, το σύστημα θα μετρά επιταχύνσεις σε 
τρεις άξονες κοντά στο διάμηκες κέντρο βάρους του σκά¬ 
φους. 

4.4 Σχεδίαση χώρων ενδιαίτησης 

4.4.1 Οι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι ενδιαίτησης πλη¬ 
ρώματος ταχυπλόου σκάφους, θα είναι εγκατεστημένοι 
και σχεδιασμένοι ώστε να προστατεύουν τους επιβάτες 
και το πλήρωμα από τις συνθήκες σύγκρουσης που λαμ- 
βάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση. Κατά την έννοια αυτή, 
οι χώροι αυτοί δεν πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχή 
που βρίσκεται σε απόσταση : 

V 2 

20.90011 

από το ακραίο εμπρόσθιο άκρο της κορυφής της κατα¬ 
σκευής του σκάφους που συμμετέχει στην διαμήκη αντο¬ 
χή αυτού, όπου οι όροι V και ροοΙΙ είναι όπως ορίσθηκαν 
στην παρ.4.3.3 . Γ ια τον σκοπό αυτό ο όρος ςοοΙΙ δεν πρέ¬ 
πει να λαμβάνεται μικρότερος από 3 και μεγαλύτερος α¬ 
πό 12. 

4.4.2 Οι χώροι ενδιαίτησης θα σχεδιάζονται σύμφωνα 
με τις οδηγίες, που δίνονται στον πίνακα 4.4.2 και τις α¬ 
παιτήσεις επιδόσεων, που δίνονται στο Παράρτημα 9 ή με 
οποιοσδήποτε άλλες μεθόδους, που έχουν αποδειχθεί ό¬ 
τι δίνουν ίδιες προστατευτικές ιδιότητες. 

4.4.3 Εξοπλισμός και αποσκευές σε κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και στο διαμέρισμα χε*ριστή πρέπει να είναι τοποθε¬ 
τημένα και ασφαλισμένα έτσι ώστε να παραμένουν στη 
θέση στοιβασίας όταν εκτίθενται στη σχεδιασθείσα επι¬ 
τάχυνση σύγκρουσης, σύμφωνα με τις παρ.4.3.3 και 4.3.4 
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4.4.4 Οι βάσεις προσαρμογής μεγάλων μαζών, όπως 
κύριες μηχανές .βοηθητικές μηχανές, ανεμιστήρες ανύ¬ 
ψωσης .εξοπλισμός μετάδοσης κίνησης και ηλεκτρικός ε¬ 
ξοπλισμός θα αποδεικνύεται με υπολογισμούς, ότι αντέ¬ 
χουν στη σχεδιασθείσα επιτάχυνση σύγκρουσης, σύμφω¬ 
να με τις παρ. 4.3.3 και 4.3.4 χωρίς να σπάσουν. 

4.4.5 Καθίσματα, σωστικά μέσα, μέρη ουσιώδους μά¬ 
ζας και η κατασκευή υποστήριξης τους δεν πρέπει να πα¬ 
ραμορφώνονται ή να εκτοπίζονται, υπό οποιαδήποτε 
φορτία μέχρις εκείνα που καθορίσθηκαν στις παρ.4.3.3 
και 4.3.4, με οποιοδήποτε τρόπο που θα παρεμπόδιζε μια 
επακόλουθη ταχεία εκκένωση των επιβατών. 

4.4.6 Πρέπει να διατίθενται επαρκείς χειρολαβές και 
στις δύο πλευρές οποιοσδήποτε διαδρόμου , ώστε να 
μπορούν οι επιβάτες να στηρίζονται ενώ μετακινούνται. 

4.5 Κατασκευή καθισμάτων 

4.5.1 Σε κάθε επιβάτη και μέλος πληρώματος για τους 
οποίους έχει πιστοποιηθεί να μεταφέρει το σκάφος θα 
πρέπει να διατίθεται από ένα κάθισμα. 

4.5.2 Καθίσματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί επιπλέον 
αυτών πού απαιτούνται από την παράγραφο 4.5.1 και τα 
οποία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε επικίνδυ¬ 
νες καταστάσεις ναυσιπλοΐας ή σε δυναμικά επικίνδυνες 
συνθήκες καιρού ή θάλασσας, δεν είναι ανάγκη να συμ¬ 
μορφώνονται με τις παραγράφους 4.5 ή 4.6 Τέτοιες θέ¬ 
σεις θα πρέπει να ασφαλίζονται σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 4.4.5 και να προσδιορίζονται σαφώς ως μη ικανές 
να χρησιμοποιηθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις. 

4.5.3 Η εγκατάσταση των καθισμάτων θα είναι τέτοια ώ¬ 
στε να επιτρέπει επαρκή πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμή¬ 
μα του χώρου ενδιαίτησης. Ειδικότερα, δεν θα εμποδί¬ 
ζουν την πρόσβαση, ή χρήση .οποιοσδήποτε εξοπλισμού 
ανάγκης ή μέσων διαφυγής. 

4.5.4 Καθίσματα και ταπροσαρτήματάτους, και η κατα¬ 
σκευή πλησίον των καθισμάτων, θα πρέπει να είναι τύπου 
και σχεδίασης, και έτσι διευθετημένα, ώστε να ελαχιστο¬ 
ποιείται η πιθανότητα τραυματισμού και να αποφεύγεται 
η παγίδευση των επιβατών μετά την υποτιθέμενη βλάβη 
στη σχεδιασθείσα κατάσταση σύγκρουσης σύμφωνα με 
την παράγραφο 4.4.1. Επικίνδυνες προεξοχές και σκλη¬ 
ρές γωνίες θα πρέπει να εξαλείφονται ή να γομώνονται. 

4.5.5 Το κάθισμα, οι ζώνες του καθίσματος , η διάταξη 
του καθίσματος και τα παρακείμενα μέρη όπως τραπέζια 
θα σχεδιάζονται για επιτάχυνση σχεδίασης πραγματικής 
σύγκρουσης όπως καθορίζονται στην παρ. 4.3.3. 

4.5.6 Όλα τα καθίσματα, τα στηρίγματά τους και τα μέσα 
προσαρμογής τους στο κατάστρωμα θα πρέπει να έχουν 
καλά χαρακτηριστικά απορρόφησης ενέργειας και θα πρέ¬ 
πει να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 9. 

Πίνακας 4.4.2 -Επισκόπηση κατευθυντηρίων οδηγιών* 
γενικής σχεδίασης 

Επίπεδο σχεδίασης 1 :όταντο 9 θοΙΙ είναι μικρότερο του 3 

1 Καθίσματα/Ζώνες καθισμάτων 

1.1 Χαμηλή ή υψηλή πλάτη 

1.2 Χωρίς περιορισμούς στην κατεύθυνση καθίσματος 

1.3 Επιτρέπονται ανάκλινδρα (καναπέδες) 

1.4 Δεν απαιτούνται ζώνες καθισμάτων 

2 Τραπέζια γενικώς επιτρέπονται 

* Αλλες διατάξεις μπορούν να εφαρμοσθούν εάν επιτυγχά¬ 
νεται ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας. 


3 Γ όμωση προεξεχόντων αντικειμένων 

4 Οχι ειδικοί περιορισμοί για περίπτερα ,μπαρ κλπ. 

5 Οχι ειδικοί περιορισμοί για αποσκευές 

6 Μεγάλες μάζες συγκράτηση και τοποθέτηση 

Επίπεδο σχεδίασης 2:όταντό ^οοΙΙ είναι από 3 έως 12 

1. Καθίσματα /Ζώνες καθισμάτων 

1.1 Υψηλή πλάτη με προστατευτική διαμόρφωση και 
γόμωση 

1.2 Κατεύθυνση καθισμάτων μπρος ή πίσω 

1.3 Δεν επιτρέπονται ανάκλινδρα (καναπέδες) ως καθί¬ 
σματα 

1.4 Ζώνη για γόνατα όταν δεν υπάρχει προστατευτική 
κατασκευή μπροστά 

2 Επιτρέπονται τραπέζια με προστατευτικές διατάξεις. 
Δυναμική δοκιμή 

3 Γ όμωση προεξεχόντων αντικειμένων 

4 Περίπτερα ,μπαρ κλπ., στην πίσω πλευρά των φρα¬ 
κτών ή άλλες διευθετήσεις ειδικά εγκεκριμένες . 

5 Έχουν τοποθετηθεί αποσκευές με προστασία μπρο¬ 
στά 

6 Μεγάλες μάζες .συγκράτηση και τοποθέτηση 

Επίπεδο σχεδίασης 3 :όταν το ροοΙΙ είναι μεγαλύτερο του 
12 

1 Καθίσματα /Ζώνες καθισμάτων 

1.1 Υψηλή πλάτη με προστατευτική διαμόρφωση και 
γόμωση 

1.2 Κατεύθυνση καθισμάτων μπρος ή πίσω 

1.3 Δεν επιτρέπονται ανάκλινδρα (καναπέδες) 

1.4 Ζώνη καθίσματος όταν είναι αναγκαίο για την επί¬ 
τευξη της απαιτούμενης προστασίας 

- Οχι ζώνες στα καθίσματα πού βλέπουν πίσω 

-Ζώνη με τρεις θέσεις ή ζώνη με εξάρτημα για τους ώ¬ 
μους στις θέσεις που βλέπουν μπροστά . 

2 Δεν επιτρέπονται τραπέζια 

3 Γομώσεις προεξεχόντων αντικειμένων, ειδικά εγκε¬ 
κριμένες 

4 Περίπτερα, μπαρ κλπ., ειδικά εγκεκριμένα 

5 Αποσκευές τοποθετημένες με προστασία μπροστά, 
ειδικά εγκεκριμένες 

6 Μεγάλες μάζες .συγκράτηση και τοποθέτηση , ειδικά ε¬ 
γκεκριμένες 

4.6 Ζώνες ασφαλείας 

4.6.1 Θα πρέπει να διατίθενται ζώνες ασφαλείας τριών 
θέσεων που απελευθερώνονται με κίνηση ενός χεριού ή 
με εξάρτημα για το λαιμό για όλες τις θέσεις από τις ο¬ 
ποίες μπορεί να χειρίζεται το σκάφος, με την επιτάχυνση 
90011 από τη σχεδίαση επιτάχυνσης σύγκρουσης να υ¬ 
περβαίνει τα 30, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
4.3.3. 

4.6.2 Ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να παρέχονται στα 
καθίσματα επιβατών και πληρώματος, εάν είναι αναγκαίο, 
για την επίτευξη των προστατευτικών μέτρων εκτέλεσης 
πού περιγράφονται στο παράρτημα 9. 

4.7 Έξοδοι και μέσα διαφυγής 

4.7.1 Για τον ίδιο λόγο, θα προβλέπεται εύκολη, α¬ 
σφαλής και γρήγορη προσπέλαση από το διαμέρισμα 
χειρισμών στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών. Προ- 
κειμένου να εξασφαλίζεται άμεση παροχή βοήθειας α¬ 
πό το πλήρωμα σε κατάσταση ανάγκης, οι χώροι ενδι- 
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αίτησης του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων και 
των καμπινών, θα είναι εγκατεστημένοι έτσι ώστε να υ¬ 
πάρχει εύκολη, ασφαλής και γρήγορη πρόσβαση 
στους κοινόχρηστους χώρους από το εσωτερικό του 
σκάφους. 

4.7.2 Η σχεδίαση του σκάφους θα είναι τέτοια ώστε 
όλοι οι επιβαίνοντες να μπορούν να εκκενώσουν α¬ 
σφαλώς το σκάφος προς τα σωστικά σκάφη σε όλες 
τις καταστάσεις ανάγκης, μέρα και νύχτα. Θα επιδει¬ 
κνύονται οι θέσεις όλων των εξόδων που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης, και όλων 
των σωστικών μέσων, η πρακτική της διαδικασίας εκ¬ 
κένωσης, και ο χρόνος εκκένωσης που απαιτείται ώστε 
όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα να εκκενώσουν το 
σκάφος. 

4.7.3 Οι κοινόχρηστοι χώροι, διαδρομές εγκατάλειψης, 
έξοδοι, χώροι στοιβασίας σωσιβίων ζωνών, χώροι οτοι- 
βασίας σωστικών σκαφών, και οι σταθμοί επιβίβασης θα 
σημαίνονται ευκρινώς και μόνιμα και θα φοπίζονται όπως 
απαιτείται στο κεφάλαιο 12. 

4.7.4 Κάθε περίκλειστος κοινόχρηστος χώρος και πα¬ 
ρόμοιος μόνιμος περίκλειστος χώρος διατιθέμενος σε ε¬ 
πιβάτες και πλήρωμα θα είναι εφοδιασμένος με τουλάχι¬ 
στον δύο εξόδους τοποθετημένες στα αντίθετα άκρα του 
χώρου. Οι έξοδοι θα είναι ασφαλώς προσιτές και θα πα¬ 
ρέχουν διέξοδο προς ένα κανονικό σημείο επιβίβασης ή 
αποβίβασης από το σκάφος. 

4.7.5 Υποδιαίρεση των κοινοχρήστων χώρων ώστε να 
παρέχουν καταφύγιο σε περίπτωση πυρκαίάς μπορεί να 
απαιτηθεί σε συμμόρφωση με τις παρ. 7.4.4.1 και 
7.11.1. 

4.7.6 Οι θύρες εξόδου θα είναι ικανές να χειρίζονται ά¬ 
μεσα από μέσα και από έξω από το σκάφος στο φως της 
ημέρας και στο σκοτάδι. Τα μέσα χειρισμού θα είναι προ¬ 
φανή, γρήγορα και επαρκούς αντοχής. 

4.7.7 Οι διατάξεις κλεισίματος, συγκράτησης και ασφά¬ 
λισης των εξόδων θα είναι τέτοιες ώστε θα είναι άμεσα εμ¬ 
φανές στο αρμόδιο μέλος πληρώματος είτε απευθείας εί¬ 
τε μέσω ενδείκτη εάν οι θύρες είναι κλειστές και σε κατά¬ 
σταση ασφαλούς λειτουργίας. Η σχεδίαση των 
εξωτερικών θυρών θα είναι τέτοια που να περιορίζει την 
πιθανότητα παρεμπόδισης ανοίγματος τους από πάγο ή 
συσσωρευμένα υλικά. 

4.7.8 Το σκάφος θα διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό εξό¬ 
δων που θα είναι κατάλληλες να διευκολύνουν τη γρήγο¬ 
ρη και ανεμπόδιστη διαφυγή των ατόμων που θα φορούν 
εγκεκριμένες σωσίβιες ζώνες σε περιπτώσεις ανάγκης, ό¬ 
πως σύγκρουση ή πυρκαϊά. 

4.7.9 Θα υπάρχει επαρκής χώρος για ένα μέλος πληρώ¬ 
ματος πλησίον των εξόδων για την εξασφάλιση ταχείας 
εκκένωσης από τους επιβάτες. 

4.7.10 Ολες οι έξοδοι, μαζί με τα μέσα ανοίγματος αυ¬ 
τών, θα έχουν επαρκή σήμανση για την καθοδήγηση των 
επιβατών. Επαρκής σήμανση θα υπάρχει επίσης έξω από 
το σκάφος για την καθοδήγηση του προσωπικού διάσω¬ 
σης. 

4.7.11 Σκαλοπάτια, σκάλες κλπ.που παρέχουν πρόσβα¬ 
ση από το εσωτερικό προς τις εξόδους, θα είναι ισχυρής 
κατασκευής και μονίμως τοποθετημένα στις θέσεις τους. 
Μόνιμες χειρολαβές θα υπάρχουν όταν υπάρχει ανάγκη 
για παροχή βοήθειας σε άτομα που χρησιμοποιούν εξό¬ 
δους, και θα είναι κατάλληλες για συνθήκες όπου το σκά¬ 
φος έχει αναπτύξει οποιαδήπο τε πιθανή γωνία κλίσης και 


διαγωγής. 

4.7.12 Τουλάχιστον δύο ανεμπόδιστοι διάδρομοι εκκέ¬ 
νωσης θα διατίθενται για χρήση σε κάθε άτομο. Οι διά¬ 
δρομοι εκκένωσης θα είναι διατεταγμένοι έτσι ώστε να 
διατίθενται επαρκείς ευκολίες εκκένωσης σε περίπτωση 
βλάβης ή καταστάσεων ανάγκης, και οι διάδρομοι εκκέ¬ 
νωσης θα έχουν επαρκή φωτισμό τροφοδοτούμενο από 
την κύρια πηγή και την πηγή ανάγκης. 

4.7.13 Οι διαστάσειςτων διόδων, ανοιγμάτων θυρών και 
κλιμακοστασίων τα οποία αποτελούν τμήμα των διαδρό¬ 
μων εκκένωσης θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν εύκο¬ 
λη κίνηση των ατόμων όταν φορούν σωσίβιες ζώνες. Δεν 
θα υπάρχουν προεξοχές στους διαδρόμους εκκένωσης 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό, πιάσι¬ 
μο ρούχων, ζημιά στα σωσίβια ή παρεμπόδιση στην εκκέ¬ 
νωση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

4.7.14 Θα προβλέπονται επαρκείς προειδοποιητικές πι¬ 
νακίδες που να καθοδηγούν τους επιβάτες στις εξόδους. 

4.7.15 Θα υπάρχουν διατάξεις επί του πλοίου ώστε οι 
σταθμοί επιβίβασης να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για 
την εκκένωση από τους επιβάτες προς τα σωστικά μέσα. 

Οι διατάξεις αυτές θα περιλαμβάνουν χειρολαβές, α- 
ντιολισθητικότητατου καταστρώματος επιβίβασης, και ε¬ 
παρκή χώρο απαλλαγμένο από τύλους, δέστρες και πα¬ 
ρόμοια εξαρτήματα. 

4.8 Χρόνος εκκένωσης 

4.8.1 Θα προβλέπεται σχεδίαση του συστήματος εκκέ¬ 
νωσης τέτοια ώστε το σκάφος να μπορεί να εκκενωθεί σε 
ελεγχόμενες καταστάσεις σε χρόνο ίσο με το ένα τρίτο 
του χρόνου κατασκευαστικής πυροπροστασίας (8ΡΡ) 
που δίδεται σιην παρ.7.4.2 για περιοχές μεγάλου κινδύ¬ 
νου πυρκαίάς μετά την παρέλευση μιας χρονικής περιό¬ 
δου 7 πρώτων λεπτών για αρχική ανίχνευση και ενέργειες 
κατάσβεσης. 

„ , , (5ΡΡ-7) (πρώτα λειπά της ώρας) 

Χρονος εκκένωσης = — 5 —-- 

όπου: 

3ΡΡ = χρόνος κατασκευαστικής πυροπροστασίας 
(πρώτα λεπτ ά της ώρας) 

4.8.2 Θα αναπτύσσεται μια διαδικασία εκκένωσης, συ- 
μπεριλαμβανομένης μιας κρίσιμης ανάλυσης διαφυγής 
για την ενημέρωση της Αρχής σε συνδυασμό με την έ¬ 
γκριση των σχεδίων πυρίμαχης μόνωσης και για υπο¬ 
βοήθηση των πλοιοκτητών και ναυπηγείων στη σχεδία¬ 
ση της επίδειξης εκκένωσης όπως απαιτείται στη παρ. 
4.8.3. 

Οι διαδικασίες εκκένωσης θα περιλαμβάνουν: 

. 1 έκτακτη ανακοίνωση που γίνεται από τον πλοίαρχο, 

.2 επικοινωνία με το λιμένα βάσης, 

.3 φόρεμα των σωσιβίων ζωνών, 

.4 επάνδρωση των σωστικών σκαφών και των σταθμών 
ανάγκης, 

.5 διακοπή της λειτουργίας των μηχανημάτων και της 
παροχής στις γραμμές καυσίμου, 

.6 εντολή για εκκένωση, 

.7 εκδίπλωση των σωστικών σκαφών, συστημάτων δια¬ 
φυγής και λέμβων διάσωσης, 

.8 συγκράτηση των σωστικών σκαφών, 

.9 επίβλεψη των επιβατών, 

. 10 με τάξη εκκένωση από τους επιβάτες κάτω από επί¬ 
βλεψη, 
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. 11 έλεγχο εκ μέρους του πληρώματος ότι όλοι οι επι¬ 
βάτες εγκατέλειψαν το σκάφος, 

. 12 εκκένωση από το πλήρωμα, 

. 13 απελευθέρωση των σωστικών σκαφών από το σκά¬ 
φος, 

. 14 συγκέντρωση των σωστικών σκαφών από τη λέμβο 
διάσωσης όπου διατίθεται. 

4.9.3 Η επίτευξη του απαιτουμένου χρόνου εκκένωσης 
(όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ.4.8.1) θα ε¬ 
παληθεύεται από μια πρακτική επίδειξη ενεργούμενη κά¬ 
τω από ελεγχόμενες συνθήκες παρουσία της Αρχής, και 
θα τεκμηριώνεται και επαληθεύεται για επιβατηγό σκάφη 
από την Αρχή. 

4.Β.4 Οι επιδείξεις εκκένωσης θα εκτελούνται λαμβάνο- 
ντας υπόψη τα προβλήματα που πιθανόν να προκόψουν 
από την μετακίνηση μαζών ή την επιτάχυνση λόγω πανι¬ 
κού σε μία κατάσταση ανάγκης όπου είναι αναγκαία μια 
γρήγορη εκκένωση. Οι επιδείξεις εκκένωσης θα γίνονται 
με στεγνά υποδήματα, με τα σωστικά σκάφη αρχικά στις 
θέσεις στοιβασίας τους κοι θα εκτελούνται ως εξής: 

. 1 Ο χρόνος εκκένωσης σε σκάφη κατηγορίας Α θα εί¬ 
ναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που δίδεται η 
πρώτη ανακοίνωση εκκένωσης του σκάφους, με τους επι¬ 
βάτες κατανεμημένους όπως σε κανονική κατάσταση τα¬ 
ξιδιού, μέχρι και το τελευταίο άτομο να έχει επιβιβασθεί 
σε σωστικό σκάφος, και θα συμπεριλαμβάνει το χρόνο 
που απαιτείται για να φορέσουν τις σωσίβιες ζώνες οι ε¬ 
πιβάτες και το πλήρωμα. 

.2 Ο χρόνος εκκένωσης σε σκάφη κατηγορίας Β και 
φορτηγά σκάφη θα είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη 
στιγμή που δίδεται η εντολή εκκένωσης του σκάφους, μέ¬ 
χρι και το τελευταίο άτομο να έχει επιβιβασθεί σε σωστι¬ 
κό σκάφος. Οι επιβάτες και το πλήρωμα μπορεί να φο¬ 
ρούν σωσίβιες ζώνες και να είναι έτοιμοι για εκκένωση, και 
μπορεί να είναι κατανεμημένοι στους σταθμούς συγκέ¬ 
ντρωσης. 

.3 Για όλα τα σκάφη ο χρόνος εκκένωσης θα περιλαμ¬ 
βάνει τον αναγκαίο χρόνο για καθαίρεση, φούσκωμα και 
ασφάλιση του σωστικού σκάφους πλησίον του πλοίου, ώ¬ 
στε να είναι έτοιμο για επιβίβαση. 

4.8.5 Ο χρόνος εκκένωσης θα επαληθεύεται από μια ε¬ 
πίδειξη εκκένωσης που θα εκτελείται χρησιμοποιώντας 
τα σωστικά σκάφη και τις εξόδους σε μία πλευρά, για την 
οποία από την κρίσιμη ανάλυση διαφυγής προκύπτει ο με¬ 
γαλύτερος χρόνος εκκένωσης, με τους επιβάτες και το 
πλήρωμα διατεταγμένους σε αυτές. 

4.8.6 Σε σκάφη όπου η δοκιμή στη μία πλευρά του σκά¬ 
φους είναι ακατόρθωτη, η Αρχή μπορεί να δεχθεί μια με¬ 
ρική δοκιμή εκκένωσης χρησιμοποιώντας μια διαδρομή η 
οποία, από την κρίσιμη ανάλυση διαφυγής φαίνεται να εί¬ 
ναι η περισσότερο κρίσιμη. 

4.8.7 Η επίδειξη θα εκτελεσθεί σε ελεγχόμενες συνθή¬ 
κες με τον παρακάτω τρόπο σύμφωνα με το σχέδιο εκκέ¬ 
νωσης. 

. 1 Η επίδειξη θα ξεκινήσει με το σκάφος στο λιμένα, σε 
λογικά ήρεμες συνθήκες, με όλες τις μηχανές και τον ε¬ 
ξοπλισμό σε κανονική λειτουργία πλεύσης. 

.2 Όλες οι έξοδοι και οι θύρες στο εσωτερικό του σκά¬ 
φους θα είναι στην ίδια θέση όπως είναι στην κανονική 
συνθήκη πλεύσης. 

.3 Οι ζώνες ασφαλείας, εάν απαιτούνται, θα είναι δεμέ¬ 
νες. 

.4 Οι δίοδοι εκκένωσης για όλους τους επιβάτες και το 


πλήρωμα θα είναι τέτοιες ώστε κανένα άτομο να μην χρει¬ 
άζεται να εισέλθει στο νερό κατά την διάρκεια της εκκέ¬ 
νωσης. 

4.8.8 Για επιβατηγά σκάφη, μια αντιπροσωπευτική σύν¬ 
θεση ατόμων με κανονική υγεία, ύψος και βάρος θα χρη¬ 
σιμοποιείται στην επίδειξη, και θα αποτελείται από διαφο¬ 
ρετικά φύλα και ηλικίες όσο είναι πρακτικό και λογικό. 

4.8.9 Τα άτομα, εκτός από τα μέλη πληρώματος που θα 
επιλεγούν για την επίδειξη, δεν θα έχουν εκπαιδευθεί ει¬ 
δικά για μια τέτοια επίδειξη. 

4 8.10 Μια επίδειξη εκκένωσης ανάγκης θα εκτελείται 
για όλες τις νέες σχεδιάσεις ταχυπλόων σκαφών και για 
άλλα σκάφη όπου οι διατάξεις εκκένωσης διαφέρουν ου¬ 
σιαστικά από αυτές που δοκιμάσθηκαν προηγουμένως. 

4.8.11 Η ειδική διαδικασία εκκένωσης που ακολουθείται 
κατά τη διάρκεια της αρχικής επίδειξης του σκάφους πά¬ 
νω στην οποία βασίζεται η πιστοποίηση, θα περΆαμβάνε- 
ται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους μαζί με τις 
άλλες διαδικασίες εκκένωσης που περιέχονται στην 
παρ.4.8.2. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης θα γίνεται βι¬ 
ντεοσκόπηση τόσο μέσα όσο και έξω από τσ σκάφος και 
οι βιντεοκασέτες θα αποτελούν ακέραιο μέρος του εγχει¬ 
ριδίου εκπαίδευσης που απαιτείται στην παρ. 18.2. 

4.9 Διαμερίσματα αποσκευών, εφοδίων, καταστημάτων 
και φορτίου 

4.9.1 Πρέπει να ληφθεί πρόνοια ,ώστε να εμποδίζεται η 
μετατόπιση των περιεχομένων στα διαμερίσματα απο¬ 
σκευών, εφοδίων και φορτίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσο¬ 
χή ,στα κατειλημμένα διαμερίσματα και στις επιταχύνσεις 
που πιθανόν να εμφανισθούν. Εάν η προστασία με την το¬ 
ποθέτηση δεν είναι πρακτικά δυνατή, πρέπει να διατίθε¬ 
νται επαρκή μέσα συγκρατήοεως των αποσκευών, των ε¬ 
φοδίων και του φορτίου. Τα χαμηλά και τα πάνω από τις 
θέσεις των επιβατών ράφια για αποθήκευσητων συνήθως 
μεταφερομένων αποσκευών στους χώρους ενδιαίτησης 
επιβατών, θα εφοδιάζονται με επαρκή μέσα για να εμπο¬ 
δίζουν την πτώση των αποσκευών σε οποιεσδήποτε συν¬ 
θήκες ,οι οποίες μπορούν να συμβούν. 

4.9.2 Συστήματα ελέγχου, ηλεκτρικός εξοπλισμός, ε¬ 
ξαρτήματα, που λειτουργούν σε υψηλή θερμοκρασία, 
σωληνώσεις ή άλλα μέρη, η βλάβη ή η αχρήστευση των ο¬ 
ποίων θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία 
του σκάφους ή τα οποία μπορεί να απαιτούν πρόσβαση α¬ 
πό τα μέλη του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδι¬ 
ού, δεν πρέπει να τοποθετούνται σε διαμερίσματα απο¬ 
σκευών, εφοδίων και φορτίου, εκτός αν τέτοια αντικείμε¬ 
να είναι επαρκώς προστατευμένα, έτσι ώστε να μη 
δύνανται να υποστούν βλάβη ή, όπου είναι εφαρμόσιμο, 
ναχειρισθούν από απροσεξία, κατά το φόρτωμα, ξεφόρ¬ 
τωμα ή κατά την μετακίνηση των περιεχομένων του δια¬ 
μερίσματος. 

4.9.3 Τα όρια φορτώσεως, εάν είναι αναγκαίο θα σημαί- 
νονται μόνιμα σε εκείνα τα διαμερίσματα . 

4.9.4 Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό του σκάφους, τα κλει¬ 
σίματα των εξωτερικών ανοιγμάτων, των διαμερισμάτων α¬ 
ποσκευών και φορτίου καθώς επίσης και των χώρων ειδικής 
κατηγορίας, πρέπει να είναι κατάλληλα καιροστεγανά. 

4.10 Επίπεδα θορύβου 

4.10.1 Το επίπεδο θορύβου στους χώρους ενδιαίτησης 
πληρώματος και επιβατών πρέπει να διατηρείται όσο το 
δυνατόν χαμηλότερο, ώστε να μπορεί να ακουσθεί το σύ¬ 
στημα αναγγελίας και δεν πρέπει να υπερβαίνει γενικά τα 
75άΒ (Α) . 
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4.10.2 Το μέγιστο επίπεδο θορύβου στο διαμέρισμα χει¬ 
ρισμών, δεν πρέπει να ξεπερνά γενικά τα 65άΒ (Α), ώστε 
να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ του διαμερίσμα¬ 
τος χειρισμών και των εξωτερικών ραδιοεπικοινωνιών, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

5.1 Γενικά 

5.1.1 Το σκάφος θα πρέπει να εφοδιάζεται με μέσα ε¬ 
λέγχου διευθύνσεως ικανοποιητικής αντοχής και κατάλ¬ 
ληλης σχεδίασης που θα καθιστούν δυνατό τον αποτελε¬ 
σματικό έλεγχο της πορείας του σκάφους και της διεύ¬ 
θυνσης του ταξιδιού στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στις 
επικοατουσες συνθήκες και ταχύτητα του σκάφους, χω¬ 
ρίς υπερβολική καταπονηση (φυσική προσπάθεια), σε ό¬ 
λες τις ταχύτητες και σε όλες τις συνθήκες για τις οποίες 
το σκάφος θα πιστοποιηθεί. Η απόδοση θα πρέπει να ε¬ 
παληθεύεται σύμφωνα με το παραρτημα 8. 

5.1.2.0 έλεγχος διευθύνσεως μπορεί να επιτυγχάνε¬ 
ται με πηδάλια αέρα ή νερού, πτερύγια διευθύνσεως, 
κατευθυντήριες έλικες, ή προωθητήρες εκτόξευσης, 
διατάξεις ελέγχου διευθύνσεως ή πλευρικούς προω- 
θητηρες, διαφορικούς προωθητηρες, μεταβαλλόμε¬ 
νης γεωμετρίας του σκάφους ή τα εξαρτήματα συστή¬ 
ματος ανύψωσης ή με συνδυασμό των παραπάνω δια¬ 
τάξεων. 

5.1.3 Για τους σκοπούς αυτου του κεφαλαίου, ένα σύ¬ 
στημα ελεγχου διευθύνσεως περιλαμβάνει οποιαδήποτε 
συσκευή ή συσκευές πηδαλιούχησης , οποιεσδήποτε μη¬ 
χανικές συνδέσεις και όλες τις μηχανοκίνητες και χειρο¬ 
κίνητες συσκευές, ελέγχου και συστήματα ενεργοποίη¬ 
σης αυτών. 

5.1.4 Εφιαταται η προσοχή στην πιθανότητα αλληλοε¬ 
πίδρασης μεταξύ του συστήματος ελέγχου διευθύνσεως 
και συστήματος σταθεροποίησης. Όπου εμφανισθεί πα¬ 
ρόμοια αλληλεπίδραση η οπού είναι εγκατεστημένα ε¬ 
ξαρτήματα διπλού προορισμού, θα εφαρμόζονται οι δια¬ 
τάξεις της παραγράφου 12.5 και των κεφαλαίων 16 και 17. 

5.2 Αξιοπιστία 

5.2.1 Η πιθανότητα της ολικής βλάβης όλων των συστη¬ 
μάτων ελεγχου διευθύνσεως θα είναι εξαιρετικά απομα¬ 
κρυσμένη όταν το σκάφος λειτουργεί κανονικά, π.χ. εξαι¬ 
ρούμενων καταστάσεων αναγκης όπως προσαραξη, σύ¬ 
γκρουση η εκτεταμένη πυρκαϊά. 

5.2.2 Σχεδίαση προβλέπουοα μηχανοκίνητο σύστημα 
η σύστημα ενεργοποίησης, εφοδιασμένο με εξαρτήμα¬ 
τα μηχανοκίνητα για κανονικό έλεγχο διευθύνσεως, θα 
πρεπει να περιλαμβάνει και δεύτερο μέσο ενεργοποίη¬ 
σης της διάταξης έκτος εαν υφίαταται εναλλακτικό σύ¬ 
στημα. 

5.2.3 Το δεύτερο μέσο ενεργοποίησης της διάταξης ε¬ 
λέγχου διευθύνσεως μπορεί να είναι χειροκίνητο, όταν η 
Αρχή ικανοποιείται οτ* αυτό είναι επαρκες έχοντας υπόψη 
το μεγεθος του σκάφους και τον σχεδίασμά και οποιοδή- 
ποτε περιορισμό της ταχύτητας ή άλλες παραμέτρους 
που μπορεί να είναι αναγκαίες 

5.2.4 Τα συστήματα ελέγχου διευθύνσεως θα είναι κα¬ 
τασκευασμένα έτσι ώστε μεμονωμένη βλάβη σε ένα μη¬ 
χανισμό η σύστημα, αντίστοιχα , δεν θα θέτει οποιοδήπο- 
τε άλλο έκτος λειτουργίας η ανίκανο να επαναφέρει το 
σκάφος σε ασφαλή κατάσταση . Η Αρχή μπορεί να επι¬ 


τρέψει μια μικρή χρονική περίοδο ώστε να επιτευχθεί η 
σύνδεση μιας δεύτερης συσκευής ελέγχου όταν η σχε¬ 
δίαση του σκάφους είναι τέτοια, που παρόμοια καθυστέ¬ 
ρηση δεν θα βλάψει κατά την κρίση της το σκάφος. 

5.2.5 Μια ανάλυση κατάστασης βλάβης και αποτελέ¬ 
σματος θα περιλαμβάνει το σύστημα ελέγχου διευθύνσε- 
ως. 

5.2.6 Εάν απαιτείται η επαναφορά του σκάφους σε α¬ 
σφαλή κατάσταση, μηχανοκίνητα συστήματα των συ¬ 
σκευών έλεγχου διευθύνσεως, συμπεριλαμβανομένων ε¬ 
κείνων πού απαιτούνται για διεύθυνση ώσεως πρόσω ή α¬ 
νάποδα, θα τίθενται σε λειτουργία αυτόματα, και θα 
ανταποκρίνονται σωστά, εντός πέντε (5) δευτερολέπτων 
από τη βλάβη ισχύος ή άλλη βλάβη. Για την επαναλει¬ 
τουργία βοηθητικής δηζελομηχανής σύμφωνα με την πα- 
ράγρ. 12.2 ή δηζελογεννητριας ανάγκης σύμφωνα με την 
παράγραφο 12.3.6. ενδέχεται να απαιτηθούν ηλεκτρικά 
συστήματα αυτομάτου ελέγχου. 

5.2.7 Οι συσκευές του ελέγχου διευθύνσεως που σχετί¬ 
ζονται με μεταβλητή γεωμετρία του σκάφους ή στοιχεία 
του συστήματος ανύψωσης θα πρέπει, εφοσον είναι πρα¬ 
κτικά δυνατό, να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε οποια¬ 
δήποτε βλάβη της σύνδεσης οδήγησης ή του συστήμα¬ 
τος ενεργοποίησης δεν θα προκαλεί σημαντική βλάβη 
στο σκάφος. 

5.3 Επιδείξεις 

5.3.1 Ίζ όρια της ασφαλούς χρήσης οποιοσδήποτε συ¬ 
σκευής του συστήματος ελέγχου θα πρέπει να βασίζονται 
σε διαδικασίες επίδειξης και επαλήθευσης, σύμφωνα με 
το παράρτημα 8. 

5.3.2 Η επίδειξη σύμφωνα με το παράρτημα 8 θσ πρέπει 
να ορίζει οποιεσδήποτε αντίθετες επιπτώσεις ανάδρασης 
στην ασφαλή λειτουργία του σκάφους στην περίπτωση 
μη ελεγχόμενης ολικής παρέκκλισης μιας οποιοσδήποτε 
συσκευής ελέγχου. 

Οποιοσδήποτε περιορισμός στη λειτουργία του σκά¬ 
φους που θα θεωρηθεί αναγκαίος για την εξασφάλιση ό¬ 
τι ο πλεονασμός ή η προστασία στα συστήματα θα παρέ¬ 
χει ισοδύναμη ασφάλεια θα περιλαμβάνεται στο εγχειρί¬ 
διο λειτουργίας του σκάφους. 

5.4 Θέση ελέγχου 

5.4.1 Όλα τα συστήματα ελέγχου διευθύνσεως θα πρέ¬ 
πει κανονικά να χειρίζονται από το σταθμό χειρισμών του 
σκάφους. 

5.4.2 Εάντα συστήματα ελέγχου διευθύνσεως μπορούν 
επίσης να χειρίζονται από άλλες θέσεις, τότε θα υπάρχει 
αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του σταθμού χειρισμών 
και των άλλων θέσεων. 

5.4.3 Κατάλληλες ενδείξεις θα παρέχονται στο οταθμό 
χειρισμών και σ' αυτές τις άλλες θέσεις, ώστε να παρέχε¬ 
ται στο άτομο που θα κυβερνά το σκάφος επαλήθευση 

της σωστής ανταπόκρισης της συσκευής ελέγχου διευ- 
θύνσεως σ ! αυτή την απαίτηση, και επιπλέον να επισημαί- 
νονται οποιεσδήποτε ανώμαλες ανταποκρίσεις ή δυσλει¬ 
τουργίες. Οι ενδείξεις της ανταπόκρισης πηδαλιουχίας ή 
ενδείκτη γωνίας πηδαλίου θα είναι ανεξάρτητες από το 
σύστημα ελέγχου διευθύνσεως . Η λογική τέτοιας ανα¬ 
τροφοδότησης και των ενδείξεων θα πρέπει να είναι συ¬ 
νεπής με τις άλλες αναγγελίες και ενδείξεις έτσι ώστε σε 
μια κατάσταση ανάγκης να είναι αδύνατο να επέλθει σύγ¬ 
χυση μεταξύ των χειριστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ 

6.1 Γενικά 

6.1.1 Μια πρωταρχική υπόθεση, που γίνεται σ’ αυτό το 
κεφάλαιο είναι ότι, τα ταχύπλοα σκάφη θα χρειασθούν μία 
μόνο άγκυρα για περιπτώσεις ανάγκης. 

6.1.2 Οι διατάξεις αγκυροβολιάς, ρυμούλκησης και 
προσόρμισης και της τοπικής κατασκευής του σκάφους 
και η σχεδίαση των διατάξεων αυτών, πρέπει να είναι τέ¬ 
τοια, ώστε οι κίνδυνοι στα πρόσωπα, που εκτελούν εργα¬ 
σίες αγκυροβολιάς, ρυμούλκησης, ή προσόρμισης να πε¬ 
ριορίζονται στο ελάχιστο. 

6.1.3 Όλα τα εξαρτήματα αγκυροβολιάς, δέστρες(μπί- 
ντες) ρυμούλκησης, δέστρεςπρυμνοδέτησης,τονοδηγοί 
(έντροχα), τύλοι, πορπωτοί γόμφοι(μάπες), πρέπει να εί¬ 
ναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασμένα και στερεωμένα 
επί της γσστρας, ώστε κατά τη χρήση τους μέχρι τα φορ¬ 
τία σχεδίασης, η υδατοστεγανότητα του σκάφους δεν θα 
παραβλάπτεται. Τα υποτιθέμενα φορτία σχεδίασης και οι 
περιορισμοί για διάφορες διευθύνσεις, πρέπει να κατα¬ 
γράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους. 

6.2 Αγκυροβολιά 

6.2.1 Τα ταχύπλοα σκάφη, πρέπει να είναι εφοδιασμένα 
με μία τουλάχιστον άγκυρα, με τη συνδεδεμένη αλυσίδα 
της ή αλυσίδα και σχοινί και τα μέσα ανάσπασης - ανύψω¬ 
σής της. Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει επαρκή και α¬ 
σφαλή μέσα για την απελευθέρωση της άγκυρας, της α¬ 
λυσίδας και του σχοινιού. 

6.2.2 Πρέπει να ακολουθείται καλή μηχανολογική πρα¬ 
κτική, κατά τη σχεδίαση οποιοσδήποτε περίκλειστου χώ¬ 
ρου, που περιέχει τον εξοπλισμό περισυλλογής της άγκυ¬ 
ρας, ώστε να εξασφαλίζεται όιι τα πρόσωπα που χρησι¬ 
μοποιούν τον εξοπλισμό, δεν εκτίθενται σε κίνδυνο. 
Πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα τα μέσα πρόσβασης σε 
τέτοιους χώρους, οι διάδρομοι επικοινωνίας, ο φωτισμός 
και η προστασία από την αλυσίδα και το μηχανισμό ανά- 
σπασης-ανύψωσης. 

6.2.3 Πρέπει να διατίθενται επαρκείς διατάξεις για αμ- 
φίδρομη φωνητική επικοινωνία, μεταξύ του διαμερίσμα¬ 
τος διακυβέρνησης και των προσώπων, που απασχολού¬ 
νται με τη ρήψη, την ανάσπαση - ανύψωση και την απε¬ 
λευθέρωση της άγκυρας. 

6.2.4 Οι διατάξεις αγκυροβολιάς πρέπει να είναι τέτοι¬ 
ες, ώστε οποιεσδήποτε επιφάνειες, επί των οποίων μπο¬ 
ρεί να προστρίβεται η αλυσίδα (π.χ. στορείς άγκυρας, ε¬ 
μπόδια της γάστρας), να είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να 
εμποδίζουν την πρόκληση βλάβης και την εμπλοκή της α¬ 
λυσίδας . Πρέπει να διατίθενται επαρκείς διατάξεις γιατην 
ασφάλιση της άγκυρας σε όλες τις λειτουργικές συνθή¬ 
κες. 

6.2.5 Το σκάφος πρέπει να προστατεύεται έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στην 
κατασκευή, από την άγκυρα και την αλυσίδα, υπό φυσιο¬ 
λογικές συνθήκες λειτουργίας 

6.3 Ρυμούλκηση 

6.3.1 Πρέπει να διατίθενται επαρκείς διατάξεις, ώστε να 
καθιστούν το σκάφος ικανό να ρυμουλκηθεί, υπό τις δυ¬ 
σμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες. Οταν η ρυμούλ¬ 
κηση πρέπει να γίνει από περισσότερα του ενός σημεία, 
πρέπει να διατίθεται κατάλληλο σύστημα συγκράτησης. 

6.3.2 Οι διατάξεις ρυμούλκησης πρέπει να είναι τέτοιες, 


ώστε οποιεσδήποτε επιφάνειες, επί των οποίων μπορεί να 
προστρίβεται το συρματόσχοινο ρυμούλκησης(π.χ. τονο- 
δηγοή,να έχουν επαρκή ακτίνα καμπυλότητας, ώστε να ε¬ 
μποδίζουν την πρόκληση βλάβης στο συρματόσχοινο ό¬ 
ταν ευρίσκεται υπό φορτίο. 

6.3.3 Η μεγίστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στην οποία το 
σκάφος μπορεί να ρυμουλκηθεί πρέπει να περιλαμβάνε¬ 
ται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. 

6.4 Προσόρμιση 

6.4.1 Εάν είναι αναγκαίο, πρέπει να διατίθενται κατάλ¬ 
ληλοι τονοδηγοί, δέστρες και σχοινιά πρυμνοδέτησης. 

6.4.2 Πρέπει να διατίθεται επαρκής χώρος αποθήκευ¬ 
σης των πρυμνήσιων (πρυμάτσες), τέτοιος ώστε, αυτά να 
είναι εύκολα διαθέσιμα και στερεωμένα έναντι των σχετι¬ 
κά υψηλών εντάσεων ανέμου και επιταχύνσεων, που μπο¬ 
ρούν να υποστούν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΜΕΡΟΣ Α-ΓΕΝΙΚΑ 

7.1 Γενικές απαιτήσεις 

7.1.1 Οι κανονισμοί του κεφαλαίου αυτού στηρίζονται 
στις ακόλουθες βασικές αρχές οι οποίες έχουν κατάλλη¬ 
λα ενσωματωθεί σ’ αυτούς, λαμβανομένης υπόψη της κα¬ 
τηγορίας του σκάφους και του κινδύνου πυρκαιάς που 
μπορεί να παρουσιασθεί: 

. 1 διατήρηση των βασικών λειτουργιών και συστημάτων 
ασφάλειας του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων της 
πρόωσης και ελέγχου, πυρανίχνευσης, αναγγελιών και 
δυνατοτήτων κατάσβεσης των μη προσβληθέντων χώ¬ 
ρων, μετά από πυρκαιά σε οποιοδήποτε διαμέρισμα του 
πλοίου. 

.2 διαίρεση της περιοχής ενδιαίτησης επιβατών για 
σκάφη κατηγορίας Β, με τέτοιο τρόπο ώστε οι ευρισκόμε¬ 
νοι σε οποιοδήποτε διαμέρισμα να μπορούν να διαφύ¬ 
γουν σε μία εναλλακτική ασφαλή περιοχή ή διαμέρισμα 
σε περίπτωση πυρκαιάς. 

.3 υποδιαίρεση του σκάφους με πυράντοχα διαχωρι- 
στικά 

.4 περιορισμένη χρήση καυσίμων υλικών και υλικών που 
παράγουν καπνό και τοξικά αέρια σε μια πυρκαιά. 

.5 ανίχνευση, περιορισμός και κατάσβεση οποιοσδή¬ 
ποτε πυρκαιάς στο χώρο προέλευσης της. 

.6 προστασία των μέσων διαφυγής και των οδών προ¬ 
σπέλασης γιατην καταπολέμηση της πυρκαιάς. 

.7 άμεση διαθεσιμότητα των πυροσβεστικών μέσων 

7.1.2 Οι απαιτήσεις αυτού του κεφαλαίου βασίζονται 
στις παρακάτω προϋποθέσεις: 

.1 Όταν ανιχνεύεται μια πυρκαιά, το πλήρωμα θέτει α¬ 
μέσως σε ενέργεια τις διαδικασίες καταπολέμησης της 
πυρκαιάς, πληροφορεί το λιμένα βάσης για το ατύχημα 
και προετοιμάζει την διαφυγή των επιβατών σε εναλλα¬ 
κτική ασφαλή περιοχή ή διαμέρισμα, ή, εάν είναι ανα¬ 
γκαίο, την εγκατάλειψη του σκάφους από τους επιβάτες. 

.2 Η χρήση καυσίμου με σημείο ανάφλεξης κάτω των 
43° 0 δεν συνιστάται. Πάντως, καύσιμο με χαμηλότερο 
σημείο ανάφλεξης, αλλά όχι κάτω των 35° 0, μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο σε αεριοστρόβιλους εφόσον πλη- 
ρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 7.5.1 έως 7.5.6. 
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.3 Η επισκευή και συντήρηση του σκάφους εκτελείται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κεφαλαίων 18 και 19 του 
Κώδικα αυτού. 

.4 Περίκλειστοι χώροι, όπως κινηματογράφοι, ντισκο- 
τέκ και παρόμοιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Αναψυκτήρια 
που δεν περιέχουν ευκολίες μαγειρέματος με εκτεθειμέ¬ 
νες θερμαινόμενες επιφάνειες μπορεί να επιτρέπονται. 
Μαγειρεία, εάν υπάρχουν, θα είναι πλήρως συμμορφω¬ 
μένα με το κεφάλαιο 11-2 της Σύμβασης. 

.5 Επικίνδυνα φορτία μπορούν να μεταφέρονται υπό 
τον όρο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των κανονισμών II- 
2/53 και 54 της Σύμβασης. 

.6 Απαγορεύεται η πρόσβαση των επιβατών στους χώ¬ 
ρους οχημάτων κατά την διάρκεια του ταξιδιού εκτός αν 
συνοδεύονται από μέλος του πληρώματος υπεύθυνο για 
την πυρασφάλεια. Μόνον εξουσιοδοτημένα μέλη του 
πληρώματος επιτρέπεται να εισέρχονται σε χώρους φορ¬ 
τίου κατά τη διάρκεια του πλου. 

7.2 Ορισμοί 

7.2.1 «Πυράντοχα χωρίσματα» είναι εκείνα τα χωρίσμα¬ 
τα που σχηματίζονται από διαφράγματα και καταστρώ¬ 
ματα τα οποία πληρούν τα ακόλουθα: 

. 1 Θα είναι κατασκευασμένα από άκαυστα ή περιορι¬ 
στικά της φωτιάς υλικά τα οποία είτε λόγω μόνωσης ή λό¬ 
γω φυσικών πυραντόχων ιδιοτήτων πληρούν τις απαιτή¬ 
σεις των παρ.7.2.1.2 έως 7.2.1.6. 

.2 Θα είναι κατάλληλα ενισχυμένα. 

.3 Θα είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορούν να εμποδίζουν την δίοδο καπνού και φλόγας μέχρι 
το τέλος του κατάλληλου χρόνου προστασίας απότη φωτιά. 

.4 Όπου απαιτείται, θα διατηρούν ικανότητες να φέ¬ 
ρουν φορτίο μέχρι το τέλος του κατάλληλου χρόνου προ¬ 
στασίας από τη φωτιά. 

.5 Θα έχουν τέτοιες θερμικές ιδιότητες ώστε η μέση 
θερμοκρασία της μη εκτεθειμένης όψης να μην υψώνεται 
περισσότερο από 139° Ο πάνω από την αρχική θερμοκρα¬ 
σία, ούτε η θερμοκρασία σε οποιοδήποτε σημείο, περι- 
λαμβανομένου οποιοσδήποτε αρμού, να υψώνεται περισ¬ 
σότερο από 180° Ο πάνω από την αρχική θερμοκρασία κα¬ 
τά τη διάρκεια του κατάλληλου χρόνου προστασίας από 
τη φωτιά. 

.6 Θα απαιτείται μια δοκιμή σύμφωνα με τις διαδικασίες 
δοκιμών για ένα πρωτότυπο διάφραγμα ή κατάστρωμα που 
θα εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 

7.2.2 «Υλικά περιοριστικά της φωτιάς» (ίίΓθ-ΓθδΙποϋηο 
πιαίθπαΐδ) είναι εκείνα τα υλικά που έχουν ιδιότητες που 
πληρούν τα πρότυπα που συντάσσονται από τον Οργανι¬ 
σμό * λαμβάνοντας υπόψη και τα παρακάτω: 

. 1 θα έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας, 

.2 θα περιορίζουν τη ροή θερμότητας, λαμβανομένου υ¬ 
πόψη του κινδύνου ανάφλεξης των επίπλων στο διαμέρισμα, 

.3 θα έχουν περιορισμένο βαθμό απελευθέρωσης θερ¬ 
μότητας, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου εξάπλωσης 
της πυρκαίας σε παρακείμενο διαμέρισμα, και 

.4 τα αέρια και ο καπνός δεν θα εκλύονται σε ποσότη¬ 
τες που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για τους επι- 
βαίνοντες στο σκάφος. 


* Πρότυπα θα συνταχθούν προσεχώς από τον Οργανισμό. 


7.2.3 «Τοπική πυρκαιά», θα συνταχθούν πρότυπα από 
τον Οργανισμό * για συμμόρφωση με την παρ. 7.2.2.2 ό¬ 
σον αφορά υλικά επιφανειών σε επενδύσεις διαφραγμά¬ 
των, τοίχων, και οροφών περιλαμβανόμενων των στηριγ¬ 
μάτων τους όσο θεωρείται αναγκαίο. 

7.2.4 «Άκαυστο υλικό» είναι υλικό που ούτε καίγεται ού¬ 
τε αναδίδει εύφλεκτους ατμούς σε αρκετή ποσότητα για 
αυτανάφλεξη, όταν θερμανθεί σε θερμοκρασία περίπου 
750° Ο, σύμφωνα με μία καθιερωμένη μέθοδο δοκιμής ** 
που ικανοποιεί την Αρχή. Οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι 
καύσιμο υλικό. 

7.2.5 «Τυποποιημένη δοκιμή πυρκαιάς» είναι αυτή κατά 
την οποία δοκίμια των σχετικών διαφραγμάτων, καταστρω¬ 
μάτων ή άλλων κατασκευών εκτίθενται μέσα σε δοκιμαστι¬ 
κό κλίβανο σε καθορισμένη μέθοδο δοκιμής σύμφωνα μετά 
πρότυπα *** που συντάχθηκαν απότονΟργανισμό. 

7.2.6 Όπου συναντώνται οι λέξεις «χάλυβας ή άλλο ισο¬ 
δύναμο υλικό», ο όρος «ισοδύναμο υλικό» σημαίνει οποι- 
οδήποτε άκαυστο υλικό το οποίο, είτε μόνο του είτε λόγω 
μόνωσής του παρουσιάζει ιδιότητες κατασκευής και ακε¬ 
ραιότητας ισοδύναμες προς αυτές του χάλυβα κατά το 
τέλος της εφαρμοζόμενης έκθεσης στην τυποποιημένη 
δοκιμή πυρκαιάς (π.χ. κράμα αλουμινίου με κατάλληλη 
μόνωση). 

7.2.7 «Χαμηλή εξάπλωση φλόγας» σημαίνει ότι η επιφά¬ 
νεια που περιγράφεται έτσι περιορίζει επαρκώς την εξά¬ 
πλωση της φλόγας, σύμφωνα με καθιερωμένη μέθοδο 
δοκιμής **** που συντάχθηκε από τον Οργανισμό. 

7.2.8 «Καπνοστεγές» ή «ικανό να εμποδίζει την δίοδο 
του καπνού» σημαίνει ότι ένα χώρισμα από άκαυστα ή πε¬ 
ριοριστικά της φωτιάς υλικά είναι ικανό να εμποδίζει την 
δίοδο του καπνού. 

7.3 Κατάταξη της χρήσης χώρου 

7.3.1 Για τους σκοπούς κατάταξης της χρήσης χώρου 
σύμφωνα με τους κινδύνους πυρκαιάς, θα εφαρμόζεται η 
ακόλουθη ομαδοποίηση: 

. 1 «Περιοχές μεγάλου κινδύνου πυρκαιάς» αναφερόμε- 
νες στους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2 ως Α, περιλαμβάνουν 
τους παρακάτω χώρους: 

- Χώροι μηχανών 

- Ανοιχτοί χώροι οχημάτων 

- Χώροι που περιέχουν επικίνδυνα φορτία 

- Χώροι ειδικής κατηγορίας 

- Αποθηκευτικοί χώροι που περιέχουν εύφλεκτα υγρά 


* Γίνεται μνεία της Δοκιμής πυρκαιάς χώρου πλήρους κλί¬ 
μακας που υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποί¬ 
ησης (150) με το πρότυπο 150 9705 και της Δοκιμής πυρκαιάς 
-αντίδραση στην καύση - τιμές απελευθέρωσης θερμότητας α¬ 
πό προϊόντα κτιριακών κατασκευών που υιοθετήθηκαν από 
τον 150 με το πρότυπο 150 5660. 

** Γίνεται μνεία της Βελτιωμένης σύστασης για την μέθοδο 
δοκιμής για τον χαρακτηρισμό υλικών ναυτικών κατασκευών 
ως άκαυστων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την α¬ 
πόφαση Α.472(ΧΙΙ). 

*** Γίνεται μνεία της Σύστασης για βελτιωμένες μεθόδους 
δοκιμής πυρκαιάς για χωρίσματα κλάσης «Α», «Β» και «Ρ», που 
υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.754(18) 
**** π νετα ι μνεία της Σύστασης για βελτιωμένες μεθόδους 
δοκιμής πυρκαιάς για επιφανειακή εξάπλωση φλόγας των υλι¬ 
κών των τελικών επιστρώσεων επιφανειών διαφραγμάτων, ο¬ 
ροφών και καταστρωμάτων που υιοθετήθηκε από τον Οργανι¬ 
σμό με την απόφαση Α.653(16). . 
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2 «Περιοχές μέσου κινδύνου πυρκαιάς» αναφερόμενες 
στους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2 ως Β, περιλαμβάνουν τους 
παρακάτω χώρους: 

- Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων, όπως ορίζονται 
στηνπαρ. 1.4.3 

- Αποθήκες που περιέχουν συσκευασμένα ποτά με περιε¬ 
κτικότητα σε οινόπνευμα που δεν ξεπερνά το 24% κατ' όγκο 

- Ενδιαιτήσεις πληρώματος 

- Χώροι υπηρεσίας 

.3 «Περιοχές μικρού κινδύνου πυρκαιάς» αναφερόμε¬ 
νες στους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2 ως 0, περιλαμβάνουν 
τους παρακάτω χώρους: 

- Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων, όπως ορίζονται 
στηνπαρ. 1.4.4 

- Χώροι φορτίου 

- Διαμερίσματα δεξαμενών καυσίμου 

- Κοινόχρηστοι χώροι 

- Δεξαμενές, χώροι κενοί και περιοχές μικρού ή μηδενι¬ 
κού κινδύνου πυρκαιάς 

.4 «Σταθμοί ελέγχου» αναφερόμενοι στους πίνακες 7.4- 
1 και 7.4-2 ως Ό, όπως ορίζονται στηνπαρ. 1.4.13. 


.5 «Σταθμοί εγκατάλειψης και εξωτερικές οδοί διαφυ¬ 
γής» αναφερόμενοι στους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2 ως Ε, 
περιλαμβάνουν τις παρακάτω περιοχές: 

- Εξωτερικές κλίμακες και ανοικτά καταστρώματα χρη¬ 
σιμοποιούμενα ως οδοί διαφυγής - Σταθμοί συγκέντρω¬ 
σης, εσωτερικοί και εξωτερικοί 

- Χώροι ανοιχτών καταστρωμάτων και περίκλειστα κα¬ 
ταστρώματα περιπάτου που σχηματίζουν σταθμούς επι¬ 
βίβασης και καθαίρεσης σωσιβίων λέμβων και σωσιβίων 
σχεδιών 

- Η πλευρά του σκάφους μέχρι την ίσαλα γραμμή στην 
άφορτο κατάσταση πλεύσης, οι πλευρές των υπερκατα¬ 
σκευών και υπερστεγασμάτων που ευρίσκονται κάτωθεν 
και πλησίον περιοχών επιβίβασης σε σωσίβιες σχεδίες και 
ολισθητήρες διαφυγής. 

.6 «Ανοιχτοί χώροι» αναφερόμενοι στους πίνακες 7.4-1 
και 7.4-2 ως Ρ, περιλαμβάνουν τις παρακάτω περιοχές: 

- Ανοιχτοί χώροι εκτός από σταθμούς εγκατάλειψης και 
εξωτερικές οδούς διαφυγής και σταθμούς ελέγχου. 


Πίνακας 7.4-1 

ΧΡΟΝΟ! ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
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Πίνακας 7.4-2 

ΧΡΟΝΟ! ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 



Σημειώσεις: 

Οι αριθμοί σε κάθε πλευρά της διαγώνιας γραμμής α¬ 
ντιπροσωπεύουν τον απαιτούμενο χρόνο κατασκευαστι¬ 
κής πυροπροστασίας για το σύστημα προστασίας στην α¬ 
ντίστοιχη πλευρά του χωρίσματος. 

1 Η άνω πλευρά των καταστρωμάτων των χώρων ειδι¬ 
κής κατηγορίας δεν απαιτείται να είναι μονωμένη. 

2 Όπου παρακείμενοι χώροι ανήκουν στην ίδια αλφαβη¬ 
τική κατηγορία και εμφανίζεται ο αριθμός 2, δεν απαιτεί¬ 
ται διάφραγμα ή κατάστρωμα μεταξύ τέτοιων χώρων εάν 
η Αρχή δεν το θεωρεί απαραίτητο. Για παράδειγμα, δεν α¬ 
παιτείται διάφραγμα μεταξύ δύο αποθηκών. Όμως απαι¬ 
τείται διάφραγμα μεταξύ ενός χώρου μηχανών και ενός 
χώρου ειδικής κατηγορίας παρότι και οι δύο χώροι ανή¬ 
κουν στην ίδια κατηγορία. 

3 Δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατασκευαστικής πυρο¬ 
προστασίας απαιτούνται όμως υλικά καπνοστεγή, άκαυ- 
στα ή περιοριστικά της φωτιάς. 

4 Οι σταθμοί ελέγχου οι οποίοι είναι επίσης χώροι βοη¬ 
θητικών μηχανημάτων θα εφοδιάζονται με κατασκευαστι¬ 
κή πυροπροστασία 30 πρώτων λεπτών. 

5 Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για υλικό ή ακεραιό¬ 
τητα χωρισμάτων όπου εμφανίζεται μόνο μία παύλα 
στους πίνακες. 

6 Ο χρόνος πυροπροστασίας είναι 0 πρώτα λεπτά και ο 
χρόνος παρεμπόδισηςτης διόδου καπνού και φλόγας εί¬ 


ναι 30 πρώτα λεπτά όπως καθορίζεται στα πρώτα 30 πρώ¬ 
τα λεπτά της τυποποιημένης δοκιμής πυρκαιάς. 

7 Όταν χρησιμοποιείται χαλύβδινη κατασκευή, τα πυ- 
ράντοχα χωρίσματα δεν απαιτείται να συμμορφώνομαι 
μετηνπαρ. 7.2.1.5. 

8 Όταν χρησιμοποιείται χαλύβδινη κατασκευή, τα πυ- 
ράντοχα χωρίσματα που συνορεύουν με κενούς χώρους 
δεν απαιτείται να συμμορφώνομαι με την παρ. 7.2.1.5. 

7.4 Κατασκευαστική πυροπροστασία 

7.4.1 Κύρια κατασκευή 

7.4.1.1 Οι παρακάτω απαιτήσεις εφαρμόζομαι σε όλα 
τα σκάφη ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής. Οι χρό¬ 
νοι κατασκευαστικής πυροπροστασίας των διαχωριστι- 
κών διαφραγμάτων και καταστρωμάτων θα είναι σύμφω¬ 
να με τους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2, και οι χρόνοι κατα¬ 
σκευαστικής πυροπροστασίας βασίζομαι όλοι στην 
παροχή προστασίας για περίοδο 60 πρώτων λεπτών ό¬ 
πως αναφέρεται στην παρ. 4.8.1. Εάν οποιοσδήποτε άλ¬ 
λος μικρότερος χρόνος κατασκευαστικής πυροπροστα¬ 
σίας καθορίζεται από την παρ. 4.8.1 για σκάφη κατηγο¬ 
ρίας Α και φορτηγά σκάφη, τότε οι χρόνοι που δίνομαι 
παρακάτω στις παρ. 7.4.2.2 και 7.4.2.3 μπορούν να τρο¬ 
ποποιούμαι ανάλογα. Σε καμμία περίπτωση ο χρόνος κα¬ 
τασκευαστικής πυροπροστασίας θα είναι μικρότερος α¬ 
πό 30 πρώτα λεπτά. 

7.4.1.2 Κατά τη χρήση των πινάκων 7.4-1 και 7.4-2, θα 















ΦΕΚ 726 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8221 


πρέπει να σημειωθεί ότι ο τίτλος κάθε κατηγορίας είναι 
περισσότερο τυπικού χαρακτήρα παρά περιοριστικού. 
Για τον καθορισμό των καταλλήλων προτύπων ακεραιό¬ 
τητας έναντι της πυρκαιάς που θα ειραρμοσθούν στα χω¬ 
ρίσματα μεταξύ παρακειμένων χώρων, όπου υπάρχει αμ¬ 
φιβολία για την ταξινόμηση τους για τους σκοπούς αυτού 
του τμήματος, αυτοί θα λαμβάνονται σαν χώροι της σχε¬ 
τικής κατηγορίας που έχει την πιο αυστηρή απαίτηση για 
τα διαχωριστικά. 

7.4.1.3 Η γάστρα, υπερκατασκευές, κατασκευαστικά 
διαφράγματα καταστρώματα, υπερστεγάσματα και στυ- 
λίδια θα είναι κατασκευασμένα από εγκεκριμένα άκαυστα 
υλικά με ικανοποιητικές κατασκευαστικές ιδιότητες. Η 
χρήση άλλων υλικών περιοριστικώντης φωτιάς μπορεί να 
επιτρέπεται υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις α¬ 
παιτήσεις αυτού του κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης 
μεθόδου δοκιμής, συνταχθείσας από τον Οργανισμό *, 
για κατασκευαστική αντοχή των συστατικών σε υψηλές 
θερμοκρασίες). 

7.4.2 Πυράντοχα χωρίσματα 

7.4.2.1 Περιοχές μεγάλου και μέσου κινδύνου πυρκαιάς 
θα περικλείονται από πυράντοχα χωρίσματα που πλη¬ 
ρούν τις απαιτήσεις της παρ. 7.2.1 εκτός όπου η παράλει¬ 
ψη ενός τέτοιου χωρίσματος δεν επηρεάζει την ασφάλεια 
του σκάφους. Οι απαιτήσεις αυτές δεν θα εφαρμόζονται 
σε εκείνα τα μέρη της κατασκευής που είναι σε επαφή με 
νερό στην κατάσταση αφόρτου εκτοπίσματος, αλλά θα 
δίδεται προσοχή στην επίδραση της θερμοκρασίας της 
γάστρας που είναι σε επαφή με το νερό και της μετάδο¬ 
σης θερμότητας από οποιαδήποτε μη μονωμένη κατα¬ 
σκευή που είναι σε επαφή με το νερό σε μονωμένη κατα¬ 
σκευή πάνω από το νερό. 

7.4.2.2 Πυράντοχα διαφράγματα και καταστρώματα θα 
είναι κατασκευασμένα ώστε να αντέχουν στην έκθεση 
στην τυποποιημένη δοκιμή πυρκαιάς για περίοδο 30 πρώ¬ 
των λεπτών για περιοχές μέσου κινδύνου πυρκαιάς και 60 
πρώτων λεπτών για περιοχές μεγάλου κινδύνου πυρκαιάς 
με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 7.4.1.1. 

7.4.2.3 Κύριες κατασκευές που φέρουν φορτία μέσα σε 
περιοχές μεγάλου και μέσου κινδύνου πυρκαιάς θα έχουν 
τέτοια διάταξη κατανομής του φορτίου ώστε να μη συμ¬ 
βεί κατάρρευση της κατασκευής της γάστρας και της υ¬ 
περκατασκευής όταν εκτίθεται σε φωτιά για τον κατάλλη¬ 
λο χρόνο πυροπροστασίας. Η κατασκευή που φέρει φορ¬ 
τία θα συμμορφούται επίσης με τις απαιτήσεις των παρ. 

7.4.2.4 και 7.4.2.5. 

7.4.2.4 Εαν οι κατασκευές που καθορίζονται στην παρ. 

7.4 2.3 είναι κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου η ε¬ 
γκατάσταση τους θα είναι τέτοια ώστε η θερμοκρασία του 
πυρήνα να μην υψώνεται περισσότερο από 200° Ο πάνω α¬ 
πό την θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με τους 
χρόνους των παρ. 7.4 1.1 και 7.4.2.2. 

7.4.2.5 Εάν οι κατασκευές που καθορίζονται στην παρ. 

7.4.2.3 είναι από καύσιμα υλικά, η μόνωση τους θα είναι 
τέτοια ώστε οι θερμοκρασίες τους να μη φθάνουν σε επί¬ 
πεδο όπου θα συμβεί φθορά της κατασκευής κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης σε τυποποιημένη δοκιμή πυρκαιάς 
συνθέτων υλικών που συ ντάσσεται από τον Οργανισμό σε 
τέτοια έκταση ώστε η ικανότητα να φέρουν φορτίο σύμ¬ 
φωνα με τους χρόνους των παρ 7.4.1.1 και 7.4.2 3 να ε- 
πηρεασθεί. 

* Πρότυπα θα συνταχθούν από τον Οργανισμό. 


7.4.2.6 Η κατασκευή όλων των θυρών, και των πλαισίων 
των θυρών σε πυράντοχα χωρίσματα, με τα μέσα ασφάλι¬ 
σής τους όταν είναι κλειστές, θα παρέχει αντίσταση στη 
φωτιά καθώς επίσης και στη δίοδο καπνού και φλόγας ι¬ 
σοδύναμη με αυτή των διαφραγμάτων στα οποία είναι το¬ 
ποθετημένες. Υδατοστεγείς θύρες από χάλυβα δεν χρει¬ 
άζεται να μονώνονται. Επίσης, όταν ένα πυράντοχο χώρι¬ 
σμα διαπερνάται από σωλήνες, αγωγούς, διατάξεις 
ελέγχου, ηλεκτρικά καλώδια ή για άλλους σκοπούς, θα υ¬ 
πάρχουν διατάξεις και θα εκτελούνται οι αναγκαίες δοκι¬ 
μές που θα εξασφαλίζουν ότι η πυράντοχη ακεραιότητα 
του χωρίσματος δεν επηρεάζεται. 

7.4.3 Περιορισμένη χρήση καυσίμων υλικών 

7.4.3.1 Όλα τα χωρίσματα, οι οροφές ή επενδύσεις εάν 
δεν είναι πυράντοχα χωρίσματα, θα είναι από άκαυστα ή 
περιοριστικά της φωτιάς υλικά. 

7.4.3 2 Όπου έχει τοποθετηθεί μόνωση σε περιοχές όπου 
μπορεί να έρθει σε επαφή με εύφλεκτα υγρά ή τους ατμούς 
τους, η επιφάνειά της θα είναι αδιαπέραστη σε τέτοια εύ¬ 
φλεκτα υγρά ή ατμούς. Οι εκτεθειμένες επιφάνειες των 
φραγμάτων ατμών και των συγκολλητικών ουσιών που χρη¬ 
σιμοποιούνται σε συνδυασμό με μονωτικά υλικά θα έχουν 
χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας. 

7.4.3.3 Οι επιπλώσεις και ο εξοπλισμός σε κοινόχρη¬ 
στους χώρους και ενδιαίτηση πληρώματος θα πληρούν 
τις παρακάτω απαιτήσεις: 

. 1 όλα τα μόνιμα έπιπλα είναι κατασκευασμένα ολοκλη¬ 
ρωτικά από εγκεκριμένα άκαυστα ή περιοριστικά της φω¬ 
τιάς υλικά, με την εξαίρεση ότι μια καύσιμη επίστρωση με 
θερμαντική ικανότητα που δεν ξεπερνά τα 45 Μύ/ιτι2 μπο¬ 
ρεί να χρησιμοποιηθεί σε εκτεθειμένες επιφάνειες τέτοι¬ 
ων αντικειμένων. 

.2 όλα τα άλλα έπιπλα όπως καρέκλες, καναπέδες και 
τραπέζια είναι κατασκευασμένα από σκελετό από άκαυ¬ 
στα ή περιοριστικά της φωτιάς υλικά. 

.3 όλες οι υφασμάτινες επιστρώσεις, κουρτίνες και άλ¬ 
λα ανηρτημένα υφασμάτινα υλικά έχουν ιδιότητες αντί¬ 
στασης στην διάδοση της φλόγας σύμφωνα με τα πρότυ¬ 
πα * που έχουν συνταχθεί από τον Οργανισμό. 

.4 όλα τα επενδεδυμένα έπιπλα έχουν ιδιότητες αντί¬ 
στασης στην ανάφλεξη και διάδοση της φλόγας σύμφω¬ 
να με τα πρότυπα ** που έχουν συνταχθεί από τον Οργα¬ 
νισμό. 

.5 όλα τα συστατικά κλινοστρωμνής συμμορφώνονται με 
τα πρότυπα*** που έχουν συνταχθεί από τον Οργανισμό. 

* Γίνεται μνεία της Σύστασης για μέθοδο δοκιμής για τον κα¬ 
θορισμό της αντίστασης στη φλόγα των κατακόρυφα στηριζο- 
μένων υφασμάτων και επιστρώσεων, που υιοθετήθηκε από 
τον Οργανισμό με την απόφαση Α.471 (XII), και των τροποποι¬ 
ήσεων της Σύστασης που υιοθετήθηκαν με την απόφα- 
σηΑ.563(14). 

** Γίνεται μνεία της Σύστασης για μεθόδους δοκιμής πυρ- 
καιάς για επενδεδυμένα έπιπλα, που υιοθετήθηκε από τον Ορ¬ 
γανισμό με την απόφαση Α.652(16). 

*** Γίνεται μνεία της Σύστασης για μεθόδους δοκιμής πυρ- 
καιάς για την αναφλεξιμότητα των συστατικών κλινοστρω¬ 
μνής, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση 
Α.688(17). 
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.6 όλα τα υλικά τελικής επίστρωσης καταστρωμάτων 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα* που συντάχθηκαν από 
τον Οργανισμό. 

7.4.3.4 Οι ακόλουθες επιφάνειες, ως ελάχιστη απαίτη¬ 
ση θα είναι κατασκευασμένες από υλικά που έχουν χαρα¬ 
κτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας: 

.1 εκτεθειμένες επιφάνειες σε διαδρόμους και περι¬ 
φράγματα κλιμακοστασίων, και επενδύσεων διαφραγμά¬ 
των, τοιχωμάτων και οροφών σε όλους τους χώρους εν¬ 
διαίτησης και υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου. 

.2 κρυφοί ή απρόσιτοι χώροι σε χώρους ενδιαίτησης, υ¬ 
πηρεσίας και σταθμούς ελέγχου. 

7.4.3.5 Οποιοδήποτε υλικό θερμικής και ηχητικής μό¬ 
νωσης, εάν δεν συμμορφώνεται με τις παρ. 7.2.1 ή 7.2.2, 
θα είναι από άκαυστο υλικό. 

7.4.3.6 Υλικά χρησιμοποιούμενα στο σκάφος, όταν ε- 
κτείθενται στην φωτιά, δεν θα παράγουν καπνό ή τοξικά 
αέρια σε ποσότητες που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυ¬ 
νες σε ανθρώπους όπως καθορίζεται σε δοκιμές προτύ¬ 
που που θα συνταχθεί από τον Οργανισμό. 

7.4.3.7 Κενά διαμερίσματα, όπου χρησιμοποιούνται χα¬ 
μηλής πυκνότητας καύσιμα υλικά για να προσδίδουν 
πλευστότητα, θα προστατεύονται από παρακείμενες επι¬ 
κίνδυνες στη φωτιά περιοχές με πυράντοχα χωρίσματα, 
σύμφωνα με τους πίνακες 7.4-1 και 7.4-2. Επίσης ο χώρος 
και τα περιφράγματα του θα είναι αεριοστεγή αλλά θα ε- 
ξαερίζεται στην ατμόσφαιρα. 

7.4.3.8 Σε διαμερίσματα όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, 
θα υπάρχουν κατάλληλα άκαυστα σταχτοδοχεία. Σε δια¬ 
μερίσματα όπου δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, θα αναρ- 
τώνται κατάλληλες πινακίδες. 

7.4.3.9 Οι σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων θα είναι έτσι 
διατεταγμένοι ώστε ο κίνδυνος πυρκαιάς να είναι ελάχι¬ 
στος. Για τον λόγο αυτό το σύστημα εξαγωγής θα είναι 
μονωμένο και όλα τα διαμερίσματα και κατασκευές που 
γειτνιάζουν με το σύστημα εξαγωγής, ή εκείνα τα οποία 
μπορεί να επηρεασθούν από τις αυξημένες θερμοκρα¬ 
σίες που προκαλούνται από τα καυσαέρια σε κανονική 
λειτουργία ή σε κατάσταση ανάγκης, θα είναι κατασκευα¬ 
σμένα από άκαυστα υλικά ή θα προφυλάσσονται και μο¬ 
νώνονται με άκαυστα υλικά για προστασία από τις υψηλές 
θερμοκρασίες. 

7.4.3.10 Η σχεδίαση και διάταξη των σωληνώσεων εξα¬ 
γωγής καυσαερίων θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την 
ασφαλή εξαγωγή των καυσαερίων. 

7.4.4 Διάταξη 

7.4.4.1 Εσωτερικά κλιμακοστάσια που εξυπηρετούν πε¬ 
ρισσότερα από δύο καταστρώματα ενδιαίτησης θα είναι 
περίκλειστα σε όλα τα επίπεδα με καπνοστεγή χωρίσμα¬ 
τα από άκαυστα ή περιοριστικά της φωτιάς υλικά, και ό¬ 
που εξυπηρετούνται μόνο δύο καταστρώματα τέτοια πε¬ 
ριφράγματα θα υπάρχουν σε τουλάχιστον ένα επίπεδο. 
Μπορεί να υπάρχουν ανοιχτά κλιμακοστάσια σε ένα κοι¬ 
νόχρηστο χώρο, υπό τον όρο ότι βρίσκονται εξ’ ολοκλή¬ 
ρου μέσα στον κοινόχρηστο αυτό χώρο. 

* Γίνεται μνεία της Σύστασης για βελτιωμένες μεθόδους δο¬ 
κιμής πυρκαιάς για την επιφανειακή εξάπλωση φλόγας των υ¬ 
λικών των τελικών επιστρώσεων επιφανειών διαφραγμάτων, 
οροφών και καταστρωμάτων που υιοθετήθηκε από τον Οργα¬ 
νισμό με την απόφαση Α.653(16) και της Σύστασης για μεθό¬ 
δους δοκιμής πυρκαιάς για αναφλεξιμότητα των πρωτευου¬ 
σών επιστρώσεων καταστρωμάτων που υιοθετήθηκε από τον 
Οργανισμό με την απόφαση Α.687(16) 


7.4.4.2 Τα φρεάτια των ανελκυστήρων θα είναι έτσι κα¬ 
τασκευασμένα ώστε να εμποδίζουν τη διέλευση καπνού 
και φλόγας από ένα κατάστρωμα σε άλλο και θα εφοδιά¬ 
ζονται με μέσα κλεισίματος που επιτρέπουν τον έλεγχο 
ρευμάτων αέρα και καπνού. 

7.4.4.3 Σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, σταθ¬ 
μούς ελέγχου, διαδρόμους και κλιμακοστάσια οι εγκλω¬ 
βισμένοι χώροι αέρα πίσω από οροφές, χωρίσματα ή ε¬ 
πενδύσεις θα υποδιαιρούνται κατάλληλα με φράγματα 
αέρα που εφαρμόζουν καλά, σε απόσταση μεταξύ τους 
όχι μεγαλύτερη από 14 μέτρα. 

7.5 Δεξαμενές και συστήματα καυσίμου πετρελαίου και 
άλλων ευφλέκτων υγρών 

7.5.1 Δεξαμενές που περιέχουν καύσιμο πετρέλαιο και 
άλλα εύφλεκτα υγρά θα διαχωρίζονται από διαμερίσματα 
επιβατών, πληρώματος και αποσκευών με περιφράγματα 
ατμοστεγανά ή ενδιάμεσους χώρους (οοίίθΓάαιτι) που αε¬ 
ρίζονται και αποστραγγίζονται κατάλληλα. 

7.5.2 Οι δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου δεν θα γειτ¬ 
νιάζουν ούτε θα ευρίσκονται μέσα σε χώρους μεγάλου 
κινδύνου πυρκαιάς. Πάντως, εύφλεκτα υγρά με σημείο α¬ 
νάφλεξης όχι μικρότερο από 60ο 0 μπορεί να τοποθετού¬ 
νται μέσα σε τέτοιες περιοχές με την προϋπόθεση ότι οι 
δεξαμενές είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό. 

7.5.3 Κάθε σωλήνας καυσίμου πετρελαίου που σε περί¬ 
πτωση καταστροφής του θα επέτρεπε τη διαφυγή πετρε¬ 
λαίου από δεξαμενή αποθήκευσης, κατακάθισης ή ημερή¬ 
σιας κατανάλωσης θα εφοδιάζεται με κρουνό ή επιστόμιο 
απ' ευθείας στη δεξαμενή ικανό να κλείνεται από θέση έξω 
από τον αντίστοιχο χώρο σε περίπτωση εκδήλωσης πυρ- 
καιάς στο χώρο που βρίσκονται τέτοιες δεξαμενές. 

7.5.4 Σωληνώσεις, επιστόμια και σύνδεσμοι που μετα¬ 
φέρουν εύφλεκτα υγρά θα είναι από χάλυβα ή τέτοιο ε¬ 
ναλλακτικό υλικό που ικανοποιεί ένα πρότυπο *, αναφο¬ 
ρικά με την αντοχή και ακεραιότητα έναντι πυρκαιάς λαμ- 
βάνοντας υπόψη την πίεση λειτουργίας και τους χώρους 
στους οποίους έχουν εγκατασταθεί. Όσο είναι πρακτικά 
δυνατό, η χρήση ευκάμπτων σωλήνων θα αποφεύγεται. 

7.5.5 Σωληνώσεις, επιστόμια και σύνδεσμοι που μετα¬ 
φέρουν εύφλεκτα υγρά θα εγκαθίστανται όσο είναι πρα¬ 
κτικά δυνατόν μακρύτερα από θερμές επιφάνειες ή εισα¬ 
γωγές αέρα μηχανών, ηλεκτρικές συσκευές και άλλες πι¬ 
θανές πηγές ανάφλεξης και θα τοποθετούνται ή 
προφυλάσσονται έτσι ώστε η πιθανότητα επαφής διαρ- 
ρέοντος υγρού με τέτοιες πηγές ανάφλεξης να είναι ελά- 
χιστη. 

7.5.6 Δεν θα χρησιμοποιείται καύσιμο πετρέλαιο με ση¬ 
μείο ανάφλεξης μικρότερο των 35° Ο. Σε κάθε σκάφος στο 
οποίο χρησιμοποιείται καύσιμο πετρέλαιο με σημείο ανά¬ 
φλεξης μικρότερο των 43° Ο, οι διατάξεις για την αποθή¬ 
κευση, διανομή και χρήση του καυσίμου πετρελαίου θα εί¬ 
ναι τέτοιες ώστε, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου 
πυρκαιάς και έκρηξης που μπορεί να συνεπάγεται η χρή¬ 
ση τέτοιου καυσίμου, να διατηρείται η ασφάλεια του σκά¬ 
φους και των επιβαινόντων. Οι διατάξεις θα πληρούν, επι¬ 
πλέον των απαιτήσεων των παρ. 7.5.1 έως 7.5.5, και τις 
παρακάτω απαιτήσεις: 

* Γίνεται μνεία των Οδηγιών για υλικά σωληνώσεων εκτός 
του χάλυβα που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την από¬ 
φαση Α.753(18). 
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. 1 Οι δεξαμενές για την αποθήκευση τέτοιου καυσίμου 
θα είναι τοποθετημένες έξω από οποιοδήποτε χώρο μη¬ 
χανών και σε απόσταση όχι μικρότερη από 760 πιπι εσω¬ 
τερικά από την πλευρά του περιβλήματος και του ελά¬ 
σματος του πυθμένα, και από καταστρώματα και δια¬ 
φράγματα. 

.2 θα υπάρχουν διατάξεις για την αποφυγή υπερπίεσης 
σε οποιαδήποτε δεξαμενή πετρελαίου ή σε οποιοδήποτε 
τμήμα του συστήματος καυσίμου πετρελαίου, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των σωλήνων πλήρωσης. Οποιεσδήποτε 
ανακουφιστικές βαλβίδες και σωλήνες εξαερισμού ή υ- 
περχείλισης θα εκβάλλουν σε ασφαλή κατά τη κρίση της 
Αρχής θέση. 

.3 οι χώροι στους οποίους είναι τοποθετημένες δεξα¬ 
μενές πετρελαίου θα αερίζονται μηχανικά με την χρήση ε¬ 
ξαεριστήρων που παρέχουν όχι λιγότερες από έξι εναλ¬ 
λαγές αέρα την ώρα. Οι ανεμιστήρες θα είναι τέτοιοι ώστε 
να αποφεύγεται η πιθανότητα ανάφλεξης των εύφλεκτων 
μειγμάτων αέρα και αερίων. Κατάλληλα συρμάτινα προ¬ 
στατευτικά διχτυωτά θα προσαρμόζονται στα ανοίγματα 
εισόδου και εξόδου αερισμού. Τα στόμια εξόδου αυτών 
των εξαγωγών θα εκβάλλουν σε ασφαλή κατά την κρίση 
της Αρχής θέση. Στις εισόδους τέτοιων χώρων θα υπάρ¬ 
χουν ενδεικτικές πινακίδες «Απαγορεύεται το κάπνισμα» 

.4 γειωμένα συστήματα ηλεκτρικής διανομής δεν θα 
χρησιμοποιούνται, με την εξαίρεση των υπαρχόντων γει- 
ωμένων κυκλωμάτων εσωτερικής ασφαλείας (ΙΝΤΠΙΝ5Ι- 
ΟΑΙίΥ 5ΑΡΕ). 

.5 κατάλληλος πιστοποιημένος ηλεκτρικός εξοπλισμός 
ασφαλούς τύπου * θα χρησιμοποιείται σε όλους τους χώ¬ 
ρους όπου μπορεί να συμβεί διαρροή πετρελαίου περι- 
λαμβανομένουτου συστήματος αερισμού. Μόνο ηλεκτρι¬ 
κός εξοπλισμός και εξαρτήματα απαραίτητα για λειτουρ¬ 
γικούς σκοπούς θα τοποθετούνται σε τέτοιους χώρους. 

.6 ένα μόνιμο σύστημα ανίχνευσης ατμών θα εγκαθί¬ 
σταται σε κάθε χώρο μέσω του οποίου διέρχονται σωλη¬ 
νώσεις πετρελαίου, που θα παρέχει αναγγελία στον συ¬ 
νεχώς επανδρωμένο σταθμό ελέγχου. 

.7 κάθε δεξαμενή πετρελαίου θα είναι εφοδιασμένη, ό¬ 
που είναι αναγκαίο, με συλλέκτες ή λούκια που θα συλλέ¬ 
γουν το πετρέλαιο που μπορεί να διαρρεύσει από τη δε¬ 
ξαμενή αυτή. 

.8 Θα προβλέπονται ασφαλή και αποτελεσματικά μέσα 
εξακρίβωσης της ποσότητας του καυσίμου πετρελαίου 
που περιέχεται σε οποιαδήποτε δεξαμενή. Μετρητικοί 
σωλήνες δεν θα τερματίζουν σε οποιοδήποτε χώρο όπου 
μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος ανάφλεξης από υπερ- 
χείλιση του μετρητικού σωλήνα. Ειδικότερα δεν θα τερ¬ 
ματίζουν σε χώρους επιβατών ή πληρώματος. Η χρήση 
γυάλινων μετρητών απαγορεύεται. Μπορούν να επιτρα- 
πούν άλλα μέσα εξακρίβωσης της ποσότητας του καυσί¬ 
μου πετρελαίου που περιέχεται σε οποιαδήποτε δεξαμε¬ 
νή εάν αυτά τα μέσα δεν απαιτούν διάτρηση κάτω από την 
οροφή της δεξαμενής, και με την προϋπόθεση ότι η βλά¬ 
βη τους ή η υπερπλήρωση των δεξαμενών δεν θα επιτρέ¬ 
πει τη διαφυγή του καυσίμου. 

* Γίνεται μνεία των Συστάσεων που δημοσιεύθηκαν από την 
Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή και, ειδικότερα, της δημοσί¬ 
ευσης 92 - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα πλοία. 


.9 κατά τη διάρκεια των λειτουργιών πετρέλευσης δεν 
θα ευρίσκεται επιβάτης επί του πλοίου ή πλησίον του 
σταθμού πετρέλευσης, και θα είναι ανηρτημένες κατάλ¬ 
ληλες πινακίδες «Απαγορεύεται το κάπνισμα» και «Απα¬ 
γορεύονται τα γυμνά φώτα». Οι σύνδεσμοι καυσίμου πε¬ 
τρελαίου σκάφους - ξηράς θα είναι κλειστού τύπου και κα¬ 
τάλληλα γειωμένοι κατά τη διάρκεια των λειτουργιών 
πετρέλευσης. 

.10 τα συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαι- 
άς σε χώρους όπου είναι εγκατεστημένες δεξαμενές πε¬ 
τρελαίου που δεν αποτελούν μέρος της κατασκευής του 
σκάφους θα είναι σύμφωνα με τις παρ. 7.7.1 έως7.7.4, και 

.11ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα του σκάφους θα γίνε¬ 
ται στις εγκεκριμένες ευκολίες ανεφοδιασμού, που περι- 
γράφονται λεπτομερώς στο λειτουργικό εγχειρίδιο δια¬ 
δρομής, στις οποίες θα υπάρχουν οι παρακάτω συσκευές 
καταπολέμησης πυρκαιάς: 

.11.1 ένα κατάλληλο σύστημα παραγωγής αφρού απο- 
τελούμενο από εκτοξευτήρες και κλάδους σωληνώσεων 
παραγωγής αφρού ικανό να διοχετεύει διάλυμα αφρού 
με παροχή όχι μικρότερη από 5001/ηηίη για όχι λιγότερο α¬ 
πό 10 πρώτα λεπτά, 

.11.2 πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης συνολικής χωρη¬ 
τικότητας όχι μικρότερης από 50 Κητ, και 

.11.3 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα συνολι¬ 
κής χωρητικότητας όχι μικρότερης από 16 Κηπ 

7.6 Αερισμός 

7.6.1 Οι κύριοι είσοδοι και έξοδοι όλωντων συστημάτων 
αερισμού θα μπορούν να κλείνονται εξωτερικά από τους 
αεριζόμενους χώρους. Επιπλέον, τέτοια ανοίγματα σε πε¬ 
ριοχές μεγάλου κινδύνου πυρκαιάς θα μπορούν να κλεί- 
νονται από ένα συνεχώς επανδρωμένο σταθμό ελέγχου. 

7.6.2 Όλοι οι ανεμιστήρες θα μπορούν να σταματούν ε¬ 
ξωτερικά από τους χώρους που εξυπηρετούν, και εξωτε¬ 
ρικά από τους χώρους που είναι εγκατεστημένοι. Ανεμι¬ 
στήρες οι οποίοι εξυπηρετούν περιοχές μεγάλου κινδύ¬ 
νου πυρκαιάς θα μπορούν να λειτουργούν από ένα 
συνεχώς επανδρωμένο σταθμό ελέγχου. Τα μέσα που 
διατίθενται για την διακοπή του μηχανικού αερισμού του 
χώρου μηχανών θα διαχωρίζονται από τα μέσα που διατί¬ 
θενται για την διακοπή του αερισμού των άλλων χώρων. 

7.6.3 Οι περιοχές μεγάλου κινδύνου πυρκαιάς και οι κύ¬ 
ριοι χώροι επιβατών που χρησιμοποιούνται ως σταθμοί 
συγκέντρωσης θα έχουν χωριστά συστήματα αερισμού 
και αγωγούς αερισμού. Οι αγωγοί αερισμού για περιοχές 
μεγάλου κινδύνου πυρκαιάς δεν θα διέρχονται μέσω άλ¬ 
λων χώρων, και οι αγωγοί αερισμού άλλων χώρων δεν θα 
διέρχονται μέσω περιοχών μεγάλου κινδύνου πυρκαιάς. 

7.6.4 Όπου, κατ’ ανάγκη, ένας αγωγός αερισμού διέρ¬ 
χεται από πυράντοχο ή καπνοστεγές χώρισμα, ένας πυ¬ 
ροφράκτης αυτομάτου κλεισίματος που παρέχει ασφά¬ 
λεια σε περίπτωση βλάβης θα τοποθετείται πλησίον του 
χωρίσματος. Ο αγωγός μεταξύ του χωρίσματος και του 
πυροφράκτη θα είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλι¬ 
κό και θα μονώνεται στον ίδιο βαθμό που απαιτείται για το 
πυράντοχο χώρισμα. 

7.6.5 Όπου τα συστήματα αερισμού διαπερνούν κατα¬ 
στρώματα, οι διατάξεις θα είναι τέτοιες ώστε η αποτελε- 
σματικότητα του καταστρώματος στην αντίσταση στη 
φωτιά να μην παραβλάπτεται και θα λαμβάνονται προφυ¬ 
λάξεις που μειώνουν την πιθανότητα διόδου του καπνού 
ή των θερμών αερίων από ένα χώρο μεταξύ καταστρωμά¬ 
των σε άλλο μέσω του συστήματος. 
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7.6.6 Όλοι οι πυροφράκτες οι τοποθετημένοι οε πυρά- 
ντοχα ή καπνοστεγή χωρίσματα θα μπορούν επίσης να 
κλείνουν χειροκίνητα από κάθε προσιτή πλευρά του χω¬ 
ρίσματος στο οποίο είναι τοποθετημένοι, και να κλείνουν 
εξ αποστάσεως από τον συνεχώς επανδρωμένο σταθμό 
ελέγχου. 

7.7 Συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαιάς 

7.7.1 Περιοχές μεγάλου και μέσου κινδύνου πυρκαιάς 
και άλλοι περίκλειστοι χώροι ενδιαίτησης που δεν είναι 
κανονικά κατειλημμένα, όπως χώροι υγιεινής, περίκλει¬ 
στα κλιμακοστάσια και διάδρομοι θα είναι εφοδιασμένοι 
με εγκεκριμένο σύστημα αυτόματης ανίχνευσης καπνού 
και χειροκίνητους αναγγελτήρες που παρέχουν ένδειξη 
στον σταθμό ελέγχου της θέσης εκδηλωθείσας πυρκαιάς 
σε όλες τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας των εγκατα¬ 
στάσεων. Ο (οι) χώρος(οι) των κυρίων μηχανών πρόωσης 
θα έχουν επιπλέον ανιχνευτές που θα ευαισθητοποιού¬ 
νται με άλλο τρόπο εκτός απο τον καπνό και θα επιτηρού¬ 
νται με τηλεοπτικές κάμερες ελεγχόμενες από το διαμέ¬ 
ρισμα χειρισμών. Χειροκίνητοι αναγγελτήρες θα είναι ε¬ 
γκατεστημένοι σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης, 
χώρους υπηρεσίας και, όπου είναι αναγκαίο, σε σταθ¬ 
μούς ελέγχου. Ένας χειροκίνητος αναγγελτήρας θα είναι 
τοποθετημένος σε κάθε έξοδο από αυτούς τους χώρους 
και από περιοχές μεγάλου κινδύνου πυρκαιάς. 

7.7.2 Τα μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαιάς θα πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις. 

7.7.2.1 Γενικές απαιτήσεις 

. 1 Οποιοδήποτε απαιτούμενο μόνιμο σύστημα ανίχνευ¬ 
σης και αναγγελίας πυρκαιάς με χειροκίνητους αναγγελ- 
τήρες θα είναι ικανό για άμεση λειτουργία σε κάθε στιγμή. 

.2 Οι παροχές ενέργειας και τα αναγκαία ηλεκτρικά κυ¬ 
κλώματα για τη λειτουργία του συστήματος θα ελέγχο¬ 
νται συνεχώς με όργανα για διαπίστωση καταστάσεων α¬ 
πώλειας ενέργειας ή βλάβης ανάλογα με την περίπτωση. 
Η εμφάνιση κατάστασης βλάβης θα θέτει σε λειτουργία 
ένα οπτικό και ακουστικό σήμα βλάβης στον πίνακα ελέγ¬ 
χου που θα διακρίνεται από το σήμα πυρκαιάς. 

.3 Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο πηγές παροχής ε¬ 
νέργειας για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί¬ 
ται για την λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης και α¬ 
ναγγελίας πυρκαιάς, μία από τις οποίες θα είναι πηγή α¬ 
νάγκης. Η ενέργεια θα παρέχεται με ξεχωριστούς 
τροφοδοτικούς αγωγούς που διατίθενται αποκλειστικά 
για το σκοπό αυτό. Αυτοί οι τροφοδοτικοί αγωγοί θα κα¬ 
ταλήγουν σε ένα αυτόματο μεταγωγικό διακόπτη που θα 
βρίσκεται πάνω ή κοντά στον πίνακα ελέγχου του συστή¬ 
ματος ανίχνευσης πυρκαιάς. 

.4 Οι ανιχνευτές και οι χειροκίνητοι αναγγελτήρες θα 
κατανέμονται σε τμήματα. Η ενεργοποίηση οποιουδήπο- 
τε ανιχνευτή ή χειροκίνητου αναγγελτήρα θα προκαλεί ο¬ 
πτικό και ακουστικό σήμα πυρκαιάς στον πίνακα ελέγχου 
και στις ενδεικτικές μονάδες. Αν τα σήματα δεν γίνουν α¬ 
ντιληπτά μέσα σε δύο λεπτά θα ηχεί αυτόματα ακουστι¬ 
κός συναγερμός στους χώρους ενδιαίτησης πληρώμα¬ 
τος και υπηρεσίας, στους σταθμούς ελέγχου και χώρους 
μηχανών. Αυτό το σύστημα ακουστικού συναγερμού δεν 
χρειάζεται να αποτελεί συμπληρωματικό τμήμα του συ¬ 
στήματος ανίχνευσης πυρκαιάς. 

.5 Ο πίνακας ελέγχου θα βρίσκεται στο διαμέρισμα δια¬ 
κυβέρνησης ή στο κύριο σταθμό ελέγχου πυρκαιάς. 

.6 Οι ενδεικτικές μονάδες θα δείχνουν, κατ’ ελάχιστο, 
το τμήμα στο οποίο έχει λειτουργήσει ανιχνευτής ή χει¬ 


ροκίνητος αναγγελτήρας. Μία τουλάχιστον μονάδα θα 
βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε να είναι εύκολα προσιτή α¬ 
πό υπεύθυνα μέλη πληρώματος σε κάθε στιγμή, όταν το 
σκάφος ταξιδεύει ή βρίσκεται σε λιμάνι με εξαίρεση την 
περίπτωση που αυτό είναι εκτός υπηρεσίας. Μία ενδεικτι¬ 
κή μονάδα θα είναι τοποθετημένη στο διαμέρισμα διακυ¬ 
βέρνησης ο πίνακας ελέγχου είναι τοποθετημένος σε άλ¬ 
λο χώρο εκτός από το διαμέρισμα διακυβέρνησης. 

.7 Θα εκτίθενται σαφείς οδηγίες πάνω ή κοντά σε κάθε 
ενδεικτική μονάδα σχετικά με τους καλυπτόμενους χώ¬ 
ρους και τη θέση των τμημάτων. 

.8 Οπου το σύστημα ανίχνευσης πυρκαιάς δεν περι¬ 
λαμβάνει μέσα για τον εξ’ αποστάσεως προσδιορισμό κά¬ 
θε συγκεκριμένου ανιχνευτή, δεν θα επιτρέπεται κανονι¬ 
κά να καλύπτονται από ένα τμήμα χώροι ενδιαίτησης, υ¬ 
πηρεσίας και σταθμοί ελέγχου σε περισσότερα από ένα 
καταστρώματα, πληντμήματοςπου καλύπτει περίκλειστο 
κλιμακοστάσιο. Για να αποφεύγεται η καθυστέρηση στον 
προσδιορισμό της εστίας πυρκαιάς θα περιορίζεται κατά 
την κρίση της Αρχής ο αριθμός των κλειστών χώρων που 
περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα. Σε καμία περίπτωση δεν 
θα επιτρέπονται περισσότεροι από 50 κλειστοί χώροι σε 
οποιοδήποτε τμήμα. Αν το σύστημα ανίχνευσης διαθέτει 
ανιχνευτές πυρκαιάς οι οποίοι προσδιορίζονται μεμονω¬ 
μένα και από απόσταση, τα τμήματα μπορούν να καλύ¬ 
πτουν αρκετά καταστρώματα και να εξυπηρετούν οποιο- 
δήποτε αριθμό κλειστών χώρων. 

.9 Σε επιβατηγό σκάφη, εάν δεν υπάρχει σύστημα ανί¬ 
χνευσης πυρκαιάς ικανό να προσδιορίζει εξ αποστάσεως 
κάθε συγκεκριμένο ανιχνευτή, ένα τμήμα ανιχνευτών δεν 
θα εξυπηρετεί χώρους και στις δύο πλευρές του σκάφους 
ούτε σε περισσότερα από ένα καταστρώματα και δεν θα 
βρίσκεται σε περισσότερες από μία ζώνη σύμφωνα με την 
παρ. 7.11.1 με την εξαίρεση ότι η Αρχή, εάν κρίνει ότι η 
προστασία του σκάφους από πυρκαιά δεν θα μειωθεί ε- 
ξαιτίας αυτού, μπορεί να επιτρέψει ένα τέτοιο τμήμα ανι¬ 
χνευτών να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές του σκάφους 
και περισσότερα από ένα καταστρώματα. Σε επιβατηγό 
σκάφη που διαθέτουν ανιχνευτές πυρκαιάς που προσδιο¬ 
ρίζονται μεμονωμένα, ένα τμήμα μπορεί να εξυπηρετεί 
χώρους και στις δύο πλευρές του σκάφους και σε αρκετά 
καταστρώματα. 

.10 Ένα τμήμα ανιχνευτών πυρκαιάς που καλύπτει 
σταθμό ελέγχου, χώρο υπηρεσίας ή χώρο ενδιαίτησης, 
δεν θα περιλαμβάνει χώρο μηχανών μεγάλου κινδύνου 
πυρκαιάς. 

. 11 Οι ανιχνευτές θα τίθενται σε λειτουργία από την ε¬ 
πίδραση θερμότητας, καπνού ή άλλων προϊόντων καύ¬ 
σης, φλόγας ή οποιουδήποτε συνδυασμού των παραγό¬ 
ντων αυτών. Ανιχνευτές που λειτουργούν από την επί¬ 
δραση άλλων παραγόντων ενδεικτικών πυρκαιών σε 
αρχικό στάδιο, μπορούν να εξετασθούν από την Αρχή με 
την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερο ευαίσθητοι από 
τους άλλους ανιχνευτές. Οι ανιχνευτές φλόγας θα χρησι¬ 
μοποιούνται μόνο επιπλέον των ανιχνευτών καπνού ή θερ¬ 
μότητας. 

.12 Θα προβλέπονται κατάλληλες οδηγίες και ανταλ¬ 
λακτικά εξαρτήματα για δοκιμή και συντήρηση. 

.13 Η λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης θα δοκι¬ 
μάζεται περιοδικά με την χρησιμοποίηση μέσων που πα¬ 
ράγουν θερμό αέρα στην κατάλληλη θερμοκρασία, ή κα¬ 
πνό ή σωματίδια ψεκασμού που έχουν κατάλληλη πυκνό- 
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τητα ή κατάλληλο μέγεθος, ή άλλα φαινόμενα σχετικά με 
πυρκαιές σε αρχικό στάδιο στα οποία ο ανιχνευτής έχει 
σχεδιασθεί να ανταποκρίνεται. Όλοι οι ανιχνευτές θα εί¬ 
ναι τέτοιου τύπου ώστε να μπορούν να δοκιμάζονται για 
την σωστή λειτουργία τους και να επανέρχονται οτην κα¬ 
νονική κατάσταση επιτήρησης χωρίς την αντικατάσταση 
οποιοσδήποτε εξαρτήματος. 

.14 Το σύστημα ανίχνευσης πυρκαιάς δεν θα χρησιμο¬ 
ποιείται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, με την εξαίρεση ό¬ 
τι το κλείσιμο των θυρών πυρασφαλείας και παρόμοιες 
λειτουργίες μπορούν να επιτραπούν στον πίνακα ελέγ¬ 
χου. 

.15 Συστήματα ανίχνευσης πυρκαιάς με δυνατότητα 
προσδιορισμού περιοχής ζώνης θα έχουν τέτοια διάταξη 
ώστε: 

.1 ένας βρόχος να μην μπορεί να υποστεί βλάβη από 
πυρκαιά σε περισσότερα από ένα σημεία, 

.2 να προβλέπονται μέσα που εξασφαλίζουν ότι οποιο- 
δήποτε σφάλμα (π.χ. διακοπή ισχύος, βραχυκύκλωμα, 
γείωση) που συμβαίνει στο βρόχο δεν καθιστά όλο τον 
βρόχο αναποτελεσματικό, 

.3 να λαμβάνονται μέτρα που να επιτρέπουν την απο¬ 
κατάσταση της αρχικής διαμόρφωσης του συστήματος 
σε περίπτωση βλάβης (ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής, πληρο¬ 
φορικής), και 

.4 η πρώτη ενεργοποίηση αναγγελίας πυρκαιάς να μην 
εμποδίζει οποιοδήποτε άλλο ανιχνευτή να ενεργοποιήσει 
περαιτέρω αναγγελίες πυρκαιάς. 

7.7.2.2 Απαιτήσεις εγκατάστασης 

.1 Στους χώρους ενδιαίτησης, υπηρεσίας και σταθ¬ 
μούς ελέγχου θα εγκαθίστανται χειροκίνητοι αναγγελ- 
τήρες. Σε κάθε έξοδο θα βρίσκεται ένας χειροκίνητος α- 
ναγγελτήρας. Στους διαδρόμους κάθε καταστρώματος 
οι χειροκίνητοι αναγγελτήρες θα είναι εύκολα προσιτοί 
έτσι ώστε να μην υπάρχει σημείο του διαδρόμου σε α¬ 
πόσταση μεγαλύτερη από 20 μέτρα από χειροκίνητο α- 
ναγγελτήρα. 

.2 Ανιχνευτές καπνού θα εγκαθίστανται σε όλα τα κλι¬ 
μακοστάσια, διαδρόμους και οδούς διαφυγής στους χώ¬ 
ρους ενδιαίτησης. Θα εξετάζεται ιδιαίτερα η εγκατάστα¬ 
ση ανιχνευτών καπνού για ειδικούς σκοπούς μέσα σε α¬ 
γωγούς αερισμού. 

.3 Όπου απαιτείται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και α¬ 
ναγγελίας πυρκαιάς για την προστασία χώρων διαφορε¬ 
τικών από εκείνους που καθορίζονται στην υποπαράγρα- 
φο .2, θα εγκαθίσταται τουλάχιστον ένας ανιχνευτής που 
συμμορφούται με την παρ. 1 . 1 .2.1.11 σε κάθε τέτοιο χώ¬ 
ρο. 

.4 Οι ανιχνευτές θα τοποθετούνται έτσι ώστε να επιτυγ¬ 
χάνεται η καλύτερη απόδοση τους. Θα αποφεύγονται θέ¬ 
σεις κοντά σε δοκούς και αγωγούς αερισμού ή άλλες θέ¬ 
σεις όπου η φορά της ροής του αέρα θα μπορούσε να ε¬ 
πηρεάσει δυσμενώς την απόδοση τους καθώς και θέσεις 
όπου είναι πιθανό να συμβεί κτύπημα ή φυσική βλάβη των 
ανιχνευτών. Γενικά οι ανιχνευτές που βρίσκονται σε ορο¬ 
φές θα έχουν ελάχιστη απόσταση 0,5 μέτρα από τα δια¬ 
φράγματα. 

.5 Οι μέγιστες αποστάσεις των ανιχνευτών θα είναι σύμ¬ 
φωνα με τον παρακατω πίνακα: 


Τύπος ανιχνευτού Μεγίστη επιφάνεια Μεγίστη απόσταση Μεγίστη απόσταση 
δαπέδου ανά μεταξύ των από τα 

ανιχνευτή κέντρων τους διαφραγματα 

θερμότητας 37πη' 9πτ 4.5 γπ 

Καπνού 74ίπ* 11 πί 5.5γπ 

Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει ή να επιτρέψει άλλες απο¬ 
στάσεις βάσει στοιχείων δοκιμών πού φανερώνουν τα χα¬ 
ρακτηριστικά των ανιχνευτών. 

.6 Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που αποτελούν μέρος 
του συστήματος θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε να απο¬ 
φεύγεται η διέλευση τους από χώρους μηχανών μεγάλου 
κινδύνου πυρκαιάς και άλλους κλειστούς χώρους μεγά¬ 
λου κινδύνου πυρκαιας, εκτός, όπου είναι αναγκαίο, για 
την εξασφάλιση ανίχνευσης ή αναγγελίας πυρκαιας σε 
τέτοιους χώρους ή τη σύνδεση με την κατάλληλη παροχή 
ενέργειας. 

7.7.2.3 Απαιτήσεις σχεδίασης 

.1 Το σύστημα και ο εξοπλισμός θα σχεδιάζονται κα¬ 
τάλληλα για να ανθίατανται στη μεταβολή της τάσης τρο¬ 
φοδοσίας και στα μεταβατικό φαινόμενα, σιις αλλαγές 
της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, κραδασμούς, υγρα¬ 
σία, κρούσεις, κτυπήματα και διάβρωση που κανονικά συ- 
ναντώνται στα πλοία. 

.2 Οι ανιχνευτές καπνού που απαιτούνται απο την 
παρ.7.7.2.2.2 θα πιστοποιείται ότι λειτουργούν πριν η πυ¬ 
κνότητα του καπνού υπερβεί το ποσοστό 12,5% σκίασης 
ανά μέτρο, αλλά όχι πριν υπερβεί το ποσοστό 2% σκίασης 
ανά μέτρο. Ανιχνευτές καπνού που θα εγκαθίστανται σε 
άλλους χώρους θα λειτουργούν οε όρια ευαισθησίας που 
ικανοποιούν την Αρχή λαμβανομενου υπόψη ότι θα απο¬ 
φεύγεται η έλλειψη ευαισθηοιας ή η υπερευαιοθησία του 
ανιχνευτή. 

.3 Οι ανιχνευτές θερμότητας θα πιστοποιείται ότι λει¬ 
τουργούν πριν η θερμοκρασία υπερβεί τους 78 υ Ο αλλά ό¬ 
χι πριν υπερβεί τους 54 ϋ Ο, όταν η θερμοκρασία αυξάνε¬ 
ται σε αυτά τα όρια με ρυθμό μικρότερο από Γ Ο ανα λε¬ 
πτό. Σε μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης της 
θερμοκρασίας, ο ανιχνευτής θερμότητας θα λειτουργεί 
σε όρια θερμοκρασίας για τα οποία λαμβανεται υποψη ό¬ 
τι θα αποφεύγεται η έλλειψη ευαισθησίας ή η υπερευαι¬ 
σθησία του ανιχνευτή. 

.4 Κατά την κρίση της Αρχής, η επιτρεπόμενη θερμο¬ 
κρασία λειτουργίας των ανιχνευτών θερμότητας μπορεί 
να αυξηθεί μέχρι 30° Ο πάνω απο τη μέγιστη θερμοκρασία 
της οροφής του χώρου οε στεγνωτήρια και παρομοίους 
χώρους όπου κανονικά επικρατούν υψηλές θερμοκρα¬ 
σίες περιβάλλοντος. 

.5 Οι ανιχνευτές φλόγας που αναφερονται στην παρ. 
7.7.2.1.11 θα έχουν επαρκή ευαισθησία ώστε να προσ¬ 
διορίζουν φλόγα έναντι φωτισμένου βάθους χώρου 
καθώς και σύστημα αναγνώρισης λανθασμένου σήμα- 
τος. 

7.7.3 Ενα μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαιάς σε περιοδικά μη επανδρωμένους χώρους μη¬ 
χανών θα πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

.1 Το σύστημα ανίχνευσης πυρκαιας θα είναι έτσι σχε¬ 
διασμένο και οι ανιχνευτές έτσι τοποθετημένοι ώστε να □- 
νιχνεύεται γρήγορα η εκδήλωση πυρκαιας οε οποιοδή- 
ποτε τμήμα τέτοιων χώρων και σε οποιεοδήποτε κανονι¬ 
κές συνθήκες λειτουργίας των μηχανημάτων και 
μεταβολές του αερισμού όπως απαιτείται απο τη πιθανή 
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περιοχή των θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Με εξαίρεση 
τους χώρους περιορισμένου ύψους και όπου η χρήση 
τους είναι ειδικά κατάλληλη, δεν θα επιτρέπεται σύστημα 
ανίχνευσης που χρησιμοποιεί μόνο θερμικούς ανιχνευ¬ 
τές. Το σύστημα ανίχνευσης θα προκαλεί σήματα ακου¬ 
στικής και οπτικής αναγγελίας διακεκριμένα και στις δύο 
περιπτώσεις από τα σήματα αναγγελίας οποιοσδήποτε 
άλλου συστήματος που δεν παρέχει ένδειξη πυρκαιάς, σε 
επαρκείς θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα σήματα α¬ 
ναγγελίας ακουγομαι και παρατηρούνται στη γέφυρα 
ναυσιπλοΐας από υπεύθυνο αξιωματικό μηχανής. Όπου 
το διαμέρισμα διακυβέρνησης είναι ανεπάνδρωτο το σή¬ 
μα αναγγελίας θα ηχεί σε ένα χώρο όπου ενα υπεύθυνο 
μέλος πληρώυατος εκτελεί υπηρεσία. 

.2 Το σύστημα, μετά την εγκατάσταση του, θα δοκιμά¬ 
ζεται σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας μηχανών και 
αερισμού. 

7.7.4 Περιοχές μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς θα προστα¬ 
τεύονται με ένα εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα κατάσβε¬ 
σης που θα χειρίζεται από τη θέση ελέγχου και το οποίο 
είναι επαρκές για τον κίνδυνο πυρκαϊάς που μπορεί να υ¬ 
πάρχει. Το σύστημα θα μπορεί να ελέγχεται τοπικά χειρο¬ 
κίνητα και από απόσταση από τους συνεχώς επανδρωμέ¬ 
νους σταθμούς ελέγχου. 

7.7.5 Σε όλα τα σκάφη που χρησιμοποιείται αέριο σαν 
μέσο κατάσβεσης, η ποσότητα του αερίου θα είναι αρκε¬ 
τή για δύο ανεξάρτητες διοχετεύσεις. Η δεύτερη διοχέ¬ 
τευση μέσα στο χώρο θα ενεργοποιείται (απελευθερώνε¬ 
ται) μόνο χειροκίνητα από θέση έξω από τον προστατευ- 
όμενο χώρο. Όπου ο χώρος έχει εγκατεστημένο δεύτερο 
μόνιμο μέσο κατάσβεσης, τότε δεν απαιτείται η δεύτερη 
διοχέτευση. 

7.7.6.1 Τα μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς θα 
πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

. 1 Δεν θα επιτρέπεται η χρήση μέσου κατάσβεσης πυρ- 
καϊιάςτο οποίο, κατά τη κρίση της Αρχής, είτε μόνο του εί¬ 
τε κάτω από αναμενόμενες συνθήκες χρήσης θα επηρεά¬ 
σει δυσμενώς το στρώμα του όζοντος της γης και/ή ανα- 
δίδει τοξικά αέρια σε ποσότητες τέτοιες που να 
δημιουργούνται κίνδυνοι για άτομα. 

.2 Οι αναγκαίες σωληνώσεις για τη μεταφορά του μέ¬ 
σου κατάσβεσης πυρκαϊάς στους προστατευόμενους 
χώρους θα εφοδιάζομαι με επιστόμια ελέγχου που θα έ¬ 
χουν τέτοια σήμανση ώστε να δείχνουν καθαρά τους χώ¬ 
ρους στους οποίους οδηγούμαι αυτές οι σωληνώσεις. 
Θα τοποθετούμαι ανεπίστροφα επιστόμια στους σωλή¬ 
νες εξαγωγής μεταξύ των κυλίνδρων και των σωλήνων 
διανομής. Θα λαμβάνεται κατάλληλη πρόνοια ώστε να ε¬ 
μποδίζεται η είσοδος του μέσου σε οποιοδήποτε χώρο α¬ 
πό απροσεξία. 

.3 Οι σωληνώσεις για τη δισνομή του μέσου κατάσβε¬ 
σης πυρκαϊάς θα έχουν τέτοια διάταξη και τα ακροφύσια 
εκροής θα τοποθετούμαι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επι¬ 
τυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του μέσου. 

.4 Θα προβλέπομαι μέσα κλεισίματος όλων των ανοιγ¬ 
μάτων που μπορεί να επιτρέπουν την είσοδο αέρα ή τη 
διαφυγή αερίου από τον προστατευόμενο χώρο. 

.5 Όπου ο όγκος του ελεύθερου αέρα που περιέχεται 
μέσα σε αεροφιάλες σε οποιοδήποτε χώρο είναι τέτοιος, 
που αν απελευθερωθεί μέσα σ’ αυτό το χώρο σε περί¬ 
πτωση πυρκαϊάς, η απελευθέρωση αυτή του αέρα μέσα σ’ 
αυτό το χώρο θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την α- 
ποτελεσματικότητα του συστήματος κατάσβεσης πυρ- 


καϊάς, η Αρχή θα απαιτεί την ύπαρξη πρόσθετης ποσότη¬ 
τας του μέσου κατάσβεσης πυρκαϊάς. 

.6 Θα προβλέπομαι μέσα για αυτόματη ηχητική προει¬ 
δοποίηση απελευθέρωσης του μέσου κατάσβεσης πυρ- 
καϊάς σε οποιοδήποτε χώρο στον οποίο εργάζεται κανο¬ 
νικά ή έχει πρόσβαση προσωπικό. Ο συναγερμός θα λει¬ 
τουργεί για κατάλληλη χρονική περίοδο πριν 
απελευθερωθεί το μέσο. 

.7 Τα μέσα ελέγχου οποιουδήποτε μονίμου συστήμα¬ 
τος κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο θα είναι αμέσως προ¬ 
σιτά και απλής χρήσης και θα είναι συγκεμρωμένα σε ό¬ 
σο το δυνατόν λιγότερες θέσεις που δεν είναι πιθανό να 
αποκοπούν σε περίπτωση πυρκαϊάς στον προστατευόμε- 
νο χώρο. Σε κάθε θέση θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες σχε¬ 
τικά με τη λειτουργία του συστήματος λαμβανομένης υ¬ 
πόψη της ασφάλειας του προσωπικού. 

.8 Δεν θα επιτρέπεται αυτόματη απελευθέρωση του μέ¬ 
σου κατάσβεσης πυρκαϊάς. 

.9 Όπου η ποσότητα του μέσου κατάσβεσης απαιτείται 
να προστατεύει περισσότερους από ένα χώρους, η δια¬ 
θέσιμη ποσότητα του μέσου δεν απαιτείται να είναι πε¬ 
ρισσότερη από τη μεγαλύτερη ποσότητα που απαιτείται 
για ένα οποιονδήποτε χώρο που προστατεύεται κατ' αυ¬ 
τό τοντρόπο. 

.10 Τα δοχεία πίεσης που απαιτούμαι για την αποθή¬ 
κευση του μέσου κατάσβεσης πυρκαϊάς θα είναι τοποθε¬ 
τημένα έξω από τους προστατευόμενους χώρους σύμ¬ 
φωνα μετηνπαρ. 7.7.6.1.13. 

. 11 Θα προβλέπομαι μέσα για τον ασφαλή έλεγχο από 
το πλήρωμα της ποσότητας του μέσου που περιλαμβάνε¬ 
ται στα δοχεία. 

. 12 Τα δοχεία για την αποθήκευση του μέσου κατάσβε¬ 
σης της πυρκαϊάς και τα σχετικά υπό πίεση εξαρτήματα 
θα σχεδιάζομαι σύμφωνα με κανόνες πρακτικής που α- 
ναφέρομαι στη πίεση κατά την κρίση της Αρχής λαμβα- 
νομένων υπόψη των θέσεων τους και των μεγίστων θερ¬ 
μοκρασιών περιβάλλομος που αναμένομαι κατά την υ¬ 
πηρεσία. 

. 13 Όταν το μέσο κατάσβεσης πυρκαϊάς αποθηκεύεται 
έξω από τον προστατευόμενο χώρο, η αποθήκευσή του 
θα γίνεται σε χώρο που βρίσκεται σε ασφαλή και εύκολα 
προσιτή θέση και θα αερίζεται αποτελεσματικά. Οποια¬ 
δήποτε είσοδος σε τέτοιο χώρο αποθήκευσης θα γίνεται 
κατά προτίμηση από το ανοιχτό κατάστρωμα και οπωσ¬ 
δήποτε θα είναι ανεξάρτητη από τον προστατευόμενο 
χώρο. Οι θύρες εισόδου θα ανοίγουν προς τα έξω, και τα 
διαφράγματα και καταστρώματα, περιλαμβανομένων θυ- 
ρών και άλλων μέσων κλεισίματος οποιωνδήποτε ανοιγ¬ 
μάτων σ’αυτά, που αποτελούν τα οριακά χωρίσματα με¬ 
ταξύ τέτοιων χώρων και γειτονικών κλειστών χώρων, θα 
είναι αεροστεγή. Τέτοιοι χώροι αποθήκευσης θα θεω¬ 
ρούμαι σαν σταθμοί ελέγχου. 

.14 Τα αμαλλακτικά του συστήματος θα αποθηκεύο¬ 
μαι στο πλοίο ή στο λιμάνι βάσης. 

7.7.6.2 Συστήματα διοξειδίου του άνθρακα 

. 1 Για χώρους φορτίου, η διαθέσιμη ποσότητα διοξειδί¬ 
ου του άνθρακα θα είναι, εκτός αν προβλέπεται διαφορε¬ 
τικά, επαρκής να δίνει ελάχιστο όγκο ελεύθερου αερίου ί¬ 
σο προς το 30% του ολικού όγκου του μεγαλύτερου χώ¬ 
ρου φορτίου του σκάφους που προστατεύεται κατ' αυτόν 
τοντρόπο. 

.2 Για χώρους μηχανών, η ποσότητα του διοξειδίου του 
άνθρακα που θα φέρεται θα είναι επαρκής να δίνει ελάχι- 
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στο όγκο ελεύθερου αερίου ίσο προς το μεγαλύτερο από 
τους παρακάτω όγκους, είτε: 

.2.1 40% του ολικού όγκου του μεγαλύτερου χώρου 

μηχανών που προστατεύεται κατ’αυτό το τρόπο, χωρίς να 
περιλαμβάνεται στον όγκο αυτό το τμήμα του φωταγω¬ 
γού πάνω από το επίπεδο στο οποίο η οριζόντια επιφάνεια 
του φωταγωγού είναι ίση προς το 40% ή λιγότερο της ο¬ 
ριζόντιας επιφάνειας του εξεταζόμενου χώρου που θα με- 
τράται στο μέσο της απόστασης μεταξύ της οροφής του 
διπυθμένου και του κατώτερου τμήματος του φωταγω¬ 
γού, ή 

.2.2 35% του ολικού όγκου του μεγαλύτερου προ- 

στατευόμενου χώρου μηχανών, περιλαμβανόμενου του 
φωταγωγού, με την προϋπόθεση ότι τα αναφερόμενα πα¬ 
ραπάνω ποσοστά μπορούν να μειωθούν σε 35% και 30% 
αντίστοιχα για φορτηγά σκάφη ολικής χωρητικότητας κά¬ 
τω των 2000 κόρων, και επίσηο με την προϋπόθεση ότι αν 
δύο ή περισσότεροι χώροι μηχανών δεν είναι εντελώς χω¬ 
ριστοί θα θεωρούνται ότι αποτελούν ένα χώρο. 

.3 Για το σκοπό αυτής της παραγράφου ο όγκος του ε¬ 
λεύθερου διοξειδίου του άνθρακα θα υπολογίζεται σε 
0.56 πτΥΚς). 

.4 Για χώρους μηχανών, το μόνιμο σύστημα σωληνώ¬ 
σεων θα είναι τέτοιο ώστε το 85% του αερίου να μπορεί να 
εκκενωθεί στον χώρο μέσα σε 2 πρώτα λεπτά. 

. 5 Θα προβλέπονται δύο χωριστά χειριστήρια για την α¬ 
πελευθέρωση του διοξειδίου του άνθρακα μέσα σε προ- 
στατευόμενο χώρο και την εξασφάλιση της ενεργοποίη¬ 
σης του συναγερμού. Το ένα χειριστήριο θα χρησιμοποι¬ 
είται για την εκκένωση του αερίου από τα δοχεία 
αποθήκευσής του. Το δεύτερο χειριστήριο θα χρησιμο¬ 
ποιείται για το άνοιγμα του επιστομίου της σωλήνωσης 
που διοχετεύει το αέριο στον προστατευόμενο χώρο. 

.6 Τα δύο χειριστήρια θα είναι τοποθετημένα μέσα σε έ¬ 
να κιβώτιο απελευθέρωσης που θα σημαίνεται σαφώς για 
τον συγκεκριμένο χώρο. Αν το κιβώτιο που περιέχει τα χει¬ 
ριστήρια κλειδώνει, θα υπάρχει κλειδί του κιβωτίου σε πε¬ 
ρίβλημα με γυαλί που θα μπορεί να θραυσθεί τοποθετη¬ 
μένο σε εμφανή θέση κοντά στο κιβώτιο. 

7.7.7 Οι σταθμοί ελέγχου, χώροι ενδιαίτησης και χώροι 
υπηρεσίας θα είναι εφοδιασμένοι με φορητούς πυροσβε¬ 
στήρες κατάλληλων τύπων. Θα υπάρχουν τουλάχιστον 
πέντε φορητοί πυροσβεστήρες, έτσι τοποθετημένοι ώστε 
να είναι εύκολα διαθέσιμοι για άμεση χρήση. Επιπλέον, 
τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρ- 
κάίές χώρων μηχανών θα τοποθετείται έξω από την είσο¬ 
δο κάθε χώρου μηχανών. 

7.7.8 Αντλίες πυρκάίάς, και κατάλληλος σχετικός εξο¬ 
πλισμός, ή εναλλακτικά αποτελεσματικά συστήματα κα¬ 
τάσβεσης πυρκάίάς θα εγκαθίστανται ως ακολούθως: 

. 1 Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο αντλίες με ανεξάρτη¬ 
τη κίνηση. Κάθε αντλία θα έχει παροχή τουλάχιστον ίση 
προς τα δύο τρίτα της παροχής της αντλίας απάντλησης 
κυτών όπως καθορίζεται στις παρ. 10.3.5 και 10.3.6 αλλά 
όχι μικρότερη από 25 γπ7Γι. Κάθε αντλία πυρκάίάς θα είναι 
ικανή να παρέχει νερό σε ικανοποιητική ποσότητα και πίε¬ 
ση για την ταυτόχρονη λειτουργία των λήψεων όπως α¬ 
παιτείται στην υποπαράγραφο .4. 

.2 Η διάταξη των αντλιών θα είναι τέτοια ώστε, σε περί¬ 
πτωση πυρκάίάς σε ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα, δεν θα 
τεθούν εκτός λειτουργίας όλες οι αντλίες πυρκάίάς. 

.3 Θα τοποθετούνται απομονωτικά επιστόμια σε εύκο¬ 
λα προσιτή και προφυλαγμένη θέση έξω από τους χώ¬ 


ρους μηχανών για να διαχωρίζουν το τμήμα του κύριου δι¬ 
κτύου πυρκάίάς μέσα στο χώρο μηχανών που περιέχει την 
κύρια αντλία ή αντλίες πυρκάίάς από το υπόλοιπο τμήμα 
του κυρίου δικτύου. Το δίκτυο πυρκάίάς θα έχει τέτοια 
διάταξη ώστε όταν τα απομονωτικά επιστόμια είναι κλει¬ 
στά όλες οι λήψεις πυρκάίάς του σκάφους εκτός απ’ αυ¬ 
τές που βρίσκονται στο χώρο μηχανών που αναφέρεται 
παραπάνω, να μπορούν να τροφοδοτούνται με νερό από 
μία αντλία πυρκάίάς που δεν βρίσκεται σ’ αυτό τον χώρο 
μηχανών μέσω σωληνώσεων που δεν εισέρχονται στο χώ¬ 
ρο αυτό. 

.4 Οι λήψεις πυρκάίάς θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε σε 
οποιαδήποτε θέση στο σκάφος να μπορούν να φθάνουν 
οι προβολές νερού από δύο εύκαμπτους σωλήνες πυρ¬ 
κάίάς από δύο διαφορετικές λήψεις, η μία δε προβολή νε¬ 
ρού θα παρέχεται από ενιαίο τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα. 
Οι λήψεις πυρκάίάς στους χώρους ειδικής κατηγορίας θα 
είναι έτσι τοποθετημένες ώστε σε οποιαδήποτε θέση μέ¬ 
σα στο χώρο να μπορούν να φθάσουν δύο προβολές νε¬ 
ρού από δύο διαφορετικές λήψεις, κάθε δε προβολή νε¬ 
ρού θα παρέχεται από ενιαίο τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα. 

.5 Κάθε εύκαμπτος σωλήνας πυρκάίάς θα είναι από ά¬ 
φθαρτο υλικό και θα έχει μέγιστο μήκος εγκεκριμένο από 
την Αρχή. Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκάίάς, μαζί με τα α¬ 
παραίτητα εξαρτήματα και εργαλεία, θα είναι έτοιμοι για 
χρήση σε εμφανείς θέσεις κοντά στις λήψεις πυρκάίάς. 
Όλοι οι εύκαμπτοι σωλήνες σε εσωτερικές θέσεις θα είναι 
συνεχώς συνδεδεμένοι με τις λήψεις πυρκάίάς. Για κάθε 
λήψη πυρκάίάς θα υπάρχει ένας εύκαμπτος σωλήνας ό¬ 
πως απαιτείται στην υποπαράγραφο .4. 

.6 Κάθε εύκαμπτος σωλήνας πυρκάίάς θα είναι εφοδια¬ 
σμένος με ένα ακροσωλήνιο εγκεκριμένου τύπου διπλής 
χρήσης (δηλ. ραντισμού/προβολής) και θα περιλαμβάνει 
μέσο διακοπής. 

7.8 Προστασία χώρων ειδικής κατηγορίας 

7.8.1 Κατασκευαστική προστασία 

. 1 Τα οριακά διαφράγματα των χώρων ειδικής κατηγο¬ 
ρίας θα είναι μονωμένα σύμφωνα με τους πίνακες 7.4-1 
και 7.4-2. Το κατάστρωμα έδρασης ενός χώρου ειδικής 
κατηγορίας θα μονώνεται μόνο στην κάτω πλευρά εάν α¬ 
παιτείται. 

.2 Θα προβλέπονται ενδείκτες στη γέφυρα ναυσιπλοΐ¬ 
ας που θα δείχνουν πότε οποιαδήποτε θύρα που οδηγεί 
προς ή από χώρο ειδικής κατηγορίας είναι κλειστή. 

7.8.2 Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκάίάς * 

Σε κάθε χώρο ειδικής κατηγορίας θα εγκαθίσταται ε¬ 
γκεκριμένο μόνιμο σύστημα καταιονισμού νερού υπό πίε¬ 
ση χειροκίνητης λειτουργίας, που θα προστατεύει όλα τα 
τμήματα οποιοσδήποτε καταστρώματος και δαπέδου ο¬ 
χημάτων σε τέτοιο χώρο, με την πρόβλεψη ότι η Αρχή 
μπορεί να επιτρέψει τη χρήση οποιοσδήποτε άλλου μόνι¬ 
μου συστήματος κατάσβεσης πυρκάίάς που έχει αποδει- 
χθεί με πραγματική δοκιμή σε συνθήκες που αναπαρι- 
οτούν πυρκάίά από βενζίνη που χύνεται σε χώρο ειδικής 
κατηγορίας, ότι δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικό στον 
έλεγχο πυρκαϊών που είναι πιθανόν να συμβούν σε τέτοιο 
χώρο. 

7.8.3 Περιπολίες και ανίχνευση 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης για μόνιμα συστήματα κατά¬ 
σβεσης πυρκάίάς για χώρους ειδικής κατηγορίας, που υιοθε¬ 
τήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.123(ν). 
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7 8.3.1 Θα τηρείται συνεχής περιπολία πυρκαϊάς σε χώ¬ 
ρους ειδικής κατηγορίας εκτός αν υπάρχει μόνιμο σύστη¬ 
μα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, που πληροί τις 
απαιτήσεις της παρ. 7.7.2, καθώς και σύστημα τηλεοπτι¬ 
κής επιτήρησης. Το μόνιμο σύστημα ανίχνευσης πυρκαί- 
άς θα είναι ικανό για ταχεία ανίχνευση της εκδήλωσης 
πυρκαϊάς. Η απόσταση και η θέση των ανιχνευτών θα δο¬ 
κιμάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του α¬ 
ερισμού και άλλων σχετικών παραγόντων. 

7.8.3.2 Θα προβλέπονται χειροκίνητοι αναγγελτηρες, 
όπως είναι αναγκαίο, σε όλη την έκταση των χώρων ειδι¬ 
κής κατηγορίας και ένας θα τοποθετείται κοντά σε κάθε έ¬ 
ξοδο από τους χώρους αυτούς 

7.8.4 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 

7.8.4.1 Σε κάθε χώρο ειδικής κατηγορίας θα προβλέπο- 
νται: 

. 1 τρεις τουλάχιστον συσκευές παραγωγής ομίχλης νε¬ 
ρού, 

.2 μία φορητή συσκευή παραγωγής αφρού αποτελού- 
μενη από ένα ακροσωλήνιο αεραφρού που δημιουργεί 
ελκυσμό ικανό να συνδέεται στο κύριο δίκτυο πυρκαϊάς 
με ένα εύκαμπτο σωλήνα πυρκαϊάς, μαζί με ένα φορητό 
δοχείο που περιέχει τουλάχιστον 20 λίτρα αφροπαραγω- 
γού υγρού και ένα εφεδρικό δοχείο. Το ακροσωλήνιο θα 
είναι ικανό να παράγει αποτελεσματικό αφρό κατάλληλο 
για κατάσβεση πυρκαϊάς πετρελαίου με απόδοση τουλά¬ 
χιστον 1.5 Γη(/Γηΐη. Δύο τουλάχιστον συσκευές παραγω¬ 
γής αφρού θα είναι διαθέσιμες στο σκάφος για χρήση σε 
τέτοιους χώρους, και 

.3 φορητοί πυροσβεστήρες τοποθετημένοι έτσι ώστε 
κανένα σημείο του χώρου δεν απέχει περισσότερο από 
περίπου 15 μέτρα από πυροσβεστήρα, υπό την προϋπό¬ 
θεση ότι ένας τουλάχιστον φορητός πυροσβεστήρας βρί¬ 
σκεται σε κάθε πρόσβαση σε τέτοιο χώρο. 

7.8.5 Σύστημα αερισμού 

7.8.5.1 Θα προβλέπεται αποτελεσματικό σύστημα τε¬ 
χνητού αερισμού για τους χώρους ειδικής κατηγορίας ι¬ 
κανό να παρέχει τουλάχιστον 10 εναλλαγές αέρα την ώρα 
εν πλω και 20 εναλλαγές αέρα την ώρα όταν το σκάφος εί¬ 
ναι παραβεβλημένο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και 
εκφόρτωσης οχημάτων. Το σύστημα γιατους χώρους αυ¬ 
τούς θα είναι εντελώς χωριστό από άλλα συστήματα αε¬ 
ρισμού και θα λειτουργεί κάθε στιγμή όταν βρίσκονται ο¬ 
χήματα σε τέτοιους χώρους. Οι αγωγοί αερισμού που ε¬ 
ξυπηρετούν χώρους ειδικής κατηγορίας που μπορούν να 
κλείνονται αποτελεσματικά θα είναι χωριστοί για κάθε τέ¬ 
τοιο χώρο. Το σύστημα θα μπορεί να ελέγχεται από θέση 
έξω από τους χώρους αυτούς. 

7. 8. 5.2 Ο αερισμός θα είναι τέτοιος ώστε να εμποδίζει 
την διάταξη του αέρα κατά στρώματα και τον σχηματισμό 
αεροθυλάκων. 

7.8.5.3 Θα προβλέπονται μέσα που θα δείχνουν στο δια¬ 
μέρισμα διακυβέρνησης οπο·αδήποτε απώλεια ή μείωση 
της απαιτούμενης ικανότητας αερισμού. 

7.8.5 4 Θα προβλέπονται διατάξεις που θα επιτρέπουν 
ταχεία διακοπή και αποτελεσματικό κλείσιμο του συστή¬ 
ματος αερισμού σε περίπτωση πυρκαϊάς, λαμβανομένων 
υπόψη των καιρικών συνθηκών και της κατάστασης της 
θάλασσας. 

7.8.5.5 Οι αγωγοί αερισμού, περιλαμβανομένωντωνπυ¬ 
ροφρακτών, θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα ή άλ¬ 
λο ισοδύναμο υλικό. 


7.8.6 Ευδιαίοι (μπούνια), απάντληση κυτών και απο¬ 
στράγγιση 

7.8.6.1 Εχοντας υπόψη τη σοβαρή απώλεια ευστάθειας 
που θα μπορούσε να προκύψει λόγω συσσώρευσης με¬ 
γάλων ποσοτήτων νερού στο κατάστρωμα ή καταστρώ¬ 
ματα ως συνέπεια της λειτουργίας του μόνιμου συστήμα¬ 
τος καταιονισμού νερού υπό πίεση, θα τοποθετούνται ευ¬ 
διαίοι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το νερό αυτό 
αποχετεύεται γρήγορα απευθείας εκτός πλοίου. Εναλλα¬ 
κτικά, θα προβλέπονται διατάξεις απάντλησης και απο¬ 
στράγγισης επιπλέον των απαιτήσεων του κεφαλαίου 10. 

7.8.7 Προφυλάξεις κατά της ανάφλεξης ευφλέκτων α¬ 
τμών 

7.8.7.1 Σε οποιοδήποτε κατάστρωμα ή πλατφόρμα, εάν 
υπάρχει, στο οποίο μεταφέρονται οχήματα και στο οποίο 
θα μπορούσε να αναμένεται η συγκέντρωση εκρηκτικών 
ατμών, με εξαίρεση τις πλατφόρμες που έχουν ανοίγμα¬ 
τα ικανοποιητικού μεγέθους ώστε να επιτρέπουν την 
προς τα κάτω διέλευση των αερίων βενζίνης, ο εξοπλι¬ 
σμός που μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάφλεξης ευφλέ¬ 
κτων ατμών και ειδικότερα ηλεκτρικός εξοπλισμός και κα¬ 
λωδιώσεις, θα εγκαθίστανται σε απόσταση τουλάχιστον 
450 πίπτί πάνω από το κατάστρωμα ή την πλατφόρμα. Ο η¬ 
λεκτρικός εξοπλισμός που εγκαθίσταται σε ύψος μεγα¬ 
λύτερο από 450 πίπτί από το κατάστρωμα ή πλατφόρμα θα 
είναι τύπου κλειστού και προστατευμένου κατά τρόπο ώ¬ 
στε να εμποδίζεται η διαφυγή σπινθήρων. Πάντως, εάν η 
εγκατάσταση του ηλεκτρικού εξοπλισμού και καλωδιώ¬ 
σεων σε ύψος μικρότερο από 450 πίπί από το κατάστρω¬ 
μα ή την πλατφόρμα είναι αναγκαία για την ασφαλή λει¬ 
τουργία του σκάφους, αυτός ο ηλεκτρικός εξοπλισμός 
και καλωδιώσεις μπορούν αν εγκατασταθούν υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι εγκεκριμένου τύπου για χρήση σε 
εκρηκτικά μίγματα βενζίνης και αέρα. 

7.8.7.2 Αν ηλεκτρικός εξοπλισμός και καλωδιώσεις ε¬ 
γκαθίστανται μέσα σε αγωγό εξαερισμού, θα είναι εγκε¬ 
κριμένου τύπου για χρήση σε εκρηκτικά μίγματα βενζίνης 
και αέρα και η εξαγωγή οποιουδήποτε αγωγού εξαερι- 
σμού θα βρίσκεται σε ασφαλή θέση, λαμβανομένων υπό¬ 
ψη άλλων πιθανών πηγών ανάφλεξης. 

7.9 Διάφορα 

7.9.1 Θα υπάρχουν μόνιμα εκτεθειμένα, για την καθο¬ 
δήγηση του πλοιάρχου και των αξιωματικών του σκά¬ 
φους, σχέδια ελέγχου πυρκαϊάς που απεικονίζουν καθα¬ 
ρά για κάθε κατάστρωμα τις παρακάτω θέσεις: τους 
σταθμούς ελέγχου, τα τμήματα του σκάφους που περι¬ 
κλείονται από πυράντοχα χωρίσματα μαζί με στοιχεία των 
συστημάτων αναγγελίας πυρκαϊάς, ανίχνευσης πυρκάί- 
άς, τις εγκαταστάσεις αυτόματου ραντισμού (ερπηΚΙβΓ), 
τις μόνιμες και φορητές συσκευές κατάσβεσης πυρκαϊάς, 
τα μέσα πρόσβασης στα διάφορα διαμερίσματα και κα¬ 
ταστρώματα του σκάφους, το σύστημα αερισμού περι- 
λαμβανομένων στοιχείων για τις κύριες θέσεις ελέγχου 
των ανεμιστήρων, τις θέσεις των πυροφρακτών και τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς των ανεμιστήρων αερισμού 
που εξυπηρετούν κάθε τμήμα του σκάφους, τη θέση του 
διεθνή σύνδεσμου ξηράς, εάν υπάρχει, και τη θέση όλων 
των μέσων ελέγχου που αναφέρονται στις παρ. 7.5.3, 
7.6.2, 7.7.1 και 7.7.4. Το κείμενο αυτών των σχεδίων * θα 


* Γίνεται μνεία στα Γραφικά σύμβολα για σχέδια ελέγχου 
πυρκαϊάς που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την από¬ 
φαση Α.654(16). 
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είναι στην επίαημη γλώσσα του Κράτους της σημαίας. Πά¬ 
ντως, αν η γλώσσα δεν είναι η Αγγλική ή η Γαλλική, θα περι¬ 
λαμβάνεται μετάφραση σε μια από αυτές τις γλώσσες. 

7.9.2 Μία δεύτερη σειρά σχεδίων ελέγχου πυρκαίάς ή έ¬ 
να εγχειρίδιο, που περιέχει τέτοια σχέδια θα φυλάσσεται 
μόνιμα μέσα σε καιροστεγές περίβλημα με εμφανή σή¬ 
μανση έξω από το υπερστέγασμα για υποβοήθηση του 
προσωπικού ξηράς που ασχολείται με την καταπολέμηση 
της πυρκάίάς. 

7.9.3 Ανοίγματα σε πυράντοχα χωρίσματα 

7.9.3.1 Εκτός από ανοίγματα μεταξύ χώρων φορτίου, 
χώρων ειδικής κατηγορίας, αποθηκών και χώρων απο¬ 
σκευών και μεταξύ τέτοιων χώρων και των εκτεθειμένων 
στον καιρό καταστρωμάτων, όλα τα ανοίγματα θα εφο¬ 
διάζονται με μόνιμα προσαρμοσμένα μέσα κλεισίματος 
τα οποία θα είναι τουλάχιστον τόσο ανθεκτικά στην πυρ- 
καίά όσο τα χωρίσματα στα οποία είναι τοποθετημένα. 

7.9.3.2 Κάθε θύρα θα μπορεί να ανοίγει και να κλείνει α¬ 
πό κάθε πλευρά του διαφράγματος από ένα μόνο άτομο. 

7.9.3.3 Οι θύρες πυρασφαλείας στα χωρίσματα περιο¬ 
χών μεγάλου κινδύνου πυρκαίάς και στα περιφράγματα 
των κλιμάκων θα ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

.1 Οι θύρες θα είναι αυτοκλειομένου τύπου και ικανές 
να κλείνουν με κλίση του πλοίου 3,5 ϋ που αντιτίθεται στο 
κλείσιμο, και θα κλείνουν με περίπου σταθερή ταχύτητα 
σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 40 δευτερόλεπτα και όχι μι¬ 
κρότερο από 10 δευτερόλεπτα όταν το πλοίο βρίσκεται 
σε όρθια θέση. 

.2 Τηλεχειριζόμενες συρόμενες θύρες ή μηχανοκίνητες 
θύρες θα εφοδιάζονται με σύστημα αναγγελίας που ηχεί 
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα αλλά όχι περισσότερο από 
10 δευτερόλεπτα πριν αρχίσει να κινείται η θύρα και συ¬ 
νεχίζει να ηχεί μέχρι να κλείσει τελείως η θύρα. Θύρες 
σχεδιασμένες να ανοίγουν, όταν έλθουν σε επαφή με ένα 
αντικείμενο στη διαδρομή τους θα ξανανοίγουν ικανοποι¬ 
ητικά ώστε να αφήνουν καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 0.75 
μέτρα, αλλά όχι περισσότερο από 1 μέτρο. 

.3 Όλες οι θύρες θα είναι ικανές να απελευθερώνονται 
αυτόματα και από απόσταση από ένα συνεχώς επανδρω¬ 
μένο κεντρικό σταθμό ελέγχου, είτε ταυτόχρονα είτε κα¬ 
τά ομάδες, και επιπλέον τοπικά από κάθε θέση και στις 
δύο πλευρές της θύρας. Στον πίνακα ελέγχου πυρκαίάς 
στον συνεχώς επανδρωμένο κεντρικό σταθμό ελέγχου, 
πρέπει να υπάρχει ένδειξη αν κάθε μία από τις τηλεχειρι¬ 
ζόμενες θύρες είναι κλειστή. Ο μηχανισμός απελευθέρω¬ 
σης θα είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε η θύρα να κλείνει αυ¬ 
τόματα σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ελέγχου ή 
της κεντρικής παροχής ενέργειας. Οι διακόπτες απελευ¬ 
θέρωσης θα είναι τύπου «ανοιχτού-κλειστού» (ΟΝ - ΟΡΡ) 
ώστε να αποφεύγεται αυτόματη αποκατάσταση του συ¬ 
στήματος. Αγκιστρα συγκράτησης που δεν απελευθερώ¬ 
νονται από κεντρικό σταθμό ελέγχου απαγορεύονται. 

.4 Θα προβλέπονται τοπικοί συσσωρευτές παροχής ε¬ 
νέργειας για μηχανοκίνητες θύρες, πολύ κοντά στις θύ¬ 
ρες, που θα επιτρέπουν τον χειρισμό των θυρών τουλάχι¬ 
στον δέκα φορές (πλήρες άνοιγμα και κλείσιμο) με την 
χρήση των τοπικών χειριστηρίων. 

.5 Οι δίφυλλες θύρες, εφοδιασμένες με μάνδαλο ανα¬ 
γκαίο για την ακεραιότητα τους έναντι πυρκάίάς, θα έ¬ 
χουν μάνδαλο που ενεργοποιείται αυτόματα από τη λει¬ 
τουργία των θυρών, όταν απελευθερώνονται από το σύ¬ 
στημα. 

.6 Θύρες που έχουν απευθείας πρόσβαση σε χώρους 


ειδικής κατηγορίας και είναι μηχανοκίνητες και αυτοκλει- 
όμενες δεν χρειάζεται να εφοδιάζονται με τα συστήματα 
αναγγελίας και τους μηχανισμούς απελευθέρωσης από 
απόσταση που απαιτούνται από τις υποπαραγράφους .2 
και .3. 

7.9 3.4 Οι απαιτήσεις για ακεραιότητα των πυράντοχων 
εξωτερικών οριακών χωρισμάτων που αντικρύζουν ανοι¬ 
χτούς χώρους του σκάφους δεν θα εφαρμόζονται στα 
γυάλινα τμήματα, στα παράθυρα και στις παραφωτίδες. 
Κατά παρόμοιο τρόπο, οι απαιτήσεις για ακεραιότητα των 
πυράντοχων χωρισμάτων που αντικρύζουν ανοιχτούς χώ¬ 
ρους δεν θα εφαρμόζονται σε εξωτερικές θύρες υπερκα¬ 
τασκευών και υπερστεγασμάτων. 

7.10 Εξαρτύσεις πυροσβέστη 

7.10.1 Όλα τα σκάφη εκτός από τα επιβατηγό σκάφη κα¬ 
τηγορίας Α 6α φέρουν τουλάχιστον δύο εξαρτήσεις πυ¬ 
ροσβέστη που θαπληρούντις απαιτήσεις της παρ. 7.10.3. 

7.10.1. \ Επιπλέον, σταεπιβατηγά σκάφη κατηγορίας Β 
θα προβλέπονται, για κάθε 80 μέτρα ή μέρος αυτών από 
το άθροισμα των μηκών όλων των χώρων επιβατών και υ¬ 
πηρεσίας στο κατάστρωμα που βρίσκονται τέτοιοι χώροι, 
ή αν υπάρχουν περισσότερα από ένα τέτοια καταστρώ¬ 
ματα, στο κατάστρωμα που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα 
τέτοιων μηκών, δύο εξαρτήσεις πυροσβέστη και δύο σει¬ 
ρές ατομικού εξοπλισμού, που κάθε μία περιλαμβάνει τα 
αναφερόμενα στις παρ. 7.10.3.1.1 έως 7.10.3.1.3 είδη. 

7.10.1.2 Σε επιβατηγό σκάφη κατηγορίας Β, για κάθε 
ζεύγος αναπνευστ ικών συσκευών θα προβλέπεται μια συ¬ 
σκευή παραγωγής ομίχλης νερού, που θα αποθηκεύεται 
κοντά σ’αυτές τις αναπνευστικές συσκευές. 

7.10.1.3 Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει πρόσθετες σειρές 
ατομικού εξοπλισμού και αναπνευστικές συσκευές, λαμ- 
βάνοντας υπόψη το μέγεθος και τον τύπο του σκάφους. 

7.10.2 Οι εξαρτήσεις πυροσβέστη ή οι σειρές ατομικού 
εξοπλισμού θα αποθηκεύονται έτσι ώστε να είναι εύκολα 
προσιτές και έτοιμες για χρήση και, όπου φέρονται πε¬ 
ρισσότερες από μία εξαρτήσεις πυροσβέστη ή περισσό¬ 
τερες από μία σειρές ατομικού εξοπλισμού, θα αποθη¬ 
κεύονται σε αρκετά απομακρυσμένες θέσεις. Σε επιβατη¬ 
γό σκάφη, τουλάχιστον δύο εξαρτήσεις πυροσβέστη και 
μία σειρά ατομικού εξοπλισμού θα είναι διαθέσιμες σε ο- 
ποιοδήποτε σταθμό ελέγχου. 

7.10.3 Μια εξάρτηση πυροσβέστη θα αποτελείται από: 

.1 Ατομικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει: 

.1.1 προστατευτική ενδυμασία από υλικό ικανό να προ¬ 
στατεύει το δέρμα από την θερμότητα που ακτινοβολείται 
από π) φωτιά και από εγκαύματα και ζεμάτισμα από ατμό ή 
αέρια. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι ανθεκτική στο νερό. 

. 1.2 Μπότες και γάντια από ελαστικό ή άλλο ηλεκτρικά 
μη αγώγιμο υλικό. 

. 1.3 Ένα άκαμπτο κράνος που περέχει αποτελεσματική 
προστασία από κρούσεις. 

.1.4 Μία ηλεκτρική λυχνία ασφαλείας (χειροφανό) ε¬ 
γκεκριμένου τύπου με ελάχιστο χρόνο λειτουργίας τριών 
ωρών. 

.1.5 Ένα πέλεκυ. 

.2 Αναπνευστική συσκευή εγκεκριμένου τύπου, που 
μπορεί να είναι είτε: 

. 1 Κράνος καπνού ή προσωπίδα καπνού που θα συνο¬ 
δεύεται από κατάλληλη αεραντλία και εύκαμπτο σωλήνα 
αέρα επαρκούς μήκους ώστε να φθάνει από αρκετά απο¬ 
μακρυσμένη, από άνοιγμα κύτους ή θύρα, θέση του ανοι¬ 
χτού καταστρώματος σε οποιοδήποτε μέρος των κυτών ή 
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χώρων μηχανών. Εφόσον, για συμμόρφωση με αυτή την 
υποπαράγραφο, θα ήταν αναγκαίος εύκαμπτος σωλήνας 
αέρα μήκους μεγαλύτερου από 36 μέτρα, θα προβλέπε- 
ται σε αντικατάσταση ή επιπλέον αυτόνομη αναπνευστική 
συσκευή όπως καθορίζει η Αρχή, είτε 

.2 αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα 
σε φιάλες που θα περιέχουν όγκο αέρα τουλάχιστον 1200 
λίτρα, ή άλλη αυτόνομη αναπνευστική συσκευή που θα 
μπορεί να λειτουργεί για τουλάχιστον 30 πρώτα λεπτά. 
Θα διατίθεται στο σκάφος αριθμός αμοιβών γομώσεων 
καταλλήλων για χρήση με τις προβλεπόμενες συσκευές. 

. 3 Για κάθε αναπνευστική συσκευή θα προβλέπεται ένα 
πυράντοχο σωσίβιο σχοινί επαρκούς μήκους και αντοχής 
ικανό να συνδέεται με άγκιστρο στους ιμάντες της συ¬ 
σκευής ή σε ιδιαίτερη ζώνη για να αποφεύγεται η απο- 
σύνδεση της αναπνευστικής συσκευής όταν χρησιμοποι¬ 
είται το σωσίβιο σχοινί. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

7.11 Διάταξη 

7.11.1 Σε σκάφη κατηγορίας Β, οι κοινόχρηστοι χώροι 
θα χωρίζονται σε ζώνες σύμφωνα με τα παρακάτω: 

. 1 Το σκάφος θα χωρίζεται σε τουλάχιστον δύο ζώνες. 
Το μέσο μήκος κάθε ζώνης δεν θα υπερβαίνειτα 40 μέτρα. 

.2 Για τους ευρισκόμενους οε κάθε ζώνη θα υπάρχει μία 
εναλλακτική ασφαλής περιοχή στην οποία θα μπορούν να 
διαφύγουν σε περίπτωση πυρκαϊάς. Η εναλλακτική α¬ 
σφαλής περιοχή θα διαχωρίζεται από άλλες ζώνες επιβα¬ 
τών με καπνοστεγή χωρίσματα από άκαυστα ή περιορι¬ 
στικά της φωτιάς υλικά εκτεινόμενα από κατάστρωμα σε 
κατάστρωμα. Η εναλλακτική ασφαλής περιοχή μπορεί να 
είναι μία άλλη ζώνη επιβατών υπό τον όρο ότι ο πρόσθε¬ 
τος αριθμός επιβατών θα μπορεί να εξυπηρετηθεί σε πε¬ 
ρίπτωση ανάγκης. 

.3 Η εναλλακτική ασφαλής περιοχή, όσο είναι πρακτικά 
δυνατό, θα γειτνιάζει με την ζώνη επιβατών που προορίζε¬ 
ται να εξυπηρετήσει. Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο έξοδοι 
από κάθε ζώνη επιβατών, όσο το δυνατόν απομακρυσμένες 
μεταξύ τους, που θα οδηγούν στην εναλλακτική ασφαλή πε¬ 
ριοχή. Θα προβλέπονται οδοί διαφυγής που θα επιτρέπουν 
σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα να διαφύγουν α¬ 
σφαλώς από την εναλλακτική ασφαλή περιοχή. 

7.11.2 Τα σκάφη κατηγορίας Α δεν απαιτείται να χωρί¬ 
ζονται σε ζώνες. 

7.11.3 Οι σταθμοί ελέγχου, οι θέσεις οτοιβασίας των 
σωστικών μέσων, οι οδοί διαφυγής και οι θέσεις επιβίβα¬ 
σης στα σωστικά σκάφη δεν θα γειτνιάζουν όσο είναι πρα¬ 
κτικά δυνατό, με περιοχές μεγάλου ή μέσου κινδύνου 
πυρκαϊάς. 

7.12 Αερισμός 

Οι ανεμιστήρες αερισμού κάθε ζώνης στους χώρους εν¬ 
διαίτησης θα μπορούν επίσης να ελέγχονται ανεξάρτητα 
από ένα συνεχώς επανδρωμένο σταθμό ελέγχου. 

7.13 Μόνιμο σύστημα αυτόματου ραντισμού (ερπηΜθτ) 

7.13.1 Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι υπηρεσίας, οι 

αποθηκευτικοί χώροι εκτός από εκείνους που περιέχουν 
εύφλεκτα υγρά, και παρόμοιοι χώροι θα προστατεύονται 
από μόνιμο σύστημα αυτόματου ραντισμού (ερπηΚΙβΓ) 
που θα πληροί ένα πρότυπο του Οργανισμού. Τα χειροκί¬ 
νητα συστήματα ερπηΚΙθί θα διαιρούνται σε τμήματα κα¬ 
ταλλήλου μεγέθους, και τα επιστόμια κάθε τμήματος, η 
εκκίνηση της (των) αντλίας (ων) ερπηΚΙβΓ και τα συστή¬ 


ματα αναγγελίας θα μπορούν να χειρισθούν από δύο χώ¬ 
ρους όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένους μεταξύ τους, 
ένας από τους οποίους θα είναι ένας συνεχώς επανδρω¬ 
μένος σταθμός ελέγχου. Σε σκάφη κατηγορίας Β, κανένα 
τμήμα του συστήματος δεν θα εξυπηρετεί περισσότερες 
από μία από τις ζώνες που απαιτούνται στην παρ. 7.11. 

7.13.2 Σχέδια του συστήματος θα εκτίθενται σε κάθε 
σταθμό χειρισμού. Θα υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις 
για την αποστράγγιση του ραντιζομένου νερού όταν ε¬ 
νεργοποιείται το σύστημα. 

ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

7.14 Σταθμός ελέγχου 

Οι σταθμοί ελέγχου, οι θέσεις οτοιβασίας των σωστικών 
μέσων, οι οδοί διαφυγής και οι θέσεις επιβίβασης στα σω¬ 
στικά σκάφη θα γειτνιάζουν με περιοχές ενδιαίτησης πλη¬ 
ρώματος. 

7.15 Χώροι φορτίου 

Οι χώροι φορτίου, εκτός αττό περιοχές ανοικτών κατα¬ 
στρωμάτων ή κύτη - ψυγεία, θα εφοδιάζονται με εγκεκρι¬ 
μένο σύστημα αυτόματης ανίχνευσης καπνού σύμφωνα 
με την παρ. 7.7.2 που θα παρέχει ένδειξη στον σταθμό ε¬ 
λέγχου της θέσης εκδήλωσης πυρκαϊάς σε όλες τις κανο¬ 
νικές συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων και θα 
προστατεύονται με εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα ταχείας 
κατάσβεσης πυρκαϊάς σύμφωνα με την παρ. 7.7.6.1 ικανό 
να χειρίζεται από τον σταθμό ελέγχου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

8.1 Γ ενικά και ορισμοί 

8.1.1 Τα σωστικά μέσα και οι διατάξεις θα επιτρέπουν 
την εγκατάλειψη του σκάφους σύμφωνα με τις απαιτή¬ 
σεις των παραγράφων 4.7 και 4.8. 

8.1.2 Εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά σε αυτόν τον 
Κώδικα, τα σωστικά μέσα και οι διατάξεις που απαιτού¬ 
νται από αυτό το κεφάλαιο θα πληρούν τις λεπτομερείς 
προδιαγραφές που καθορίζονται στο μέρος Γ του κεφα¬ 
λαίου III της Σύμβασης και θα εγκρίνονται από την Αρχή. 

8.1.3. Πριν από την παροχή έγκρισης στα σωστικά μέσα 
και στις διατάξεις, η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι αυτά τα σω¬ 
στικά μέσα και οι διατάξεις : 

. 1 έχουν δοκιμασθεί για να επιβεβαιωθεί ότι πληρούντις 
απαιτήσεις αυτού του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις συστά¬ 
σεις του Οργανισμού,* ή 

.2 έχουν υποστεί με επιτυχία δοκιμές , κατά την κρίση 
της Αρχής ,οι οποίες είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με αυ¬ 
τές που καθορίζονται στις συστάσεις εκείνες. 

8.1.4 Πριν την παροχή έγκρισης σε καινοφανή σωστικά 
μέσα ή διατάξεις , η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι αυτά τα σω¬ 
στικά μέσα ή οι διατάξεις: 

. 1 παρέχουν βαθμό ασφαλείας τουλάχιστον ισοδύναμο 
προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου αυτού και έχουν αξιο¬ 
λογηθεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Οργανισμού,** ή 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης για τη δοκιμή των σωστικών μέ¬ 
σων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση 
Α.689(17). 

** Γίνεται μνεία του Κώδικα πρακτικής για την αξιολόγηση, 
δοκιμή και αποδοχή πρωτοτύπων καινοφανών σωστικών μέ¬ 
σων και διατάξεων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με 
την απόφαση Α.520(13). 
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.2 έχουν υποστεί με επιτυχία αξιολόγηση και δοκιμές, 
κατά την κρίση της Αρχής, οι οποίες είναι ουσιαστικά ισο¬ 
δύναμες με τις συστάσεις εκείνες. 

θ. 1.5 Πριν από την αποδοχή σωστικών μέσων και διατά¬ 
ξεων που δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Αρ¬ 
χή , η συμμόρφωση των σωστικών μέσων και διατάξεων με 
τις απαιτήσεις του κεφαλαίου αυτού θα ικανοποιεί την 
Αρχή. 

8.1.6 Εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά σε αυτό τον Κώ¬ 
δικα , τα σωστικά μέσα που απαιτούνται από αυτό το κε¬ 
φάλαιο και για τα οποία λεπτομερείς προδιαγραφές δεν 
περιλαμβάνονται στο μέρος Γ του κεφαλαίου III της Σύμ¬ 
βασης θα πρέπει να ικανοποιούν την Αρχή. 

8.1.7 Η Αρχή θα απαιτεί την εκτέλεση των αναγκαίων δο¬ 
κιμών παραγωγής στα σωστικά μέσα ώστε να εξασφαλί¬ 
ζεται ότι τα σωστικά μέσα κατασκευάζονται στα ίδια πρό¬ 
τυπα με το εγκεκριμένο πρωτότυπο. 

8.1.8 Οι διαδικασίες έγκρισης που υιοθετούνται από την 
Αρχή πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις 
σύμφωνα με τις οποίες η έγκριση θα συνεχίζει να ισχύει ή 
θα ανακαλείται. 

8.1.9 Η Αρχή πρέπει να καθορίζει την περίοδο αποδο¬ 
χής των σωστικών μέσων που υπόκεινται σε φθορά λόγω 
χρόνου. Αυτά τα σωστικά μέσα πρέπει να σημαίνονται με 
τρόπο ώστε να ορίζεται η ηλικία τους ή η ημερομηνία α¬ 
ντικατάστασής τους. 

8.1.10 Για το σκοπό του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν ρη¬ 
τά ορίζεται διαφορετικά: 

. 1 «Ανίχνευση» είναι ο προσδιορισμός της θέσης επιζώ- 
ντων ή σωστικού σκάφους. 

.2 «Κλίμακα επιβίβασης» είναι η κλίμακα που προβλέ- 
πεται στους σταθμούς επιβίβασης των σωστικών σκαφών 
για να επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στο σωστικό σκά¬ 
φος μετά την καθαίρεση. 

.3 «Σταθμός επιβίβασης» είναι ο χώρος από τον οποίο 
γίνεται η επιβίβαση στα σωσπκά σκάφη. Ένας σταθμός ε¬ 
πιβίβασης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός 
συγκέντρωσης με την προϋπόθεση ότι ο χώρος είναι ε¬ 
παρκής και οι ενέργειες στο σταθμό συγκέντρωσης μπο¬ 
ρούν να εκτελεστούν με ασφάλεια. 

.4 «Καθαίρεση ελεύθερης πλεύσης» είναι η μέθοδος 
καθαίρεσης σωστικού σκάφους κατά την οποία το σκά¬ 
φος απελευθερώνεται αυτόματα από σκάφος που βυθί¬ 
ζεται και είναι έτοιμο προς χρήση. 

.5 «Καθαίρεση ελεύθερης πτώσης» είναι η μέθοδος κα¬ 
θαίρεσης σωστικού σκάφους κατά την οποία το σκάφος 
με το φορτίο του σε άτομα και εξοπλισμό πάνω στο πλοίο 
απελευθερώνεται και αφήνεται να πέσει στη θάλασσα χω¬ 
ρίς κανένα μηχανισμό συγκράτησης. 

.6 «Στολή εμβάπτισης» είναι προστατευτική ενδυμασία 
που ελαττώνει την απώλεια θερμότητας του σώματος α¬ 
τόμου που την φοράει σε ψυχρό νερό. 

.7 «Πνευστή συσκευή» είναι συσκευή της οποίας η πλευ¬ 
στότητα εξαρτάται από αεροθαλάμους εύκαμπτους και 
γεμάτους με αέριο και η οποία κανονικά παραμένει ξε¬ 
φούσκωτη μέχρι να χρησιμοποιηθεί. 

.8 «Φουσκωμένη συσκευή» είναι συσκευή της οποίας η 
πλευστότητα εξαρτάται από αεροθαλάμους εύκαμπτους 
και γεμάτους με αέριο και η οποία κανονικά παραμένει 
φουσκωμένη και έτοιμη για χρήση σε κάθε στιγμή. 

.9 «Συσκευή ή διάταξη καθαίρεσης» είναι το μέσο α¬ 
σφαλούς μεταφοράς σωστικού σκάφους ή λέμβου διά¬ 
σωσης από τη θέση στοιβασίας στο νερό. 


.10 «Ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης «( Μειππβ 
Ενθου^ίίοη ΒγδΙθΓΠδ/ΜΕδ) είναι ένα μέσο σχεδιασμένο 
για τη ταχεία μεταφορά μεγάλου αριθμού ατόμων από έ¬ 
να σταθμό επιβίβασης σε συνδυαζόμενα σωσπκά σκάφη 
είτε μέσω μιάς εξέδρας που επιπλέει είτε απευθείας. 

. 11 «Καινοφανές σωστικό μέσο ή διάταξη» είναι το σω¬ 
στικό μέσο ή διάταξη που παρουσιάζει νέα χαρακτηριστι¬ 
κά τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από τις διατάξεις 
του κεφαλαίου αυτού, αλλά παρέχει ίσο ή ανώτερο βαθ¬ 
μό ασφάλειας. 

.12 «Λέμβος διάσωσης» είναι λέμβος σχεδιασμένη για 
την παροχή βοήθειας και διάσωση ατόμων σε κίνδυνο και 
για την συγκέντρωση σωστικών σκαφών. 

.13 «Διάσωση» είναι η ασφαλής περισυλλογή επιζώ- 
ντων. 

.14 «Ανακλαστικό υλικό» είναι υλικό που ανακλά προς 
την αντίθετη διεύθυνση ακτίνα φωτός που κατευθύνεται 
σε αυτό. 

.15 «Σωστικό σκάφος» είναι ένα σκάφος ικανό να δια¬ 
τηρεί στη ζωή άτομα σε κίνδυνο από τη στιγμή εγκατάλει¬ 
ψης του σκάφους. 

. 16 «Θερμική προστατευτική ενδυμασία» είναι σάκος ή 
ενδυμασία από αδιάβροχο υλικό με χαμηλή θερμική αγω¬ 
γιμότητα. 

8.2 Επικοινωνίες 

8.2.1 Το σκάφος θα είναι εφοδιασμένο με τις εξής ρα- 
διοσυσκευές διάσωσης: 

. 1 Κάθε ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος ανεξαρτήτως χω¬ 
ρητικότητας και κάθε ταχύπλοο φορτηγό σκάφος άνω 
των 500 κοχ θα είναι εφοδιασμένο με τουλάχιστον τρεις 
αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές νΗΡ . Αυτές οι 
συσκευές θα πληρούν προδιαγραφές απόδοσης όχι κα¬ 
τώτερες από αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργα¬ 
νισμό *. 

.2 Κάθε ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος ανεξαρτήτως χω¬ 
ρητικότητας και κάθε ταχύπλοο φορτηγό σκάφος άνω 
των 500 κοχ θα φέρει σε κάθε πλευρά τουλάχιστον έναν 
αναμεταδότη ραντάρ. Αυτοί οι ανακλαστήρες ραντάρ θα 
πληρούν προδιαγραφές απόδοσης όχι κατώτερες από 
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό/* Οι α¬ 
νακλαστήρες ραντάρ θα τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώ¬ 
στε να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα σε κάθε πνευστή 
σωσίβια σχεδία. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετείται έ¬ 
νας ανακλαστήρας ραντάρ σε κάθε σωστικό σκάφος. 

8.2.2 Το σκάφος θα είναι εφοδιασμένο με τα ακόλουθα 
συστήματα ενδοεπικοινωνίας και συναγερμού: 

. 1 ένα μέσο επικοινωνιών ανάγκης που περιλαμβάνει εί¬ 
τε μόνιμο ή φορητό εξοπλισμό είτε και τα δύο για αμφί- 
δρομη επικοινωνία μεταξύ σταθμών ελέγχου κινδύνου, 
σταθμών συγκέντρωσης και επιβίβασης και στρατηγικών 
θέσεων στο πλοίο και 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης για προδιαγραφές απόδοσης 
φορητών αμφίδρομων ραδιοτηλεφωνιών συσκευών νΗΡ για 
σωστικά σκάφη που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την α¬ 
πόφαση Α.605(15). 

** Γίνεται μνεία της Σύστασης για προδιαγραφές απόδοσης 
αναμεταδοτών ραντάρ σωστικών σκαφών για χρήση σε επιχει¬ 
ρήσεις έρευνας και διάσωσης που υιοθετήθηκε από τον Ορ¬ 
γανισμό με την απόφαση Α.697(17). 
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.2 ένα σύστημα γενικού συναγερμού ανάγκης που πλη 
ροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 111/50 της Σύμβασης και 
θα χρησιμοποιείται γ*α κλήση επιβατών και πληρώματος 
στους σταθμούς συγκέντρωσης και την έναρξη των ενερ¬ 
γειών που περιλαμβάνονται στον πίνακα διαίρεσης. Το 
σύστημα θα συμπληρώνεται είτε με σύστημα αναγγελίας 
είτε με άλλο κατάλληλο μέσο επικοινωνίας. Το σύστημα 
θα χειρίζεται από το διαμέρισμα διακυβέρνησης. 

8 2.3 Εξοπλισμός σημάτων 

8 2.3.1 Όλα τα σκάφη θα εφοδιάζονται με ένα φορητό 
φανό σημάτων ημέρας που θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα 
στιγμή προς χρήση στο διαμέρισμα διακυβέρνησης και 
που δεν θα εξαρτάται από την κύρια πηγή ηλεκτρικής ε¬ 
νέργειας του σκάφους. 

8.2.3.2 Το σκάφος θα είναι εφοδιασμένο με όχι λιγότε- 
ρες από δώδεκα (12) φωτοβολίδες αλεξιπτώτου που πλη¬ 
ρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 111/35 της Σύμβασης 
τοποθετημένες στο διαμέρισμα διακυβέρνησης ή κοντά 
σε αυτό. 

8.3 Ατομικά σωστικά μέσα 

8.3.1 Στα σημεία όπου οι επιβάτες ή το πλήρωμα έχουν 
πρόσβαση σε ανοικτά καταστρώματα υπό κανονικές συν¬ 
θήκες λειτουργίας θα τοποθετείται τουλάχιστον ένα κυκλι¬ 
κό σωσίβιο σε κάθε πλευρά του σκάφους, ικανό να ελευθε¬ 
ρώνεται γρήγορα από το διαμέρισμα ελέγχου και από τη θέ¬ 
ση στοιβασίας, εφοδιασμένο με αυτόματη συσκευή 
φωτισμού και αυτόματης ενεργοποίησης καπνογόνο σήμα 
Η θέση και ασφάλιση του καπνογόνου σήματος αυτόματης 
ενεργοποίησης θα είναι τέτοια ώστε αυτό να μην ελευθε¬ 
ρώνεται ή ενεργοποιείται από τις επιταχύνσεις που προκα- 
λούνται από συγκρούσεις ή προσαράξεις. 

8.3.2 Ένα τουλάχιστον κυκλικό σωσίβιο θα υπάρχει κο¬ 
ντά σε κάθε κανονική έξοδο του σκάφους και σε κάθε α¬ 
νοικτό κατάστρωμα όπου επιβάτες και πλήρωμα έχουν 
πρόσβαση, τουλάχιστον δε δύο Θα είναι τοποθετημένα. 

8.3.3 Τα κυκλικά σωσίβια που είναι τοποθετημένα κοντά 
στις κανονικές εξόδους του σκάφους θα είναι εφοδια¬ 
σμένα με επιπλέοντα σωσίβια σχοινιά μήκους τουλάχι¬ 
στον 30 μέτρων. 

8.3.4 Όχι λιγότερα από τα μισά συνολικά κυκλικά σωσί¬ 
βια θα είναι εφοδιασμένα με αυτόματη συσκευή φωτι¬ 
σμού. Στα κυκλικά σωσίβια με αυτόματη συσκευή φωτι¬ 
σμού όμως δεν θα περιλαμβάνονται αυτά που είναι εφο¬ 
διασμένα με σχοινί σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.3. 

8.3.5 Μία ατομική σωσίβια ζώνη που πληρεί τις απαιτή¬ 
σεις του κανονισμού 111/32.1 ή 111/32.2 της Σύμβασης θα 
διατίθεται για κάθε επιβαίνοντα στο σκάφος και επιπλέον: 

.1 Θα διατίθεται αριθμός παιδικών ατομικών σωσίβιων 
ζωνών ίσος με τουλάχιστον το 10% του αριθμού των επι¬ 
βατών ή μεγαλύτερος αριθμός αν απαιτείται ώστε να εξα¬ 
σφαλίζεται μία ατομική σωσίβια ζώνη για κάθε παιδί. 

.2 Κάθε επιβατηγό σκάφος θα φέρει αριθμό ατομικών 
σωσίβιων ζωνών όχι μικρότερο του 5% του συνολικού α¬ 
ριθμού επιβαινόντων,Αυτές οι ατομικές σωσίβιες ζώνες 
θα στοιβάζονται σε εμφανή οημεία του καταστρώματος ή 
στους σταθμούς συγκέντρωσης. 

.3 Επαρκής αριθμός ατομικών σωσίβιων ζωνών θα φέ¬ 
ρεται για άτομα που εκτελούν φυλακή και για χρήση σε α¬ 
πομακρυσμένους σταθμούς σωστικών σκαφών και λέμ¬ 
βων διάσωσης και, 

.4 Ολες οι ατομικές σωσίβιες ζώνες θα εφοδιάζονται με 
φως που πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 111/32.3 
της Σύμβασης. 


8.3.6 Οι ατομικές σωσίβιες ζώνες θα είναι τοποθετημέ 
νες έτσι ώστε να είναι αμέσως προσιτές και η θέση τους 
θα επισημαίνεται ευκρινώς. 

8.3.7 Μια στολή εμβάπτισπς κατάλληλου μεγέθους που 
πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 111/33 της Σύμβα¬ 
σης θα προβλέπεται για κάθε άτομο στο οποίο έχει ανα¬ 
τεθεί η επάνδρωση της λέμβου διάσωσης. 

8.3.8 Μία σΓολή εμβάπτισης ή στολή προστασίας (αηΐϊ- 
θχροευΓβ ευίΐ) θα προβλέπεται για κάθε μέλος του πλη¬ 
ρώματος στο οποίο έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τον πί¬ 
νακα διαίρεσης πληρώματος, καθήκοντα σε ναυτικού τύ¬ 
που σύστημα εγκατάλειψης (ΜΕ3) για την επιβίβαση 
επιβατών σε σωστικά σκάφη. Αυτές οι στολές εμβάπτισης 
ή στολές προστασίας από το ψύχος δεν χρειάζεται να α¬ 
παιτούνται αν το σκάφος εκτελεί πλόες διαρκώς σε θερ¬ 
μά κλίματα όπου, κατά την κρίση της Αρχής, τέτοιες στο¬ 
λές δεν είναι απαραίτητες. 

8.4 Πίνακες διαίρεσης, οδηγίες ανάγκης και εγχειρίδια 

8.4.1 Σαφείς οδηγίες που θα ακολουθηθούν σε περί¬ 
πτωση ανάγκης θα διατίθενται σε κάθε επιβαίνοντα. 

8 4.2 Πίνακες διαίρεσης που πληρούν τις απαιτήσεις 
του κανονισμού 111/53 της Σύμβασης θα εκτίθενται σε εμ¬ 
φανή σημεία σε όλο το σκάφος συμπεριλαμβανομένων 
του διαμερίσματος ελέγχου του μηχανοστασίου και των 
χώρων ενδιαίτησης πληρώματος. 

8.4.3 Εικόνες και οδηγίες σε κατάλληλες γλώσσες Θα α- 
ναρτώνται σε κοινόχρηστους χώρους και θα εκτίθενται 
εμφανώς στους σταθμούς συγκέντρωσης,σε άλλους χώ¬ 
ρους επιβατών και κοντά σε κάθε κάθισμα για να πληρο¬ 
φορούνται οι επιβάτες: 

. 1 το σταθμό συγκέντρωσης τους, 

.2 τις απαραίπητες ενέργειες που πρέπει να εκτελέσουν 
σε περίπτωση ανάγκης, 

.3 τον τρόπο με τον οποίο φοριούνται οι ατομικές σωσί¬ 
βιες ζώνες. 

8.4.4 Κάθε επιβατηγό σκάφος θα έχει σταθμούς συγκέ¬ 
ντρωσης επιβατών: 

. 1 κοντά, ώστε να παρέχουν έτοιμη πρόσβαση σε όλους 
τους επιβάτες, στους σταθμούς επιβίβασης , εκτός αν εί¬ 
ναι στην ίδια θέση και, 

.2 με επαρκή χώρο για τη συγκέντρωση και καθοδήγη¬ 
ση των επιβατών. 

8.4.5 Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης που πληροί τις απαι¬ 
τήσεις της παραγράφου 18.2.3 θα διατίθεται σε κάθε τρα¬ 
πεζαρία και αίθουσα αναψυχής του πληρώματος. 

8.5 Οδηγίες λειτουργίας 

8.5.1 Θα προβλέπονται πινακίδες ή σήματα πάνω ή κο¬ 
ντά στα σωστικά σκάφη και τα χειριστήρια καθαίρεσης 
τους που θα: 

. 1 εξηγούν το σκοπό των χειριστηρίων και τη διαδικασία 
λειτουργίας της συσκευής και θα παρέχουν σχετικές ο¬ 
δηγίες και προειδοποιήσεις, 

.2 είναι εύκολα ορατές σε συνθήκες φωτισμού ανά- 

γκπς. 

3 χρησιμοποιούν σύμβολα σύμφωνα με τις συστάσεις 
του Οργανισμού *. 

8.6 Τοποθέτηση σωστικών σκαφών 


* Γίνεται μνεία των συμβόλων που έχουν σχέση με σωστικά 
μέσα και διατάξεις που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με 
την Απόφαση Α. 760(18). 
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8.6.1 Τα σωστικά σκάφη θσ τοποθετούνται σε ασφαλή 
θέση σε εξωτερικό χώρο και όσο πλησιέστερα είναι δυνα¬ 
τόν στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών και σταθμούς ε¬ 
πιβίβασης. Η τοποθέτηση θα είναι τέτοια ώστε κάθε σω¬ 
στικό σκάφος θα καθαιρείται υε ασφάλεια με απλό τρόπο 
και θα παραμένει ασφαλισμένο στο σκάφος κατά τη διάρ¬ 
κεια και αμέσως μετά από τη διαδικασία καθαίρεσης. Το 
μήκος των σχοινιών ασφάλισης και η διάταξη των σχοι¬ 
νιών πρόσδεσης θα είναι τέτοια ώστε να διατηρείται το 
σωστικό σκάφος κατάλληλα τοποθετημένο για την επιβί¬ 
βαση. Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει τη χρήση ρυθμίζομε- 
νων σχοινιών ασφάλισης ή/και πρόσδεσης οτις εξόδους 
που χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα σωστικά 
σκάφη. Οι διατάξεις στερέωσης για όλα τα σχοινιά ασφά¬ 
λισης και πρόσδεσης θα είνσι επαρκούς αντοχής να συ¬ 
γκρατούν το σωστικό σκάφος στη θέση του κατά τη δια¬ 
δικασία εκκένωσης. 

8.6.2 Τα σωστικά σκάφη θα είναι έτσι τοποθετημένα ώ¬ 
στε η απελευθέρωσή τους από τις διατάξεις στερέωσής 
τους να επιτρέπεται από την θέση στοιβασίας τους στο 
σκάφος ή κοντά σε αυτή καθώς και από θέση στο διαμέ¬ 
ρισμα διακυβέρνησης ή κοντά σε αυτό. 

8.6.3 Όσο είναι πρακτικά δυνατό, τα σωστικά σκάφη θα 
κατανέμονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ίση χωρη¬ 
τικότητα στις δύο πλευρές του σκάφους. 

8.6.4 Με την καθαίρεση των πνευστών σωσιβίων σχε- 
διών θα αρχίζει και το φούσκωμά τους όπου είναι πρακτι¬ 
κά δυνατό. Όπου δεν είναι πρακτικά δυνατό να υπάρχει 
αυτόματη πλήρωση των σωσιβίων σχεδιών ( π.χ. όταν οι 
σωσίβιες σχεδίες συνδυάζονται με ναυτικού τύπου σύ¬ 
στημα εγκατάλειψης / ΜΕ8 ) η διάταξη θα είναι τέτοια ώ¬ 
στε το σκάφος να εκκενώνεται στο χρόνο που ορίζεται 
στηνπαράγρ. 4.8.1. 

8.6.5 Τα σωστικά σκάφη θα μπορούν να καθαιρούνται 
και να γίνεται η επιβίβαση σε αυτα από τους καθορισμέ¬ 
νους σταθμούς επιβίβασης σε όλες τις καταστάσεις λει¬ 
τουργίας και επίσης σε όλες τ ις κατασι άσεις κατάκλυσης 
μετά από βλάβη σε έκταση που περιγράφεται στο κεφά¬ 
λαιο 2. 

8.6.6 Οι σταθμοί καθαίρεσης σωστικών σκαφών θα είναι 
σε θέσεις που εξασφαλίζουν ασφαλή καθαίρεση λαμβα- 
νομένων ιδιαίτερα υπόψη της απόστασης από την έλικα ή 
τους προωθητήρες εκτόξευσης νερού και των τμημάτων 
του σκάφους που προεξέχουν απότομα. 

8.6.7 Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και καθαίρε¬ 
σης , το σωστικό σκάφος και η περιοχή του νερού όπου θα 
καθαιρεθεί, θα φωτίζονται επαρκώς από φωτισμό που πα¬ 
ρέχεται από την κύρια πηγή και την πηγή ηλεκτρικής ε¬ 
νέργειας ανάγκης που απαιτείται από το κεφάλαιο 12. 

8.6.8 Θα διατίθενται μέσα που θα εμποδίζουν κάθε εί¬ 
σοδο νερού στο σωστικό σκάφος κατά την καθαίρεση. 

8.6.9 Κάθε σωστικό σκάφος θα τοποθετείται: 

. 1 έτσι ώστε ούτε το σωστικό σκάφος ούτε οι διατάξεις 
τοποθέτησής του να παρενοχλούν τη λειτουργία οποιοσ¬ 
δήποτε άλλου σωστικού σκάφους ή λέμβου διάσωσης σε 
οποιοδήποτε σταθμό καθαίρεσης, 

.2 σε κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας, 

.3 πλήρως εξοπλισμένο και 

.4 όσο είναι πρακτικά δυνατό σε ασφαλή και προφυ- 
λαγμένη θέση, προστατευμένη από ζημιά λόγω πυρκαίάς 
και έκρηξης. 

8.6.10 Κάθε σωσίβια σχεδία θα τοποθετείται με το πει- 
σμάτιο μόνιμα δεμένο στο σκάφος και με διάταξη ελεύθε¬ 


ρης πλεύσης που να πληροί τις απαιτήσεις του κανονι¬ 
σμού 111/38.6 της Σύμβασης έτσι ώστε, όσο είναι πρακτικά 
δυνατόν, η σωσίβια σχεδία να επιπλέει ελεύθερα και αν εί¬ 
ναι πνευστή να φουσκώνει αυτόματα, σε περίπτωση βύθι¬ 
σης του ταχύπλοου σκάφους. 

8.6.11 Οι λέμβοι διάσωσης θα τοποθετούνται: 

. 1 οε κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας για καθαίρεση 
σε όχι περισσότερο από 5 πρώτα λεπτά, 

.2 σε κατάλληλη θέση για καθαίρεση και ανάκτηση, 

.3 έτσι ώστε ούτε η λέμβος διάσωσης ούτε οι διατάξεις 
τοποθέτησής της θα εμποδίζουν τη λειτουργία των σω¬ 
στικών σκαφών σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό καθαίρε- 
σης. 

8 6.12 Οι λέμβοι διάσωσης και τα σωστικά σκάφη θα α¬ 
σφαλίζονται και θα δένοντ αι στο κατάσφωμα με τρόπο ώ¬ 
στε να αντέχουν τουλάχιστον τα φορτία που πιθανόν θα 
δημιουργηθούν εξ αιτίας ενός ορισμένου οριζόντιου 
φορτίου σύγκρουσης του πλοίου και του κατακόρυφου 
φορτίου σχεδίασης στη θέση τοποθέτησης. 

8.7 Διατάξεις επιβίβασης και ανάκτησης σωστικών σκα¬ 
φών και λέμβων διάσωσης. 

8.7.1 Οι σταθμοί επιβίβασης θα είναι εύκολα προσιτοί α¬ 
πό τους χώρους ενδιαίτησης και εργασίας. Εάν οι προσ¬ 
διορισμένοι σταθμοί συγκέντρωσης βρίσκονται οε διαφο¬ 
ρετικούς χώρους από αυτούς των χώρων επιβατών, οι 
σταθμοί συγκέντρωσης θα είναι εύκολα προσιτοί από 
τους χώρους επιβατών, και οι σταθμοί επιβίβασης εύκολα 
προσιτοί από τους σταθμούς συγκέντρωσης. 

8.7.2 Οι οδοί εκκένωσης, οι έξοδοι και τα σημεία επιβί 
βάσης θα πληρούν τις απαιτήσεις της παραγρ. 4.7. 

8.7 3 Διάδρομοι, κλιμακοστάσια και έξοδοι που δίνουν 
πρόσβαση σε σταθμούς συγκέντρωσης και επιβίβασης 
θα φωτίζονται επαρκώς από φωτισμό που παρέχεται από 
την κύρια και την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 
που απαιτείται από το κεφάλαιο 12 

8.7.4 Όπου δεν υπάρχουν σωστικά σκάφη καθαιρουμε- 
να με επωτίδες θα υπάρχει ναυτικού τυπου σύστημα ε¬ 
γκατάλειψης (ΜΕ5) ή άλλος ισοδύναμος τρόπος εκκένω¬ 
σης, ώστε τα άτομα που επιβιβάζονται σΓα σωστικά σκά¬ 
φη να αποφεύγουν την είοοδό τους στο νερό. Τέτοιο 
ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης (ΜΕ3) ή άλλος ι¬ 
σοδύναμος τρόπος εκκένωσης θα είναι έτσι σχεδιασμέ¬ 
νος ώοτε να επιτρέπει στα άτομα να επιβιβαστούν στα σω¬ 
στικά σκάφη σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας και σε ό¬ 
λες τις καταστάσεις κατάκλυσης μετά από βλάβη που 
ορίζεται στο κεφάλαιο 2. 

8.7.5 Δεδομένου ότι οι διατάξεις επιβίβασης στα σωστι¬ 
κά σκάφη και στη λέμβο διάσωσης πρέπει να είναι αποτε¬ 
λεσματικές στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες που επι¬ 
τρέπεται να λειτουργεί το σκάφος και οε όλες τις κατα¬ 
στάσεις διαγωγής και κλίσης, τόσο σε άθικτη κατασταση 
όσο και στις οριζόμενες καταστάσεις βλάβης , στην περί¬ 
πτωση που το ύψος εξάλων μεταξύ της σχεδιαζόμενης 
θέσης επιβίβασης και της ισάλου δεν είναι μεγαλύτερο 
του 1.5 μέτρου , μπορεί η Αρχή να δεχθεί ένα σύστημα ό¬ 
που τα άτομα επιβιβάζονται απ’ ευθείας στις σωσίβιες 
σχεδίες. 

8.7.6 Οι διατάξεις επιβίβασης στη λέμβο διάσωσης θα ε¬ 
πιτρέπουν την επιβίβαση και την καθαίρεση της λέμβου 
διάσωσης απ’ ευθείας από τη θέση τοποθέτησής της και 
την ταχεία ανάκτηση της με πλήρες φορτίο ατόμων και ε¬ 
φοδίων. 

8.7.7 Ένα μαχαιρίδιο ασφαλείας θα διατίθεται σε κάθε 
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σταθμό επιβίβασης σε ναυτικού τύπου σύστημα εγκατά¬ 
λειψης (ΜΕ5). 

8.8 Ορμιδοβόλος συσκευή 

Θα διατίθεται μια ορμιδοβόλος συσκευή που πληροί τις 
απαιτήσεις του κανονισμού 111/49 της Σύμβασης. 

8.9 Λειτουργική ετοιμότητα, συντήρηση και έλεγχοι 

8.9.1 Λειτουργική ετοιμότητα 

Πριν από την αναχώρηση του πλοίου από το λιμένα και 
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όλα τα σω¬ 
στικά μέσα θα είναι σε κατάσταση λειτουργίας και έτοιμα 
για άμεση χρήση. 

8.9.2 Συντήρηση 

. 1 Στο πλοίο θα υπάρχουν οδηγίες συντήρησης των σω¬ 
στικών μέσων του πλοίου που να πληρούν τις απαιτήσεις 
του κανονισμού 111/52 της Σύμβασης και θα εκτελείται α¬ 
νάλογη συντήρηση. 

.2 Η Αρχή μπορεί να δεχθεί αντί των οδηγιών που απαι¬ 
τούνται απάτην ως άνω υποπαράγραφο . 1 , προγραμμα¬ 
τισμένη διαδικασία συντήρησης στο πλοίο που περιλαμ¬ 
βάνει τις απαιτήσεις του κανονισμού 111/52 της Σύμβασης. 

8.9.3 Συντήρηση αγομένων 

Τα αγόμενα που χρησιμοποιούνται στην καθαίρεση θα 
υφίστανται αντιμετάθεση των άκρων τους κατά διαστή¬ 
ματα όχι μεγαλύτερα από 30 μήνες και θα αντικαθίστανται 
όταν είναι αναγκαίο λόγω φθοράς τους ή κατά διαστήμα¬ 
τα όχι μεγαλύτερα από 5 έτη, οποιοδήποτε συμβεί ενωρί- 
τερα. 

8.9.4 Αμοιβά και εξοπλισμός επισκευών 

Θα διατίθενται αμοιβά και εξοπλισμός επισκευών για τα 
σωστικά μέσα και τα εξαρτήματά τους τα οποία υπόκει- 
νται σε υπερβολική φθορά ή ανάλωση και πρέπει να αντι¬ 
καθίστανται τακτικά. 

8.9.5 Εβδομαδιαίος έλεγχος 

Κάθε εβδομάδα θα γίνονται οι ακόλουθες δοκιμές και έ¬ 
λεγχοι: 

.1 όλα τα σωστικά σκάφη, λέμβοι διάσωσης και συ¬ 
σκευές καθαίρεσης θα επιθεωρούνται οπτικά για να εξα¬ 
σφαλιστεί ότι είναι έτοιμα για χρήση, 

.2 όλες οι μηχανές των λέμβοιν διάσωσης θα λειτουρ¬ 
γούν πρόσω και ανάποδα για συνολική χρονική περίοδο 
τουλάχιστον 3 πρώτων λεπτών με την προϋπόθεση ότι η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από την ε¬ 
λάχιστη απαιτούμενη θερμοκρασία για την εκκίνηση της 
μηχανής, 

.3 θα δοκιμάζεται το σύστημα γενικού συναγερμού α¬ 
νάγκης. 

8.9.6 Μηνιαίοι έλεγχοι 

Κάθε μήνα θα γίνεται έλεγχος των σωστικών μέσων, πε- 
ριλαμβανομένου του εξοπλισμού των σωστικών σκαφών 
με την χρήση του πίνακα ελέγχου που απαιτείται από τον 
κανονισμό 111/52.1 της Σύμβασης για να εξασφαλιστεί ότι 
είναι πλήρη και σε καλή κατάσταση. Η έκθεση ελέγχου θα 
καταχωρείται στο ημερολόγιο. 

8.9.7 Επιθεώρηση πνευστών σωσιβίων σχεδιών, πνευ¬ 
στών σωσιβίων ζωνών και φουσκωμένων λέμβων διάσω¬ 
σης 

. 1 Κάθε πνευστή σωσίβια σχεδία, πνευστή σωσίβια ζώ¬ 
νη και ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης (ΜΕ3) θα ε¬ 
πιθεωρείται: 

.1.1. κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 12 μή¬ 
νες, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση που δεν 
είναι πρακτικά δυνατό , μπορεί η Αρχή να παρατείνει αυ¬ 
τή την περίοδο κατά ένα μήνα, 


. 1.2 σε ένα εγκεκριμένο σταθμό επιθεώρησης ο οποίος 
είναι αρμόδιος να τις επιθεωρεί, διατηρεί σωστές ευκο¬ 
λίες επιθεώρησης και χρησιμοποιεί μόνο σωστά εκπαι¬ 
δευμένο προσωπικό.* 

8.9.8 Όλες οι επισκευές και η συντήρηση των φουσκω¬ 
μένων λέμβων διάσωσης θα εκτελείται σύμφωνα με τις ο¬ 
δηγίες του κατασκευαστή. Επισκευές ανάγκης μπορεί να 
γίνονται πάνω στο σκάφος. Όμως οι οριστικές επισκευές 
θα εκτελούνται από εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου. 

8.9.9 Περιοδική επιθεώρηση υδροστατικών μηχανι¬ 
σμών απελευθέρωσης 

Οι υδροστατικοί μηχανισμοί απελευθέρωσης θα επιθε¬ 
ωρούνται: 

.1 κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 12 μή¬ 
νες, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση που δεν 
είναι πρακτικά δυνατό, μπορεί η Αρχή να παρατείνει αυτή 
την περίοδο κατά ένα μήνα, 

.2 σε ένα σταθμό επιθεώρησης που είναι αρμόδιος να 
τους επιθεωρεί, διατηρεί σωστές ευκολίες επιθεώρησης 
και χρησιμοποιεί μόνο σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. 

8.10 Σωστικά σκάφη και λέμβοι διάσωσης 

8.10.1 Κάθε σκάφος θα φέρει: 

.1 Τουλάχιστον δύο σωστικά σκάφη επαρκούς χωρητι¬ 
κότητας ώστε να παραλαμβάνουν τουλάχιστον το 100% 
του συνολικού αριθμού των ατόμων που το σκάφος έχει 
πιστοποιηθεί να φέρει, 

.2 επιπλέον σωστικά σκάφη επαρκούς συνολικής χω¬ 
ρητικότητας ώστε να παραλαμβάνουν τουλάχιστον το 
10% του συνολικού αριθμού ατόμων που το σκάφος έχει 
πιστοποιηθεί να φέρει, 

.3 στην περίπτωση που ένα οποιοδήποτε σωστικό σκά¬ 
φος απωλεσθεί ή καταστεί μη χρησιμοποιήσιμο , θα υ¬ 
πάρχουν επαρκή σωστικά σκάφη ώστε να παραλαμβά¬ 
νουν το συνολικό αριθμό ατόμων που το σκάφος έχει πι¬ 
στοποιηθεί να φέρει, 

.4 τουλάχιστον μία λέμβο διάσωσης για την περισυλλο¬ 
γή ατόμων από το νερό, και όχι λιγότερες από μία τέτοια 
λέμβο ανά πλευρά όταν το σκάφος έχει πιστοποιηθεί να 
φέρει περισσότερους από 450 επιβάτες, 

.5 σκάφος μήκους μικρότερου των 20 μέτρων μπορεί να 
εξαιρεθεί από τον εφοδιασμό του με λέμβο διάσωσης με 
την προϋπόθεση ότι πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

.5.1 η κατασκευή του σκάφους είναι τέτοια ώστε να ε¬ 
πιτρέπει σε αβοήθητο άτομο να περισυλλέγει από το νε- 
Ρό, 

.5.2 η περισυλλογή του αβοήθητου ατόμου μπορεί να 
παρατηρείται από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας και 

.5.3 το σκάφος είναι επαρκώς ευέλικτο ώστε να έχει τη 
δυνατότητα να πλησιάσει και να περισυλλέξει άτομα με 
τις δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες. 

.6 Παρά τις απαιτήσεις των παραπάνω υποπαραγρά- 
φων .4 και .5, το σκάφος θα φέρει επαρκείς λέμβους διά¬ 
σωσης για να εξασφαλίζεται ότι κατά την εγκατάλειψη 
του συνολικού αριθμού ατόμων που το σκάφος είναι πι¬ 
στοποιημένο να φέρει: 

.6.1 από κάθε λέμβο διάσωσης δεν θα συγκεντρώνονται 
περισσότερες από 9 σωσίβιες σχεδίες που προβλέπονται 
απάτην παράγραφο 8.10.1.1, ή 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης για τις προϋποθέσεις έγκρισης 
σταθμών επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδιών που υιο¬ 
θετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.693(17). 
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.6.2 εάν η Αρχή ικανοποιείται από το ότι οι λέμβοι διά¬ 
σωσης μπορούν να ρυμουλκήσουν ταυτόχρονα ένα ζεύ¬ 
γος σωσιβίων σχεδιών , τότε από κάθε λέμβο διάσωσης 
δεν θα συγκεντρώνονται περισσότερες από 12 σωσίβιες 
σχεδίες που προβλέπονται από την παράγραφο 8.10.1.1 
και, 

.6.3 το σκάφος θα μπορεί να εκκενώνεται στο χρόνο 
που ορίζεται στην παράγραφο 4.8. 

8.10.2 Όπου η Αρχή το κρίνει κατάλληλο, λαμβάνοντας 
υπόψη την προστατευμένη φύση των πλόων και τις κα¬ 
τάλληλες κλιματολογικές συνθήκες της προβλεπόμενης 
περιοχής λειτουργίας, μπορεί να επιτρέψει σε σκάφη κα¬ 
τηγορίας Α τη χρήση ανοικτών ανατρεπομένων σωσιβίων 
σχεδιών, που συμμορφώνονται με το παράρτημα 10, ε¬ 
ναλλακτικά των σωσιβίων σχεδιών που συμμορφώνονται 
με το κανονισμό 111/39 ή 111/40 της Σύμβασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΜΕΡΟΣ Α-ΓΕΝΙΚΑ 

9.1 Γενικά 

9.1.1 Τα μηχανήματα, τα συνεργαζόμενα συστήματα 
σωληνώσεων και εξαρτημάτων που έχουν σχέση με τις 
κύριες μηχανές και τις βοηθητικές μονάδες ισχύος θα εί¬ 
ναι κατάλληλης σχεδίασης και κατασκευής για την υπη¬ 
ρεσία για την οποία προορίζονται και θα είναι έτσι εγκα¬ 
τεστημένα και προστατευμένα ώστε να περιορίζουν στο 
ελάχιστο οποιοδήποτε κίνδυνο για τα άτομα επί του πλοί¬ 
ου, εξ αιτίας κινουμένων μερών, θερμών επιφανειών και 
άλλων κινδύνων. Θα δοθεί προσοχή στη σχεδίαση για τα 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στη κατασκευή, το σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται ο εξοπλισμός, τις συνθήκες λει¬ 
τουργίας του και τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες επί 
του πλοίου. 

9.1.2 Όλες οι επιφάνειες με θερμοκρασία που ξεπερνά 
τους 220° Ο οι οποίες μπορεί να έρθουν σε επαφή με εύ¬ 
φλεκτα υγρά εξ αιτίας βλάβης του συστήματος θα μονώ¬ 
νονται. Η μόνωση θα είναι αδιαπέραστη από εύφλεκτα υ¬ 
γρά και ατμούς. 

9.1.3 Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αξιοπι¬ 
στία των βασικών συστατικών μονής πρόωσης και μπορεί 
να απαιτηθεί ξεχωριστή πηγή ισχύος πρόωσης ικανή να 
δίνει στο σκάφος ταχύτητα πλεύσης, ειδικά στην περί¬ 
πτωση μη συμβατικών διατάξεων. 

9.1.4 Θα υπάρχουν μέσα με τα οποία θα υποστηρίζεται 
η κανονική λειτουργία των μηχανών πρόωσης ή θα απο- 
καθίσταται ακόμα και αν ένα από τα βασικά βοηθητικά μη¬ 
χανήματα σταματήσει να λειτουργεί. Ειδική προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στη δυσλειτουργία: 

. 1 μιας γεννήτριας που αποτελεί κύρια πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, 

.2 των συστημάτων παροχής καυσίμου πετρελαίου για 
τις μηχανές, 

.3 των πηγών πίεσης του λιπαντικού ελαίου, 

.4 των πηγών πίεσης του νερού, 

.5 ενός αεροσυμπιεστού και αεροφιάλης για σκοπούς 
εκκίνησης ή ελέγχου, 

.6 των υδραυλικών, πνευματικών ή ηλεκτρικών μέσων ε¬ 
λέγχου των κυρίων μηχανών πρόωσης συμπεριλαμβανο¬ 
μένων των ελίκων μεταβλητού βήματος. 

Πάντως, έχοντας λάβει υπόψη όλες τις θεωρήσεις για 
την ασφάλεια, μπορεί να γίνει αποδεκτή μερική μείωση 
της ικανότητας πρόωσης από την κανονική λειτουργία. 


9.1.5 Θα υπάρχουν μέσα που θα εξασφαλίζουν ότι τα 
μηχανήματα θα μπορούν να τεθούν σε λειτουργία από την 
κατάσταση «νεκρού σκάφους» χωρίς εξωτερική βοήθεια. 

9.1.6 Όλα τα μέρη των μηχανημάτων, υδραυλικά, πνευ¬ 
ματικά και άλλα συστήματα και τα σχετικά εξαρτήματα τα 
οποία είναι υπό εσωτερική πίεση θα υπόκεινται σε κατάλ¬ 
ληλες δοκιμές σσμπεριλαμβανομένης μιας δοκιμής πίε¬ 
σης πριν τεθούν σε λειτουργία για πρώτη φορά. 

9.1.7 Θα υπάρχει πρόβλεψη για ευκολίες καθαρισμού, 
επιθεώρησης και συντήρησης των κυρίων μηχανών και 
βοηθητικών μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των 
λεβήτων και δοχείων πίεσης. 

9.1.8 Η αξιοπιστία των εγκατεστημένων στο σκάφος μη¬ 
χανημάτων θα είναι επαρκής για τον σκοπό που προορί¬ 
ζονται. 

9.1.9 Η Αρχή μπορεί να αποδεχθεί μηχανήματα που δεν 
συμμορφώνονται ακριβώς με τον Κώδικα όταν έχουν χρη¬ 
σιμοποιηθεί ικανοποιητικά σε παρόμοια εφαρμογή, με 
την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται: 

. 1 ότι η σχεδίαση, κατασκευή, δοκιμή, εγκατάσταση και 
συντήρηση που περιγράφεται είναι από κοινού επαρκείς 
για χρήση στο θαλάσσιο περιβάλλον, και 

.2 ότι θα επιτυγχάνεται ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφα¬ 
λείας. 

9.1.10 Μια ανάλυση κατάστασης βλάβης και αποτελέ¬ 
σματος θα περιλαμβάνει τα συστήματα μηχανών και τους 
σχετικούς ελέγχους. 

9.1.11 Θα διατίθενται από τους κατασκευαστές οι πλη¬ 
ροφορίες που είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί ότι 
τα μηχανήματα θα εγκατασταθούν σωστά λαμβάνοντας 
υπόψη συντελεστές όπως λειτουργικές συνθήκες και πε¬ 
ριορισμούς. 

9.1.12 Οι κύριες μηχανές πρόωσης και όλα τα βοηθητι¬ 
κά μηχανήματα τα απαραίτητα για την πρόωση και την α¬ 
σφάλεια του σκάφους, όπως είναι τοποθετημένα στο 
σκάφος, θα είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν όταν το 
σκάφος είναι σε όρθια θέση και όταν έχει κλίση σε οποια- 
δήποτε γωνία μέχρι και 15° από οποιαδήποτε πλευρά υπό 
στατικές συνθήκες και 22.5° υπό δυναμικές συνθήκες 
(διατοιχισμός) από οποιαδήποτε πλευρά και συγχρόνως 
υπό κλίση (προνευστασμός) 7.5° πρώρα ή πρύμα. Η Αρχή 
μπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από τις γωνίες αυτές, 
λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο, μέγεθος και συνθήκες υ¬ 
πηρεσίας του σκάφους. 

9.1.13 Όλοι οι λέβητες, και πιεστικά δοχεία και τα σχετι¬ 
κά συστήματα σωληνώσεων θα είναι σχεδίασης και κατα¬ 
σκευής επαρκούς για τον σκοπό για τον οποίο προορίζο¬ 
νται και θα είναι κατά τέτοιο τρόπο εγκατεστημένα και 
προστατευμένα ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για 
τα άτομα επί του πλοίου. Ειδικά, θα δίδεται προσοχή στα 
υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και στις πιέ¬ 
σεις λειτουργίας και θερμοκρασίες στις οποίες το εξάρ¬ 
τημα θα λειτουργεί καθώς και την ανάγκη παροχής επαρ¬ 
κούς περιθωρίου ασφαλείας πάνω από τις εντάσεις που 
κανονικά παράγονται κατά τη λειτουργία. Κάθε λέβητας, 
πιεστικό δοχείο και σχετικό σύστημα σωληνώσεων θα ε¬ 
φοδιάζεται με επαρκή μέσα για αποφυγή υπερπιέσεων 
κατά την λειτουργία και θα υπόκειται σε υδραυλική δοκι¬ 
μή πριν τεθεί σε υπηρεσία, καθώς και όπου κρίνεται κα¬ 
τάλληλο σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, σε πίεση 
κατάλληλη πάνω από την πίεση λειτουργίας. 

9.1.14 Θα υπάρχουν διατάξεις που θα εξασφαλίζουν ό¬ 
τι, σε περίπτωση βλάβης οποιοσδήποτε συστήματος ψύ- 
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ξεως, αυτό θα ανιχνεύεται ταχέως και θα υπάρχει αναγ 
γελία (οπτική και ακουστική) καθώς και μέσα εξυπηρε¬ 
τούμενα από το σύστημα που θα περιορίζουν στο ελάχι¬ 
στο τον επηρεασμό των μηχανημάτων από τις βλάβες αυ¬ 
τές. 

9.2 Μηχανές (γενικά) 

9.2.1 Οι μηχανές θα εφοδιάζονται με επαρκείς διατά¬ 
ξεις παρακολούθησης ασφαλείας και ελέγχου σε σχέση 
με την ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση και άλλες λειτουρ¬ 
γικές παραμέτρους. Ο έλεγχος των μηχανών θα γίνεται α¬ 
πό το διαμέρισμα διακυβέρνησης του σκάφους Τα σκά¬ 
φη κατηγορίας Β και τα φορτηγά σκάφη θα εφοδιάζονται 
με πρόσθετα μέσα ελέγχου μηχανών μέσα ή κοντά στους 
χώρους μηχανών. Η μηχανολογική εγκατάσταση θα είναι 
κατάλληλη για λειτουργία όπως σε ένα ανεπάνδρωτο χώ¬ 
ρο μηχανών * συμπεριλαμβανομένων αυτόματου συστή¬ 
ματος πυρανίχνευσης, συστήματος αναγγελίας σεντι- 
νών, οργάνων τηλεπαρακολούθησης μηχανών και συστή¬ 
ματος συναγερμού. Όπου ο χώρος είναι διαρκώς 
επανδρωμένος, η απαίτηση αυτή μπορεί να ποικίλει σύμ¬ 
φωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής. 

9.2.2 Οι μηχανές θα προστατεύονται από υπερτάχυνση, 
απώλεια πίεσης λιπαντικού ελαίου, απώλεια του ψυκτικού 
μέσου, υψηλή θερμοκρασία, κακή λειτουργία των κινου- 
μένων μερών και υπερφόρτωση. Οι διατάξεις ασφαλείας 
δεν θα προκαλούν πλήρη διακοπή των μηχανών χωρίς 
προηγούμενη αναγγελία, εκτός από περιπτώσεις όπου υ¬ 
πάρχει κίνδυνος πλήρους καταστροφής ή έκρηξης. Τέ¬ 
τοιες διατάξεις ασφαλείας θα μπορούν να δοκιμάζονται. 

9.2.3 Θα διατίθενται τουλάχισΓον δύο ανεξάρτητα μέσα 
ταχείας διακοπής της λειτουργίας των μηχανών από το 
διαμέρισμα διακυβέρνησης υπό οποιαδηποτε συνθήκη 
λειτουργίας. Δεν θα απαιτείται διπλός ενεργοποιητής 
προσαρμοσμένος στη μηχανή 

9.2.4 Τα κύρια εξαρτήματα των μηχανών θα έχουν ε¬ 
παρκή αντοχή ώστε να αντέχουν στις θερμικές και δυνα¬ 
μικές καταπονήσεις της κανονικής λειτουργίας. Η μηχανή 
δεν θα υφίσταται ζημιά εξ αιτίας περιορισμένης λειτουρ¬ 
γίας σε στροφές ή θερμοκρασία που ξεπερνούν τις κανο¬ 
νικές τιμές αλλά εντός των ορίων των προστατευτικών 
διατάξεων. 

9 2.5 Η σχεδίαση της μηχανής θα είναι τέτοια που να πε¬ 
ριορίζει στο ελάχιστο τον κίνδυνο πυρκαϊάς ή έκρηξης και 
να καθιστά δυνατή την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
πυροπροστασίας του κεφαλαίου 7. 

9.2.6 Θα υπάρχει πρόβλεψη για την περισυλλογή όλων 
των διαρροών πετρελαίου και ελαίου σε ασφαλή θέση 
προς αποφυγή πυρκαίάς 

9.2.7 Θα υπάρχει πρόβλεψη για την εξασφάλιση, όσο εί¬ 
ναι πρακτικά δυνατό, ότι η βλάβη συστημάτων που κινού¬ 
νται από την μηχανή δεν θα επηρεάσει υπερβολικά την α¬ 
κεραιότητα των κύριων τμημάτων. 

9.2.8 Οι διατάξεις αερισμού στους χώρους μηχανών θα 
είναι επαρκείς σε όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες λει¬ 
τουργίας. Οπου κρίνεται λογικό, διατάξεις θα εξασφαλί¬ 
ζουν ότι τα περίκλειστα διαμερίσματα μηχανών θα εξαε- 
ρίζονται πριν μπορέσει να ξεκινήσει η μηχανή. 

9.2.9 Οποιαδήποτε μηχανή θα είναι εγκατεστημένη έτσι 
ώστε να αποφεύγονται υπερβολικοί κραδασμοί εντός του 
σκάφους. 

* Γίνεται μνεία στο μέρος Ε του κεφαλαίου 11-1 της 
Σύμβασης 


9.3 Αεριοατρόβιλοι 

9.3.1 Οι αεριοατρόβιλοι θα είναι σχεδιασμένοι να λει¬ 
τουργούν σε θαλασσινό περιβάλλον και θα είναι ελεύθε¬ 
ροι από κλυδωνισμούς ή επικίνδυνη αστάθεια κατά την 
λειτουργία τους και μέχρι την μέγιστη εγκεκριμένη στα¬ 
θερή ταχύτητα. Η εγκατάσταση του στροβίλου θα εξα¬ 
σφαλίζει ότι ο στρόβιλος δεν μπορεί να λειτουργεί συνε¬ 
χώς σε οποιαδήποτε κλίμακα ταχυτήτων όπου είναι δυνα¬ 
τόν να παρατηρηθούν υπερβολικές δονήσεις, διακοπή 
λειτουργίας ή κλυδωνισμός. 

9.3.2 Οι αεριοατρόβιλοι θα σχεδιάζονται και εγκαθίστα¬ 
νται έτσι ώστε οποιαδήποτε λογικά πιθανή απώλεια των 
πτερυγίων του συμπιεστή ή του στροβίλου δεν θα θέσει 
σε κίνδυνο το σκάφος, τα ά\λα μηχανήματα, τους εργα¬ 
ζομένους στο σκάφος και οποιοδήποτε άλλο άτομο. 

9.3.3 Οι απαιτήσεις της παρ. 9.2.6 εφαρμόζονται στους 
αεριοστροβίλους σε σχέση με το καύσιμο το οποίο θα 
μπορούσε να φθάσει το εσωτερικό του προωθητικού σω¬ 
λήνα (]θΙ ρΐρβ) ή του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων 
μετά από εσφαλμένη εκκίνηση ή μετά από διακοπή. 

9.3.4 Οι στρόβιλοι θα προστατεύονται όσο είναι πρακτι¬ 
κά δυνατό για την πιθανότητα ζημιάς από εισροή ρύπων 
από το λειτουργικό περιβάλλον. Θα διατίθενται πληρο¬ 
φορίες σχετικά με την συνιστώμενη μέγιστη συγκέντρω¬ 
ση της ρύπανσης. Θα υπάρχει πρόβλεψη για την παρε- 
μπόδιση συσσώρευσης αλάτων στους συμπιεστές και 
στροβίλους και, εάν είναι αναγκαίο, για παρεμπόδιση του 
αέρα εισαγωγής από τον σχηματισμό πάγου. 

9.3.5 Σε περίπτωση βλάβης άξονα ή ασθενούς συνδέ¬ 
σμου, το σπασμένο άκρο δεν θα βλάψει τους εργαζομέ¬ 
νους στο σκάφος, είτε απευθείας ή προκαλώντας ζημιά 
στο σκάφος ή τα συστήματάτου. Οπου είναι αναγκαίο, θα 
υπάρχουν βάρδιες ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις αυτές. 

9.3.6 Κάθε μηχανή θα είναι εφοδιασμένη με μια διάταξη 
διακοπής ανάγκης σε περίπτωση υπερτάχυνσης συνδε- 
δεμένη, όπου είναι δυνατόν, απευθείας στον άξονα του 
κάθε κινητήρα. 

9.3.7 Όπου είναι εγκατεστημένος ηχομονωτικός περί¬ 
κλειστος χώρος ο οποίος περικλείει πλήρως τη γεννήτρια 
αερίου και τους σωλήνες πετρελαίου υψηλής πίεσης, θα 
υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το 
χώρο αυτό. 

9.3.8 Θα υπάρχουν λεπτομέρειες από τους κατασκευα¬ 
στές, για τις προτεινόμενες διατάξεις ασφαλείας για προ¬ 
φύλαξη από επικίνδυνες καταστάσεις που θα προκόψουν 
σε περίπτωση δυσλειτουργίας της εγκατάστασης στρο¬ 
βίλου, καθώς και ανάλυση κατάστασης βλάβης και απο¬ 
τελέσματος. 

9.3.9 Οι κατασκευαστές θα επιδεικνύουν την ακεραιό¬ 
τητα των περιβλημάτων. Ψυγεία (ίηΐΘΓΟΟοΙβτδ) και εναλ- 
λάκτες θερμότητας θα δοκιμάζονται υδραυλικά χωριστά 
σε κάθε πλευρά. 

9.4 Πετρελαιομηχανές για κύρια πρόωση και βασικά 
βοηθητικά μηχανήματα 

9.4.1 Κάθε πετρελαιοκίνητο σύστημα κύριας πρόωσης 
θα έχει ικανοποιητικές στρεπτικές ταλαντώσεις και λοιπά 
χαρακτηριστικά δονήσεως που θα επαληθεύονται από α¬ 
τομικές και συνδυασμένες αναλύσεις στρεπτικών και άλ¬ 
λων ταλαντώσεων για το σύστημα και τα συστατικά του α¬ 
πό την μονάδα ισχύος μέχρι τον προωθητή. 

9.4.2 Όλες οι εξωτερικές γραμμές παροχής καυσίμου 
υψηλής πίεσης και στο τμήμα μεταξύ των αντλιών πετρε- 
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λαίου υψηλής πίεσης και των καυστήρων, θα προστατεύ¬ 
ονται με σύστημα ομόκεντρου σωλήνα ΟαοΚβίβά Ιυόίπρ) ι¬ 
κανό να συγκρατεί το πετρέλαιο μετά από βλάβη της 
γραμμής υψηλής πίεσης. Το σύστημα θα περιλαμβάνει 
μέσα για την περισυλλογή των διαρροών και θα υπάρχουν 
διατάξεις αναγγελίας σε περίπτωση βλάβης της γραμμής 
καυσίμου. 

9.4.3 Μηχανές με διάμετρο κυλίνδρου τουλάχιστον 200 
ΓΤίηη ή όγκο στροφαλοθαλάμου τουλάχιστον 0.6 πι 3 θα εί¬ 
ναι εφοδιασμένες με ανακουφιστικές βαλβίδες έκρηξης 
στροφαλοθαλάμου εγκεκριμένου τύπου ικανοποιητικής 
επιφάνειας. Οι ανακουφιστικές βαλβίδες θα είναι εφοδια¬ 
σμένες με μέσα που θα εξασφαλίζουν ότι η παροχή τους 
οδηγείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ε¬ 
λάχιστο η πιθανότητα τραυματισμού του προσωπικού. 

9.4.4 Το σύστημα λίπανσης θα είναι ικανό να λειτουργεί 
σε όλες τις στροφές των μηχανών, λαμβανομένης υπόψη 
της ανάγκης διατήρησης της αναρρόφησης και αποφυ¬ 
γής εκτόξευσης του ελαίου σε όλες τις συνθήκες κλίσης 
(εγκάρσια, διαμήκης και στροφή) του σκάφους. 

9.4.5 Θα υπάρχουν διατάξεις που θα εξασφαλίζουν ότι 
οπτική και ηχητική αναγγελία θα ενεργοποιείται στην πε¬ 
ρίπτωση πτώσης είτε της πίεσης είτε της στάθμης του λι- 
παντικού ελαίου κάτω από ένα ασφαλές επίπεδο, υπολο¬ 
γίζοντας και την ποσότητα του κυκλοφορούντος ελαίου 
στην μηχανή. Τέτοια συμβάντα θα προκαλέσουν επίσης 
αυτόματη μείωση των στροφών της μηχανής μέχρι ένα α¬ 
σφαλές επίπεδο, αλλά αυτόματη διακοπή θα ενεργοποι¬ 
είται μόνον σε συνθήκες που οδηγούν σε πλήρη κατα¬ 
στροφή, πυρκαϊά ή έκρηξη. 

9.4.6 Όταν οι πετρελαιομηχανές εκκινούν, αναστρέ¬ 
φουν ή ελέγχονται από πεπιεσμένο αέρα, οι διατάξεις του 
αεροσυμπιεστή, αεροφυλακίων και συστήματος εκκίνη¬ 
σης θα περιορίζουν τον κίνδυνο πυρκαϊάς ή έκρηξης στο 
ελάχιστο. 

9.5 Συστήματα μετάδοσης της ισχύος 

9.5.1 Τα συστήματα μετάδοσης της ισχύος θα είναι ε¬ 
παρκούς αντοχής και στιβαοότητας ώστε να αντέχουν 
τον πλέον δυσμενή συνδυασμό των αναμενομένων φορ¬ 
τίων σε λειτουργία χωρίς να ξεπερνώνται τα αποδεκτά ε¬ 
πίπεδα τάσης των υλικών. 

9.5.2 Η σχεδίαση του αξονικού συστήματος, των τριβέ¬ 
ων και συνδέσμων θα είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται 
επικίνδυνες περιστροφές και υπερβολικές δονήσεις σε ο¬ 
ποιαδήποτε ταχύτητα μέχρι 105% της ταχύτητας περι¬ 
στροφής του άξονα που επιτυγχάνεται στην σχεδιασθεί- 
σα ρύθμιση κράτησης της κύριας μηχανής λόγω υπερτά- 
χυνσης. 

9.5 3 Η αντοχή και κατασκευή του συστήματος μετάδο¬ 
σης θα είναι τέτοια ώστε η πιθανότητα επικίνδυνης βλά¬ 
βης λόγω κόπωσης εξ αιτίας των επαναλαμβανομένων 
φορτίων ποικίλου μεγέθους που αναμένονται κατά την υ¬ 
πηρεσία είναι εξαιρετικά μικρή κατά τη διάρκεια της λει¬ 
τουργικής ζωής του. Η συμμόρφωση θα αποδεικνύεται με 
κατάλληλες δοκιμές, και με σχεδίαση για ικανοποιητικά 
χαμηλά επίπεδα τάσης, σε συνδυασμό με την χρήση υλι¬ 
κών ανθεκτικών στην κόπωση και κατάλληλες λεπτομέ¬ 
ρειες σχεδίασης. Στρεπτική ταλάντωση ή άλλη ταλάντω¬ 
ση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη μπορεί να γίνει απο¬ 
δεκτή εάν συμβαίνει σε ταχύτητες μετ άδοσης που δεν θα 
χρησιμοποιούνται στην κανονική λειτουργία του σκά¬ 
φους, και έχει καταγραφεί στο εγχειρίδιο λειτουργίας του 
σκάφους ως περιορισμός. 


9.5.4 Όπου εφαρμόζεται ένας δίσκος (οΐυϊοίι) στη μετά¬ 
δοση , η κανονική εμπλοκή του δίσκου δεν θα προκαλεί υ - 
περβολικές τάσεις στη μετάδοση ή στα κινούμενα μέρη. 
Απρόσεκτη λειτουργία οποιοσδήποτε δίσκου δεν θα προ¬ 
καλεί επικίνδυνα υψηλές τάσεις στη μετάδοση ή στα κι¬ 
νούμενα μέρη. 

9.5.5 Θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε βλάβη οποιοσδήποτε 
τμήματος του συστήματος μετάδοσης, ή ενός κινούμε¬ 
νου εξαρτήματος, δεν θα προκαλέσει ζημιά που θα μπο¬ 
ρούσε να θέσει σε κίνδυνο το σκάφος ή τους επιβαίνοντες 
σε αυτό. 

9.5.6 Όπου βλάβη της παροχής λιπαντικού υγρού ή α¬ 
πώλεια πίεσης του λιπαντικού υγρού μπορούσε να οδη¬ 
γήσει οε επικίνδυνες καταστάσεις, θα υπάρχει πρόβλεψη 
για ένδειξη της βλάβης στον χώρο πληρώματος για ε¬ 
παρκή χρόνο ώστε να μπορέσει αυτό, όσο είναι πρακτικά 
δυνατό να αναλάβει την κατάλληλη δράση πριν εμφανι- 
σθεί η επικίνδυνη κατάσταση. 

9 6 Διατάξεις πρόωσης και ανύψωσης 

9 6.1 Οι απαιτήσεις της παραγράφου αυτής (9.6) στηρί¬ 
ζονται στις παρακάτω βασικές αρχές: 

. 1 Οι διατάξεις πρόωσης και ανύψωσης μπορούν να α¬ 
ποτελούνται από ξεχωριστές συσκευές, ή από μία κοινή 
συσκευή πρόωσης και ανύψωσης. Οι συσκευές πρόωσης 
μπορεί να είναι προωστήριες έλικες αέρα ή νερού ή προ- 
ωθητήρεςεκιόξευξης νερού (ννβίβιήβίδ) και οι απαιτήσεις 
εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους σκαφών. 

.2 Συσκευές πρόωσης είναι εκείνες που παρέχουν α¬ 
πευθείας την προωστήρια δύναμη και περιλαμβάνουν μη¬ 
χανές και ουνεργαζόμενους αγωγούς, επιστόμια, πτερύ¬ 
για και ακροφύσια, η κύρια λειτουργία των οποίων απο¬ 
βλέπει στη διανομή της προωστήριας δύναμης. 

.3 Οι συσκευές ανύψωσης, για τους σκοπούς της πα¬ 
ραγράφου αυτής, (9.6) είναι οι μηχανισμοί εκείνοι οι οποί¬ 
οι ανυψώνουν αμέσως την πίεση του αέρα και τον κινούν 
με κύριο σκοπό τη δημιουργία ανυψωτικής δύναμης σε έ¬ 
να αεροστρωμνο σκάφος. 

9.6.2 Οι συσκευές πρόωσης και ανύψωσης θα είναι ε¬ 
παρκούς αντοχής και σοβαρότητας. Τα δεδομένα σχε¬ 
δίασης, οι υπολογισμοί και οι δοκιμές, όπου είναι ανα¬ 
γκαίο, θα εξασφαλίζουν την ικανότητα της συσκευής να 
αντέχει στα φορτία που θα εμφανισθούν κατά τη διάρκεια 
των λειτουργιών για τις οποίες είναι πιστοποιημένο το 
σκάφος, έτσι ώστε η πιθανότητα μιας καταστροφικής 
βλάβης να είναι εξαιρετικά απομακρυσμένη. 

9.6.3 Η σχεδίαση των συσκευών πρόωσης και ανύψω¬ 
σης θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της επιτρεπό¬ 
μενης οξείδωσης, ηλεκτρολυτικής δράσης μεταξύ δια¬ 
φορετικών μετάλλων, διάβρωσης ή σπηλαίωσης που μπο¬ 
ρεί να προκληθούν από την λειτουργία σε περιβάλλοντα 
στα οποία υποβάλλονται σε ψεκασμό, απορρίμματα, αλά¬ 
τι, άμμο, πάγο, κ.λ.π. 

9.6.4 Τα δεδομένα σχεδίασης και δοκιμών των συσκευ¬ 
ών πρόωσης και ανύψωσης θα λαμβάνουν υπόψη, όπου 
είναι κατάλληλο, σε οποιαδήποτε πίεση που μπορεί να α¬ 
ναπτυχθεί ως αποτέλεσμα έμφραξης ενός αγωγού, σε 
σταθερά και κυκλικά φορτία, σε φορτία που οφείλονται σε 
εξωτερικές δυνάμεις και στην χρήση των διατάξεων κατά 
την διάρκεια ελιγμών και αναπόδισης και στην αξονική το¬ 
ποθέτηση των περιστρεφόμενων μερών. 

9.6.5 Θα υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που θα εξα¬ 
σφαλίζουν ότι: 
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. 1 θα μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος αναρρόφησης 
απορριμμάτων ή ξένων σωματιδίων 

.2 η πιθανότητα τραυματισμού του προσωπικού από το 
αξονικό σύστημα ή από περιστρεφόμενα μέρη θα είναι ε¬ 
λάχιστη, και 

.3 όπου είναι αναγκαίο, επιθεώρηση και καθαρισμός α¬ 
πό τυχόν ξένα αντικείμενα θα εκτελείται ασφαλώς κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

9.7 Ανεξάρτητα μέσα πρόωσης για σκάφη κατηγορίας Β 

Σκάφη κατηγορίας Β θα είναι εφοδιασμένα με τουλάχι¬ 
στον δύο ανεξάρτητα μέσα πρόωσης έτσι ώστε η βλάβη 
της μίας μηχανής ή των συστημάτων υποστήριξής της δεν 
θα προκαλεί βλάβη της άλλης μηχανής ή συστημάτων μη¬ 
χανής, και με πρόσθετα συστήματα ελέγχου μηχανών μέ¬ 
σα ή κοντά στο χώρο μηχανών. 

9.8 Μέσα επιστροφής σε λιμένα καταφυγής για σκάφη 
κατηγ. Β 

Σκάφη κατηγορίας Β θα είναι ικανά να διατηρούν τα α¬ 
παραίτητα μηχανήματα και ελέγχους έτσι ώστε, σε περί¬ 
πτωση πυρκαίάς ή άλλων ατυχημάτων αε οποιοδήποτε 
διαμέρισμα του σκάφους, το σκάφος να μπορεί να επι¬ 
στρέφει αυτοδύναμα σε λιμένα καταφυγής. 

ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

9.9 Βασικά μηχανήματα και έλεγχοι 

Τα φορτηγά σκάφη θα είναι ικανά να διατηρούντο απα¬ 
ραίτητα μηχανήματα και ελέγχους σε περίπτωση πυρκαϊ- 
άς ή άλλων ατυχημάτων σε οποιοδήποτε διαμέρισμα του 
σκάφους. Δεν είναι απαραίτητη η ικανότητα επιστροφής 
του σκάφους αυτοδύναμα σε λιμένα καταφυγής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΕΡΟΣ Α- ΓΕΝΙΚΑ 

10.1 Γενικά 

10.1.1 Συστήματα ρευστών θα είναι κατασκευασμένα 
και διατεταγμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλή και 
επαρκή ροή των ρευστών στην προβλεπόμενη ποσότητα 
και πίεση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας του σκάφους. 
Η πιθανότητα βλάβης ή διαρροής οποιουδήποτε συστή¬ 
ματος ρευστών που θα προκαλούσε ζημιά στο ηλεκτρικό 
σύστημα, κίνδυνο πυρκαίάς ή έκρηξης θα είναι εξαιρετι¬ 
κά απομακρυσμένη. Θα δίδεται προσοχή στην αποφυγή 
πρόσπτωσης των ευφλέκτων υγρών σε θερμές επιφάνει¬ 
ες σε περίπτωση διαρροής ή ζημιάς του σωλήνα. 

10.1.2 Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε ο- 
ποιοδήποτε σημείο του συστήματος ρευστών δεν θα υ¬ 
περβαίνει την πίεση σχεδίασης, έχοντας λάβει υπόψη τις 
επιτρεπόμενες τάσεις των υλικών. Όπου η μέγιστη επι¬ 
τρεπόμενη πίεση λειτουργίας ενός συστατικού του συ¬ 
στήματος, όπως βαλβίδα ή εξάρτημα, είναι μικρότερη α¬ 
πό την υπολογισθείσα για το σωλήνα, η πίεση του συστή¬ 
ματος θα περιορίζεται στην χαμηλότερη από τις 
ελάχιστες επιτρεπόμενες πιέσεις λειτουργίας των συστα¬ 
τικών. Κάθε σύστημα που μπορεί να εκτεθεί σε πιέσεις 
μεγαλύτερες από τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λει¬ 
τουργίας του συστήματος θα προστατεύεται από κατάλ¬ 
ληλες ασφαλιστικές διατάξεις. 

10.1.3 Οι δεξαμενές και οι σωληνώσεις θα υπόκεινται σε 
δοκιμή πίεσης σε πίεση που θα εξασφαλίζει ένα ασφαλές 


περιθώριο πέραν της πίεσης λειτουργίας του αντικειμέ¬ 
νου. Κατά τη δοκιμή σε οποιαδήποτε δεξαμενή αποθη- 
κεύσεως ή δοχείο θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν στατικές 
δυνάμεις λόγω υπερχείλισης και δυναμικές κοπώσεις που 
προκαλούνται από τις κινήσεις του σκάφους. 

10.1.4 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
σωληνώσεων θα είναι κατάλληλα για τα ρευστά τα οποία 
διέρχονται δΓ αυτών και θα έχουν επιλεγεί λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο πυρκαίάς. Μη μεταλλικοί σωλήνες 
μπορεί να επιτρέπονται σε ορισμένα συστήματα υπό την 
προϋπόθεση ότι διατηρείται η ακεραιότητα της γάστρας 
και των υδατοστεγών καταστρωμάτων και φρακτών/ 

10.1.5 Για τους σκοπούς αυτού του κεφαλαίου, ο όρος 
«οριακό επίπεδο» έχει την έννοια που περιγράφεται στην 
παρ. 2.2.1.3. 

10.2 Διατάξεις για καύσιμο πετρέλαιο, λιπαντικό έλαιο 
και άλλα εύφλεκτα πετρελαιοειδή 

10.2.1 Οι απαιτήσεις της παρ. 7.1.2.2 θα εφαρμόζονται 
για την χρήση του πετρελαίου ως καυσίμου. 

10.2.2 Γραμμές καυσίμου πετρελαίου, λιπαντικού ελαί¬ 
ου και άλλων ευφλέκτων πετρελαιοειδών θα προστατεύ¬ 
ονται κατάλληλα ώστε να αποφευχθεί, όσο είναι πρακτικά 
δυνατό, ο ψεκασμός πετρελαίου ή οι διαρροές πετρελαί¬ 
ου πάνω σε θερμές επιφάνειες, σε εισαγωγές αέρα μηχα¬ 
νοστασίου ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Ο αριθμός των συν¬ 
δέσμων σε τέτοια συστήματα σωληνώσεων θα είναι ο ε¬ 
λάχιστος δυνατός. Εύκαμπτοι σωλήνες που μεταφέρουν 
εύφλεκτα υγρά θα είναι εγκεκριμένου τύπου/* 

10.2.3 Καύσιμο πετρέλαιο, λιπαντικά έλαια και άλλα εύ¬ 
φλεκτα πετρελαιοειδή δεν θα μεταφέρονται πρώραθεν 
των κοινόχρηστων χώρων και χώρων ενδιαίτησης πληρώ¬ 
ματος. 

Διατάξεις καυσίμου πετρελαίου 

10.2.4 Σε σκάφος που χρησιμοποιείται καύσιμο πετρέ¬ 
λαιο, οι διατάξεις για την αποθήκευση, διανομή και χρη¬ 
σιμοποίηση του καυσίμου πετρελαίου θα είναι τέτοιες 
που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια του σκάφους και των 
επιβαινόντων και θα συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις 
παρακάτω απαιτήσεις: 

10.2.4.1 Όσο είναι πρακτικά δυνατό, όλα τα τμήματα 
του συστήματος καυσίμου πετρελαίου που περιέχουν 
θερμαινόμενο πετρέλαιο υπό πίεση μεγαλύτερη από 0.18 
Ν/οίπί 2 δεν θα τοποθετούνται σε κρυφές θέσεις όπου ζη¬ 
μιά ή διαρροή δεν μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτή. Οι χώ¬ 
ροι μηχανών στις θέσεις τέτοιων τμημάτων του συστήμα¬ 
τος καυσίμου πετρελαίου θα φωτίζονται επαρκώς. 

10.2.4.2 Ο αερισμός των χώρων μηχανών θα είναι ικα¬ 
νοποιητικός σε όλες τις κανονικές συνθήκες ώστε να α¬ 
ποφεύγεται συσσώρευση ατμών πετρελαίου. 

10.2.4.3 Η θέση των δεξαμενών καυσίμου θα είναι σύμ¬ 
φωνα με την παρ. 7.5.2. 

10.2.4.4 Καμία δεξαμενή πετρελαίου δεν θα είναι εγκα¬ 
τεστημένη σε θέση όπου υπερχείλιση ή διαρροή μπορεί 
να δημιουργήσει κίνδυνο από πτώση πάνω σε θερμές επι¬ 
φάνειες. Αναφορά γίνεται στις απαιτήσεις πυρασφαλείας 
στην παρ. 7.5. 


* Γίνεται μνεία των Οδηγιών για υλικά σωλήνων εκτός χάλυ¬ 
βα, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση 
Α.753(18) 

** Γίνεται μνεία στην Μ50/ΟΙιχ.647 - Οδηγίες για ελάχιστο- 
ποίηση των διαρροών από συστήματα ευφλέκτων υγρών για 
βελτίωση της αξιοπιστίας και μείωση του κινδύνου πυρκαίάς. 
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10.2.4.5 Οι σωληνώσεις καυσίμου πετρελαίου θα είναι 
εφοδιασμένες με κρουνό ή επιστόμιο σύμφωνα με την πα- 
ραγρ. 7.5.3. 

10.2.4.6 Κάθε δεξαμενή πετρελαίου, όπου είναι ανα¬ 
γκαίο, θα είναι εφοδιασμένη με ελαιοσυλλέκτη ή αυλακώ¬ 
σεις (λούκια) για την περισυλλογή των τυχόν διαρροών α¬ 
πό αυτές. 

10.2.4.7 Θα προβλέπονται ασφαλή και αποτελεσματικά 
μέσα εξακρίβωσης της ποσότητας του καυσίμου που πε- 
ριέχεται σε οποιαδήποτε δεξαμενή καυσίμου πετρελαίου. 

10.2.4.7.1 Όπου χρησιμοποιούνται μετρητικοί σωλή¬ 
νες, αυτοί δεν θα τερματίζουν σε οποιοδήποτε χώρο όπου 
μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος ανάφλεξης από υπέρ- 
χείλιση του μετρητικού σωλήνα. Ειδικώτερα, δεν θα τερ¬ 
ματίζουν σε κοινόχρησΓους χώρους, χώρους ενδιαίτησης 
πληρώματος ή μηχανών. Οι απολήξεις θα είναι εφοδια¬ 
σμένες με κατάλληλα μέσα κλεισίματος και διατάξεις για 
αποφυγή υπερχείλισης κατά τη διάρκεια της πετρέλευ- 
σης. 

10.2.4.7.2 Άλλοι μετρητές στάθμης πετρελαίου μπορεί 
να χρησιμοποιούνται αντί των μετρητικών σωλήνων. Τέ¬ 
τοια μέσα θα πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

.1 Σε επιβατηγό σκάφη, τέτοια μέσα δεν θα απαιτούν 
διάτρηση κάτω από την οροφή της δεξαμενής και η βλά¬ 
βη ή υπερπλήρωση των δεξαμενών δεν θα επιτρέπει την 
διαφυγή του καυσίμου. 

.2 Η χρήση κυλινδρικών γυάλινων μετρητών θα απαγο¬ 
ρεύεται. Σε φορτηγά σκάφη, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει 
την χρήση μετρητών στάθμης πετρελαίου με επίπεδο 
γυαλί και αυτόκλειστα επιστόμια μεταξύ των μετρητών 
και των δεξαμενών πετρελαίου. Αυτά τα άλλα μέσα θα εί¬ 
ναι αποδεκτά από την Αρχή και θα διατηρούνται σε κα¬ 
τάλληλη κατάσταση ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής α¬ 
κριβής λειτουργία τους κατά την υπηρεσία. 

10.2.4.8 Θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή υπερ- 
πίεσης σε οποιαδήποτε δεξαμενή πετρελαίου ή τμήμα του 
συστήματος καυσίμου πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων 
και των σωλήνων πλήρωσης. Οποιεσδήποτε ανακουφιστι¬ 
κές βαλβίδες και σωλήνες εξαερισμού ή υπερχείλισης θα ε¬ 
κβάλλουν σε ασφαλή θέση και, για καύσιμα με σημείο ανά¬ 
φλεξης κάτω των 43° Ο, θα τερματίζουν με φλογοπαγίδες 
σύμφωνα με τα πρότυπα του Οργανισμού. * 

10.2.4.9 Οι σωλήνες καυσίμου πετρελαίου και τα επι¬ 
στόμια και εξαρτήματά τους θα είναι από χάλυβα ή άλλο 
εγκεκριμένο υλικό, με την εξαίρεση ότι περιορισμένη χρή¬ 
ση ευκάμπτων σωλήνων μπορεί να επιτραπεί σε θέσεις ό¬ 
που η Αρχή κρίνει ότι είναι αναγκαία. Τέτοιοι εύκαμπτοι 
σωλήνες και τελικές συνδέσεις θα είναι από εγκεκριμένα 
πυράντοχα υλικά επαρκούς αντοχής και κατασκευής που 
να ικανοποιεί την Αρχή. 

Διατάξεις λιπαντικού ελαίου 

10.2.5 Οι διατάξεις για την αποθήκευση, διανομή και 
χρήση του ελαίου που χρησιμοποιείται στα συστήματα λί¬ 
πανσης υπό πίεση θα είναι τέτοιες που θα εξασφαλίζουν 
την ασφάλεια του σκάφους και των επιβαινόντων. Οι δια¬ 
τάξεις που βρίσκονται σε χώρους μηχανών και, όταν είναι 
πρακτικό, σε χώρους βοηθητικών μηχανημάτων θα συμ¬ 
μορφώνονται τουλάχιστον με τις απαιτήσεις των παρ. 

10.2.4.1 και 10.2.4.4 έως 10.2.4.8 με την εξαίρεση ότι: 

* Γίνεται μνεία στα αναθεωρημένα πρότυπα για την σχεδίαση, 
δοκιμές και τοποθέτηση των διατάξεων που εμποδίζουν την δίο¬ 
δο φλόγας στις δεξαμενές φορτίου (Μ50/ΟίΓθ.373/Πβν.1). 


. 1 δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτά οι γυάλινες θυρίδες πα¬ 
ρατήρησης ροής στα συστήματα λίπανσης υπό το ν όρο ό¬ 
τι έχει αποδειχθεί με δοκιμή ότι έχουν κατάλληλο βαθμό 
αντοχής στην πυρκαϊά, 

.2 μετρητικοί σωλήνες επιτρέπονται σε χώρους μηχα¬ 
νών εάν είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα μέσα κλεισίμα¬ 
τος, και 

.3 δεξαμενές αποθήκευσης λιπανπκού ελαίου χωρητικό¬ 
τητας κάτω των 500 λίτρων μπορεί να επιτρέπονται χωρίς τη¬ 
λεχειριζόμενα επιστόμια όπως απαιτείται στηνπαρ. 10.2.4.5. 

Διατάξεις για άλλα εύφλεκτα πετρελαιοειδή 

10.2.6 Οι διατάξεις για την αποθήκευση, διανομή και 
χρήση άλλων ευφλέκτων πει ρελαιοειδών τα οποία χρησι¬ 
μοποιούνται υπό πίεση σε μηχανοκίνητα συστήματα με¬ 
τάδοσης κίνησης, συστήματα ελέγχου και ενεργοποίη¬ 
σης καθώς και συστήματα θέρμανσης θα είναι τέτοιες 
που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του σκάφους και των 
επιβαινόντων. Σε θέσεις που υπάρχουν μέσα ανάφλεξης, 
οι διατάξεις αυτές θα συμμορφώνονται τουλάχιστον με 
τις απαιτήσεις των παρ. 10.2.4.4 και 10.2.4.7 και με τις α¬ 
παιτήσεις των παρ. 10.2.4.8και 10.2.4.9 ανάλογα με την α¬ 
ντοχή και την κατασκευή. 

Διατάξεις μέσα σε χώρους μηχανών 

10.2.7 Επιπλέον των απαιτήσεων των παρ. 10.2.1 έως 
10.2.6 τα συστήματα καυσίμου πετρελαίου και λιπαντικού 
ελαίου θα συμμορφώνονται με τα ακόλουθα: 

10.2.7.1 Όπου οι δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης 
καυσίμου πληρούνται αυτόματα ή με τηλεχειρισμό, θα υ¬ 
πάρχουν μέσα για την αποφυγή υπερχείλισης. 

10.2.7.2 Άλλος εξοπλισμός που επεξεργάζεται αυτόμα¬ 
τα εύφλεκτα υγρά, όπως συσκευές διύλισης καυσίμου πε¬ 
τρελαίου, οι οποίες, όταν είναι πρακτικά δυνατό, θα εγκα¬ 
θίστανται σε ειδικό χώρο προορισμένο για συσκευές διύ¬ 
λισης και τους θερμαντήρες τους, θα έχουν διατάξεις για 
την αποφυγή υπερχείλισης. 

10.2.7.3 Όπου δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης 
καυσίμου πετρελαίου ή δεξαμενές κατακαθήσεως είναι ε¬ 
φοδιασμένες με θερμαντικές διατάξεις, θα υπάρχει αναγ¬ 
γελία υψηλής θερμοκρασίας όταν αυτή φθάσει στο ση¬ 
μείο ανάφλεξης του πετρελαίου εξαιτίας βλάβης του θερ- 
μοστατικού ελέγχου. 

10.3 Συστήματα απάντλησης και αποστράγγισης κυτών 

10.3.1 Θα υπάρχουν διατάξεις για την αποστράγγιση ο- 
ποιουδήποτε υδατοστεγανού διαμερίσματος εκτός από 
τα διαμερίσματα που προορίζονται για την μόνιμη αποθή¬ 
κευση υγρών. Όπου σε μεμονωμένα διαμερίσματα η απο¬ 
στράγγιση δεν θεωρείται αναγκαία, μπορούν να παραλη- 
φθούν οι διατάξεις αποστράγγισης αφού αποδειχθεί ότι 
δεν επηρεάζεται η ασφάλεια του σκάφους. 

10.3.2 Θα υπάρχουν διατάξεις απάντλησης κυτών που 
θα επιτρέπουν οποιοδήποτε υδατοστεγανό διαμέρισμα ε¬ 
κτός από εκείνα που προορίζονται για μόνιμη αποθήκευ¬ 
ση υγρών να αποστραγγισθεί. Η χωρητικότητα ή η θέση ε¬ 
νός τέτοιου διαμερίσματος θα είναι τέτοια ώστε η κατά- 
κλυση του δεν θα επηρεάζει την ασφάλεια του σκάφους. 

10.3.3 Το σύστημα απάντλησης κυτών θα είναι ικανό για 
λειτουργία στις πιθανές τιμές κλίσης και διαγωγής αφού 
το σκάφος έχει υποστεί την πραγματική ζημιά των 
παρ.2.6.5 και 2.6.8. Το σύστημα απάντλησης κυτών θα εί¬ 
ναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εμποδίζει την ροή του νε¬ 
ρού από το ένα διαμέρισμα στο άλλο. Τα απαραίτητα επι¬ 
στόμια ελέγχου των αναρροφήσεων σεντινών θα είναι ι¬ 
κανά να χειρίζονται από θέση πάνω από το οριακό 
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επίπεδο. Όλα τα κιβώτια διανομής και τα χειροκίνητα επι¬ 
στόμια στις συνδέσεις με τις διατάξεις απαντλησης κυτών 
θα βρίσκονται σε θέσεις που είναι προσιτές υπό φυσιολο¬ 
γικές συνθήκες. 

10.3.4 Οι ανεξάρτητες μηχανοκίνητες αντλίες κυτών 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις όπως 
κατάσβεση πυρκαίάς ή γενική χρήση αλλά όχι για απά- 
ντληση πετρελαίου ή άλλων ευφλέκτων υγρών. 

10.3.5 Κάθε μηχανοκίνητη αντλία κυτών θα είναι ικανή 
να αντλεί νερό μέσω του απαιτουμένου σωλήνα κυτών με 
ταχύτητα τουλάχιστον 2 γπ/5. 

10.3 6 Η διάμετρος (ά) του κυρίου αγωγού απάντΛησης 
κυτών θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, 
εκτός του ότι η πραγματική εσωτερική διάμετρος του κυ¬ 
ρίου αγωγού απάντλησης κυτών μπορεί να στρογγυλό- 
ποιείται στο πλησιέατερο μέγεθος ενός αναγνωρισμένου 
προτύπου: 

ό = 25 + 1.68(Ε(Β + ϋ))0.5 

όπου: 

ά είναι η εσωτερική διάμετρος του κυρίου αγωγού α¬ 
πάντλησης κυτών (πίπτι), 

I είναι το μήκος του σκάφους σε μέτρα όπως ορίσθηκε 
στο κεφάλαιο 1, 

Β είναι για τα σκάφη μονής γάστρας, το πλάτος ίου 
σκάφους σε μέτρα όπως ορίσθηκε στο κεφάλαιο 1 και για 
τα σκάφη πολλαπλών γαστρών, το πλάτος μιας γάστρας 
στην ή κάτωθεν της ισάλου γραμμής σχεδίασης σε μέτρα, 
και 

Ο είναι το πλευρικό ύψος του σκάφους στο οριακό επί¬ 
πεδο σε μέτρα. 

10.3.7 Οι εσωτερικές διάμετροι των κλάδων αναρρόφη¬ 
σης θα πληρούν τις απαιτήσεις της Αρχής αλλά δεν θα εί¬ 
ναι μικρότερες από 25 πτπτ. Οι κλάδοι αναρρόφησης θα εί¬ 
ναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα τρυπητά. 

10.3 8 Μία αναρρόφηση κυτών ανάγκης θα υπάρχει για 
κάθε χώρο μηχανών που περιέχει ένα κύριο κινητήρα 
πρόωσης. Η αναρρόφηση αυτή θα οδηγεί στην μεγαλύ¬ 
τερη διαθέσιμη μηχανοκίνητη αντλία εξαιρουμένηςτης α¬ 
ντλίας κυτών, αντλίας πρόωσης ή αντλίας πετρελαίου. 

10.3.9 Τα βάκτρα των επιστομίων εισαγωγής θάλασσας 
θα εκτείνονται αρκετά πάνω από το δάπεδο χώρου μηχα¬ 
νών. 

10.3.10 Όλες οι σωληνώσεις απάντλησης κυτών μέχρι 
τη σύνδεση τους με τις αντλίες θα είναι ανεξάρτητες από 
άλλες σωληνώσεις. 

10.3.11 Χώροι που βρίσκονται πάνω από τη στάθμη του 
νερού στις δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες ζη¬ 
μιάς θα αποστραγγίζονται απευθείας εκτός πλοίου μέσω 
ευδιαίων εφοδιασμένων με ανεπίστροφα επιστόμια. 

10.3.12 Οποιοσδήποτε μη επιτηρούμενος χώρος για 
τον οποίον απαιτούνται διατάξεις απάντλησης κυτών θα 
εφοδιάζεται με σύστημα αναγγελίας σενιτνών. 

10.3.13 Για σκάφη με μεμονωμένες αντλίες κυτών, η συ¬ 
νολική παροχή Ο των αντλιών κυτών για κάθε γάστρα δεν 
θα είναι μικρότερη από 2.4 φορές την παροχή της αντλίας 
που ορίσθηκε στις παρ. 10.3.5 και 10.3.6. 

10.3.14 Όπου δεν υπάρχει κύριος αγωνός απάντλησης 
κυτών τότε οτις διατάξεις απάντλησης κυτών θα υπάρχει 
τουλάχιστον μία μόνιμη υποβρύχια αντλία για κάθε χώρο, 
με εξαίρεση τους χώρους που βρίσκονται πρώραθεν των 
κοινοχρήστων χώρων και ενδιαίτησης πληρώματος Επι¬ 
πρόσθετα, θα υπάρχει μία τουλάχιστον φορητή αντλία 
τροφοδοτούμενη, εάν είναι ηλεκτρική, απάτην πηγή ανά¬ 


γκης, για χρήση σε μεμονωμένους χώρους. Η παροχή κά¬ 
θε υποβρύχιας αντλίας Οπ δεν θα είναι μικρότερη από: 

Οπ = Ω/(Ν-1) τόννοι/ώρα με ελάχιστο 8 τόννους/ώρα 
όπου: Ν = αριθμός υποβρυχίων αντλιών 
Ο - συνολική παροχή όπως ορίσθηκε στην 
παρ.10.3.13 

10.3.15 Ανεπίστροφα επιστόμια θα τοποθετούνται στα 
παρακάτω εξαρτήματα: 

. 1 κιβώτια επιστομίων διανομής σεντινών, 

.2 συνδέσεις σωλήνων αναρρόφησης σεντινών όπου εί¬ 
ναι απευθείας προσαρμοσμένες στην αντλία ή στον κύριο 
σωλήνα αναρρόφησης σεντινών, και 

.3 σωλήνες απευθείας αναρρόφησης σεντινών και συν¬ 
δέσεις αντλιών κυτών με το κύριο σωλήνα αναρρόφησης 
σεντινών. 

10.4 Συστήματα ερματισμού 

10.4.1 Το υδάτινο έρμα δεν θα μεταφέρεται γενικά σε 
δεξαμενές που προορίζονται για καύσιμο πετρέλαιο. Σε 
σκάφη όπου δεν είναι εφικτή η αποφυγή τοποθέτησης νε¬ 
ρού σε δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου, θα υπάρχει εξο¬ 
πλισμός διαχωρισμού πετρελαίου - νερού, ή άλλα εναλ¬ 
λακτικά μέσα όπως εκφόρτωσης σε ευκολίες υποδοχής 
για την διάθεση του έρματος πετρελαίου - νερού. Οι προ¬ 
βλέψεις της παραγράφου αυτής είναι με την επιφύλαξη 
των προβλέψεων της ισχύουσας Διεθνούς Σύμβασης για 
την Αποφυγή της Ρύπανσης από τα Πλοία. 

10.4.2 Όταν ένα σύστημα μετάγγισης καυσίμου χρησι¬ 
μοποιείται για σκοπούς ερματισμού, το σύστημα θα απο¬ 
μονώνεται από οποιαδήποτε σύστημα υδατίνου έρματος 
και θα πληροί τις απαιτήσεις για συστήματα καυσίμων και 
της ισχύουσας Διεθνούς Σύμβασης για την Αποφυγή της 
Ρύπανσης από τα Πλοία. 

10.5 Συστήματα ψύξης 

Οι διατάξεις ψύξης θα είναι επαρκείς για να διατηρούν 
τις θερμοκρασίες όλων των λιπαντ ικών και υδραυλικών υ¬ 
γρών εντός των συνιστωμένων από τον κατασκευαστή ο¬ 
ρίων κατά την διάρκεια όλων των λειτουργιών για τις ο¬ 
ποίες το σκάφος πρόκειται να πιστοποιηθεί. 

10.6 Συστήματα εισαγωγής αέρα μηχανών 

Θα υπάρχουν διατάξεις που θα παρέχουν ικανοποιητι¬ 
κό αέρα στη μηχανή και θα δίδουν επαρκή προστασία κα¬ 
τά της ζημιάς από φθορά, εξαιτίας της εισόδου ξένης ου¬ 
σίας. 

10.7 Συστήματα αερισμού 

Οι χώροι μηχανών θα αερίζονται επαρκώς ώστε να εξα¬ 
σφαλίζεται ότι όταν λειτουργούν μηχανήματα στην πλήρη 
ισχύ τους σε όλες τις καιρικές συνθήκες περιλαμβανόμε¬ 
νης ισχυρής κακοκαιρίας, μια επαρκής παροχή αέρα θα 
διατηρείται στους χώρους για την ασφάλεια και άνεση του 
προσωπικού και τη λειτουργία των μηχανημάτων. Οι χώροι 
βοηθητικών μηχανημάτων θα αερίζονται επαρκώς ανάλο¬ 
γα με τον προορισμό των χώρων αυτών. Οι διατάξεις αερι¬ 
σμού θα είναι επαρκείς για να εξασφαλίσουν ότι η ασφαλής 
λειτουργία του σκάφους δεν τίθεται σε κίνδυνο. 

10 8 Συστήματα εξαγωγής καυσαερίων 

10.8.1 Όλα τα συστήματα εξαγωγής καυσαερίων μηχα¬ 
νών θα είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίζουν τη σωστή λει¬ 
τουργία των μηχανών και ότι η ασφαλής λειτουργία του 
σκάφους δεν τίθεται σε κίνδυνο. 

10 . 8.2 Τα συστήματα εξαγωγής καυσαερίων θα είναι έ¬ 
τσι διατεταγμένα ώστε να ελαχιστοποιούν την είσοδο 
καυσαερίων οε επανδρωμένους χώρους, συστήματα κλι¬ 
ματισμού και εισαγωγές μηχανών. Τα συστήματα εξάγω- 
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γης καυσαερίων δεν θα απολήγουν σε αγωγούς εισαγω¬ 
γής αέρα. 

10.8.3 Σωληνώσεις μέσω των οποίων τα καυσαέρια δια¬ 
φεύγουν μέσω της γάστρας πλησίον της περιοχής της ι- 
σάλου γραμμής θα είναι εφοδιασμένα με αντιδιαβρωτικά 
πτερύγια κλεισίματος ή άλλες διατάξεις στο κέλυφος ή 
στο άκρο του σωλήνα και με αποδεκτές διατάξεις για την 
αποφυγή κατάκλυσης του χώρου ή εισόδου του νερού 
στον οχετό εξαγωγής. 

10.8.4 Οι εξαγωγές αεριοστροβίλων θα είναι διατεταγμέ¬ 
νες έτσι ώστε τα θερμά καυσαέρια να οδηγούνται μακριά α¬ 
πό περιοχές όπου έχει πρόσβαση το προσωπικό, είτε επί 
του σκάφους είτε πλησίον αυτού όταν ελλιμενίζεται. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

10.9 Συστήματα απάντλησης και αποστράγγισης κυτών 

10.9.1 Σκάφη κατηγορίας Β θα είναι εφοδιασμένα με 
τουλάχιστον τρεις και σκάφη κατηγορίας Α με τουλάχι¬ 
στον δύο μηχανοκίνητες αντλίες κυτών συνδεδεμένες με 
το κύριο αγωγό απάντλησης κυτών, μία εκ των οποίων 
μπορεί να λαμβάνει κίνηση από την προωστήρια μηχανή. 
Εναλλακτικά, η διάταξη μπορεί να είναι σύμφωνα με τις α¬ 
παιτήσεις της παρ. 10.3.14. 

10.9.2 Οι διατάξεις θα είναι τέτοιες ώστε τουλάχιστον 
μία μηχανοκίνητη αντλία κυτών θα είναι διαθέσιμη για 
χρήση σε όλες τις καταστάσεις κατάκλυσης τις οποίες το 
σκάφος απαιτείται να αντέχει ως εξής: 

. 1 μία από τις απαιτούμενες αντλίες κυτών θα είναι α¬ 
ντλία ανάγκης αξιόπιστου υποβρύχιου τύπου που θα λαμ¬ 
βάνει κίνηση από πηγή ενεργείας ανάγκης, ή 

.2 οι αντλίες κυτών και οι πηγές ενεργείας τους θα είναι 
έτσι κατανεμημένες κατά μήκος του σκάφους ώστε του 
λάχιστον μία αντλία σε ένα διαμέρισμα που δεν έχει υπο- 
στεί ζημιά θα είναι διαθέσιμη. 

10.9.3 Σε σκάφη πολλαπλών γαστρών, κάθε γάστρα θα 
είναι εφοδιασμένη με τουλάχιστον δύο αντλίες κυτών. 

10.9.4 Κιβώτια διανομής, κρουνοί και επιστόμια συνδε- 
δεμένα με το σύστημα απάντλησης κυτών θα είναι έτσι 
διατεταγμένα ώστε, σε περίπτωση κατάκλυσης, μία από 
τις αντλίες κυτών θα μπορεί να λειτουργεί σε οποιοδήπο- 
τε διαμέρισμα. Επιπρόσθετα, βλάβη σε αντλία ή στο σω¬ 
λήνα σύνδεσής της με τον κύριο αγωγό απάντλησης κυ¬ 
τών δεν θα θέτει το σύστημα απάντλησης κυτών εκτός 
λειτουργίας. Όταν, επιπλέον του κύριου συστήματος α¬ 
πάντλησης κυτών, προβλέπεται σύστημα απάντλησης κυ¬ 
τών ανάγκης, αυτό θα είναι ανεξάρτητο από το κύριο σύ¬ 
στημα και έτσι διατεταγμένο ώστε μια αντλία να είναι ικα¬ 
νή να λειτουργεί σε οποιοδήποτε διαμέρισμα υπό 
συνθήκες κατάκλυσης όπως καθορίζεται στην 
παρ. 10.3.3. Σ' αυτή την περίπτωση μόνο τα επιστόμια τα 
απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματος ανάγκης 
χρειάζεται να μπορούν να χειρίζονται από θέση άνωθεν 
του οριακού επιπέδου. 

10.9 5 Όλοι οι κρουνοί και τα επιστόμια που αναφέρο- 
νται στην παρ. 10.9.4 και μπορούν να χειρίζονται από θέση 
άνωθεν του οριακού επιπέδου θα έχουν ευκρινή σήμανση 
στα χειριστήρια στη θέση χειρισμών και θα διαθέτουν μέ¬ 
σα που θα δείχνουν αν είναι ανοικτά ή κλειστά. 

ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

10.10 Συστήματα απάντλησης κυτών 

10.10.1 Θα προβλέπονται δύο τουλάχιστον μηχανοκίνη¬ 
τες αντλίες συνδεδεμένες στο κύριο σύστημα απάντλη¬ 


σης κυτών, μία εκ των οποίων μπορεί να λαμβάνει κίνηση 
από προωστήρια μηχανή. Εάν η Αρχή κρίνει ότι η ασφά¬ 
λεια του σκάφους δεν επηρεάζεται δυσμενώς, οι διατά¬ 
ξεις απάντλησης κυτών μπορούν να εξαιρεθούν από ορι¬ 
σμένα διαμερίσματα. Εναλλακτικά, η διάταξη μπορεί να 
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 10.3.14. 

10.10.2 Σε σκάφη πολλαπλών γαστρών κάθε γάστρα θα 
είναι εφοδιασμένη με τουλάχιστον δύο μηχανοκίνητες α¬ 
ντλίες, εκτός εάν μια αντλία κυτών στη μία γάστρα μπορεί 
να απανιλήσει κύτη στην άλλη γάστρα. Τουλάχιστον μία 
αντλία σε κάθε γάστρα θα είναι ανεξάρτητη μηχανοκίνη¬ 
τη αντλία 
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- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

11.1 Ορισμοί 

11.1.1 «Συστήματα τηλεχειρισμού» περιλαμβάνουν όλο 
τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον χειρισμό μονάδων από 
μια θέση ελέγχου από όπου ο χειριστής δεν μπορεί απευ¬ 
θείας να παρατηρήσει το αποτέλεσμα των ενεργειών του. 

11.1.2 «Εφεδρικά συστήματα ελέγχου» περιλαμβάνουν 
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διατήρηση του ε¬ 
λέγχου των αναγκαίων λειτουργιών που απαιτούνται για 
την ασφαλή λειτουργία του σκάφους όταν τα κύρια συ¬ 
στήματα ελέγχου έχουν αποτύχει ή δυσλειτουργούν. 

11 2 Γενικά 

11.2.1 Η βλάβη οποιουδήποτε συστήματος τηλεχειρι¬ 
σμού ή αυτομάτου ελέγχου θα ενεργοποιεί ηχητική και ο¬ 
πτική αναγγελία και δεν θα εμποδίζει τον κανονικό χειρο¬ 
κίνητο έλεγχο. 

11.2.2 Οι έλεγχοι ελιγμών και ανάγκης θα επιτρέπουν 
στο πλήρωμα να εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία είναι 
υπεύθυνο με σωστό τρόπο χωρίς δυσκολία, κούραση ή υ¬ 
περβολική συγκέντρωση. 

11.2.3 Όπου ο έλεγχος πρόωσης ή ελιγμών εκτελείται 
σε σταθμούς πλησίον αλλά έξω από το διαμέρισμα διακυ¬ 
βέρνησης, η μεταφορά του ελέγχου θα εκτελείται μόνο α¬ 
πό τον σταθμό που αναλαμβανει τον έλεγχο. 

Αμφίδρομος επικοινωνία θα διατίθεται μεταξύ όλων των 
σταθμών από τους οποίους εκτελούνται λειτουργίες ε¬ 
λέγχου καθώς και μεταξύ κάθε τέτοιου σταθμού και της 
θέσης επιτήρησης. Βλάβη του συστήματος ελέγχου χει¬ 
ρισμών ή της μεταφοράς του ελέγχου θα φέρνει το σκά¬ 
φος σε χαμηλή ταχύτητα χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι 
επιβάτες ή το σκάφος. 

11.2.4 Για σκάφη κατηγορίας Β και φορτηγά σκάφη, τα 
συστήματα τηλεχειρισμού των προωστηρίων μηχανών 
και ελέγχου διεύθυνσης θα είναι εφοδιασμένα με εφεδρι¬ 
κά συστήματα ελεγχόμενα από το διαμέρισμα χειρισμών. 
Για φορτηγά σκάφη, αντί του εφεδρικού συστήματος που 
περιγράφεται παραπάνω, είναι αποδεκτό ένα εφεδρικό 
σύστημα ελεγχόμενο από ένα χώρο ελέγχου μηχανών, ό¬ 
πως το δωμάτιο ελέγχου μηχανοστασίου (οοπίτοί γοοπί) έ¬ 
ξω από το διαμέρισμα χειρισμών. 

11.3 Έλεγχοι ανάγκης 

11.3.1 Σε άλατα σκάφη, ο σταθμός ή οι σταθμοί στο δια¬ 
μέρισμα διακυβέρνησης από όπου εκτελείται ο έλεγχος ε¬ 
λιγμών του σκάφους και/ή των κυρίων μηχανών του θα εί¬ 
ναι εφοδιασμένος, σε ευκόλως προσιτή θέση για το μέλος 
πληρώματος του σταθμού αυτού, με ελέγχους για χρήση 
σε κατάσταση ανάγκης που να: 
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. 1 ενεργοποιούν τα μόνιμα συστήματα κατάσβεσης 
πυρκαϊάς, 

.2 κλείνουν τα ανοίγματα αερισμού και σταματούν τους 
ανεμιστήρες που τροφοδοτούν χώρους καλυπτόμενους 
με μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς, εάν δεν εν¬ 
σωματώνονται στα αναφερόμενα στην παραπάνω υπο- 
παρ. .1, 

.3 διακόπτουν τις παροχές καυσίμου στις μηχανές σε 
χώρους κυρίων και βοηθητικών μηχανημάτων, 

.4 αποσυνδέουν όλες τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας 
από το κανονικό σύστημα διανομής ενέργειας (ο λειτουρ¬ 
γικός έλεγχος θα επιτηρείται ώστε να μειώνεται ο κίνδυ¬ 
νος απρόσεκτης λειτουργίας), και 

.5 σταματούν τις κύριες μηχανές και τα βοηθητικά μη¬ 
χανήματα 

11.3.2 Όπου ο έλεγχος πρόωσης και ελιγμών εκτελείται 
σε σταθμό έξω από το διαμέρισμα διακυβέρνησης, τέτοι¬ 
οι σταθμοί θα έχουν απευθείας επικοινωνία με το διαμέρι¬ 
σμα διακυβέρνησης το οποίο θα είναι ένας συνεχώς ε¬ 
πανδρωμένος σταθμός ελέγχου. 

' 11.4 Σύστημα αναγγελίας 

11.4.1 Θα υπάρχουν συστήματα αναγγελίας τα οποία 
θα ανακοινώνουν στη θέση ελέγχου του σκάφους, με ο¬ 
πτικά και ηχητικά μέσα, δυσλειτουργίες ή μη ασφαλείς 
συνθήκες. Οι αναγγελίες θα διατηρούνται μέχρι να γίνουν 
αντιληπτές και οι οπτικές ενδείξεις μεμονωμένων αναγγε¬ 
λιών θα παραμένουν μέχρι το σφάλμα να διορθωθεί, οπό¬ 
τε η αναγγελία επαναφέρεται αυτόματα στην κανονική 
κατάσταση λειτουργίας. Εάν μια αναγγελία γίνει αποδε¬ 
κτή και συμβεί δεύτερο σφάλμα πριν αποκατασταθεί το 
πρώτο, η ηχητική και οπτική αναγγελία θα λειτουργήσει 
ξανά. Τα συστήματα αναγγελίας θα περιλαμβάνουν διά¬ 
ταξη δοκιμής. 

11.4.1.1 Αναγγελίες παρέχουσες ένδειξη συνθηκών 
που απαιτούν άμεση ενέργεια θα είναι διακριτές και σε 
πλήρη θέα των μελών πληρώματος στο διαμέρισμα δια¬ 
κυβέρνησης, και θα υπάρχουν για τα παρακάτω: 

.1 ενεργοποίηση του συστήματος πυρανίχνευσης, 

.2 ολική απώλεια της κανονικής ηλεκτρικής παροχής, 

.3 υπερτάχυνση των κυρίων μηχανών, 

.4 θερμική εκφόρτιση οποιουδήποτε μόνιμα εγκατε¬ 
στημένου συσσωρευτή νικελίου - καδμίου. 

11.4.1.2 Αναγγελίες με οπτική ένδειξη διαφορετική από 
αυτή των αναγγελιών της παρ. 114.1.1 θα δεικνύουν συν¬ 
θήκες που απαιτούν ενέργεια για παρεμπόδιση της υπο- 
βάθμισης σε μη ασφαλή κατάσταση. Αυτές θα υπάρχουν 
τουλάχιστον για τα παρακάτω: 

. 1 υπέρβαση των οριακών τιμών οποιουδήποτε σκά¬ 
φους, μηχανών ή παραμέτρου συστήματος πλην της υ- 
περτάχυνσης μηχανής, 

.2 αποτυχία της κανονικής παροχής ισχύος να τροφο¬ 
δοτήσει τις συσκευές διεύθυνσης ή ελέγχου, 

.3 λειτουργία οποιοσδήποτε αυτόματης αντλίας κυτών, 
.4 βλάβη του συστήματος πυξίδας, 

.5 χαμηλή στάθμη της δεξαμενής πετρελαίου, 

.6 υπερχείληση δεξαμενής πετρελαίου, 

.7 διακοπή λειτουργίας πλευρικών, εφιστίου και πρυ- 
μναίου φανών ναυσιπλοΐας, 

.8 χαμηλή στάθμη περιεχομένου οποιουδήποτε δοχεί¬ 
ου υγρού, το περιεχόμενο του οποίου είναι απαραίτητο 
για την κανονική λειτουργία του σκάφους, 

.9 βλάβη οποιοσδήποτε συνδεδεμένης πηγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας, 


.10 βλάβη οποιουδήποτε ανεμιστήρα εγκατεστημένου 
για αερισμό χώρων όπου είναι δυνατόν να δημιουργηθεί 
συγκέντρωση εύφλεκτων ατμών, 

.11 βλάβη σωλήνα καυσίμου πετρελαιομηχανής όπως 
απαιτείται στην παρ. 9.4.2. 

11.4.1.3 Όλα τα προειδοποιητικά σήματα που απαιτού¬ 
νται στις παρ. 11.4.1.1 και 11.4.1.2 θα παρέχονται σε ό¬ 
λους τους σταθμούς στους οποίους μπορεί να εκτελού- 
νται λειτουργίες ελέγχου. 

11.4.2 Το σύστημα αναγγελίας θα πληροί τις κατάλλη¬ 
λες κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις για α- 
παιτούμενες αναγγελίες. * 

11.4.3 Ο εξοπλισμός παρακολούθησης των επιβατών, 
φορτίου και χώρων μηχανών για πυρκαίά και κατάκλυση 
θα σχηματίζει, όσο είναι πρακτικά δυνατό, ένα ολοκλη¬ 
ρωμένο υπο-κέντρο που θα περιλαμβάνει ελέγχους πα¬ 
ρακολούθησης και ενεργοποίησης για όλες τις καταστά¬ 
σεις ανάγκης. Αυτό το υπο-κέντρο θα μπορεί να απαιτεί 
όργανα επανατροφοδότησης που θα δεικνύουν ότι οι ε¬ 
νέργειες που ανελήφθησαν έχουν πλήρως ολοκληρωθεί. 

11.5 Σύστημα ασφαλείας 

Όπου υπάρχουν διατάξεις για την ακύρωση οποιοσδή¬ 
ποτε συστήματος αυτόματης διακοπής για τις προωστή- 
ριες μηχανές σύμφωνα με την παρ.9.2.2, θα είναι τέτοιες 
που να αποκλείουν απρόσεκτη λειτουργία. Όταν ενεργο¬ 
ποιείται ένα σύστημα διακοπής, μια οπτική και ηχητική α¬ 
ναγγελία θα δίδεται στον σταθμό ελέγχου και θα υπάρ¬ 
χουν μέσα για την ακύρωση της αυτόματης διακοπής ε¬ 
κτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
πλήρους καταστροφής ή έκρηξης. 
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ΜΕΡΟΣ Α-ΓΕΝΙΚΑ 

12.1 Γ ενικά 

12.1.1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι τέτοιες ώ¬ 
στε: 

. 1 όλες οι ηλεκτρικές βοηθητικές υπηρεσίες απαραίτη¬ 
τες για την διατήρηση του σκάφους σε κανονικές συνθή¬ 
κες λειτουργίας και διαβίωσης να εξασφαλίζονται χωρίς 
προσφυγή στην πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, 

.2 οι ηλεκτρικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για 
την ασφάλεια να εξασφαλίζονται σε διάφορες καταστά¬ 
σεις ανάγκης, και 

.3 να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, πληρώ¬ 
ματος και σκάφους από ηλεκτρικούς κινδύνους. 

Η ανάλυση κατάστασης βλάβης και αποτελέσματος (Α- 
ΚΒΑ) θα περιλαμβάνει το ηλεκτρικό σύστημα, λαμβάνο- 
ντας υπόψη τα αποτελέσματα ηλεκτρικής βλάβης των 
τροφοδοτούμενων συστημάτων. Σε περιπτώσεις που 
μπορούν να συμβούν σφάλματα χωρίς να έχουν ανιχνευ- 
θεί κατά τους συνήθεις ελέγχους των εγκαταστάσεων, η 
ανάλυση θα λαμβάνει υπόψη της την πιθανότητα ταυτο¬ 
χρόνων ή διαδοχικών σφαλμάτων. 

12.1.2 Το ηλεκτρικό σύστημα θα σχεδιάζεται και θα ε¬ 
γκαθίσταται έτσι ώστε η πιθανότητα βλάβης μιας υπηρε¬ 
σίας να είναι εξαιρετικά απομακρυσμένη. 


* Γίνεται μνεία στον Κώδικα για αναγγελίες και ενδείκτες 
που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση 
Α.686(17). 
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12.1.3 Όπου η απώλεια μιας συγκεκριμένης βασικής υ¬ 
πηρεσίας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο 
οτο σκάφος, η υπηρεσία θα τροφοδοτείται από τουλάχι¬ 
στον δύο ανεξάρτητα κυκλώματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
καμιά βλάβη στα συστήματα ηλεκτρικής παροχής και δια¬ 
νομής δεν θα επηρεάσει και τις δύο τροφοδοτήσεις. 

12.1.4 Οι διατάξεις ασφάλισης των βαρέων αντικειμέ¬ 
νων, π.χ. συστοιχίες συσσωρευτών, θα εμποδίζουν, όσο 
είναι πρακτικά δυνατό, υπερβολικές μετακινήσεις κατά 
τις επιταχύνσεις λόγω προσάραξης ή σύγκρουσης. 

12.1.5 Θα ληφθούν προφυλάξεις που θα περιορίζουν 
στο ελάχιστο τον κίνδυνο διακοπής των τροφοδοτήσεων 
σε απαραίτητες υπηρεσίες και υπηρεσίες ανάγκης από α¬ 
πρόσεκτα ή τυχαία ανοίγματα των διακοπτών ή των αφαι¬ 
ρετών συνδέσμων. 

12.2 Κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 

12.2.1 Θα προβλέπεται κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργει¬ 
ας ικανοποιητικής παροχής για την τροφοδότηση όλων 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 12.1.1. Η κύ¬ 
ρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελείται από δύο 
τουλάχιστον ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. 

12.2.2 Τα ηλεκτροπαραγωγά αυτά ζεύγη θα έχουν τέ¬ 
τοια ικανότητα ώστε σε περίπτωση που οποιοδήποτε από 
τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη σταματήσει ή υποστεί βλάβη 
θα υπάρχει α]<όμη η δυνατότητα να τροφοδοτηθούν εκεί¬ 
νες οι υπηρεσίες οι απαραίτητες για τις κανονικές συνθή¬ 
κες πρόωσης και ασφάλειας. Θα εξασφαλίζονται επίσης 
οι ελάχιστες συνθήκες άνετης διαβίωσης οι οποίες θα πε¬ 
ριλαμβάνουν τουλάχιστον επαρκείς υπηρεσίες για μαγεί¬ 
ρεμα, θέρμανση, ψυγεία ενδιαίτησης μηχανικό αερισμό, 
νερό πόσιμο και υγιεινής. 

12.2.3 Οι διατάξεις της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας του σκάφους θα είναι τέτοιες ώστε οι υπηρεσίες 
που αναφέρονται στην παρ. 12.1.1.1 θα διατηρούνται α¬ 
νεξάρτητα από την ταχύτητα και διεύθυνση των προω- 
στηρίων μηχανών ή του αξονικού συστήματος. 

12.2.4 Επιπρόσθετα, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα εί¬ 
ναι τέτοια που θα εξασφαλίζουν ότι με οποιαδήποτε γεν¬ 
νήτρια ή με την πρωτεύουσα πηγή ενέργειας της εκτός 
λειτουργίας, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που απομένουν 
θα μπορούν να παρέχουν τις ηλεκτρικές υπηρεσίες τις α¬ 
παραίτητες για την εκκίνηση της κύριας προωστήριας ε¬ 
γκατάστασης από την κατάσταση νεκρού σκάφους. Η πη¬ 
γή ηλεκτρικής ενεργείας ανάγκης μπορεί να χρησιμοποι¬ 
ηθεί για την εκκίνηση από την κατάσταση νεκρού 
σκάφους εάν είτε μόνη είτε σε συνδυασμό με οποιαδήπο¬ 
τε άλλη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει επαρκή ικανότη¬ 
τα για να παρέχει συγχρόνως εκείνες τις υπηρεσίες που 
απαιτούνται απότιςπαρ. 12.7.3.1 έως 12.7.3.3 ή 12.7.4.1 
έως 12.7.4.4 ή 12.8.2.1 έως 12.8.2.4.1. 

12.2.5 Όπου μετασχηματιστές αποτελούν βασικό τμή¬ 
μα του συστήματος ηλεκτρικής παροχής που απαιτείται 
από αυτό το κεφάλαιο, το σύστημα θα εξασφαλίζει την ί¬ 
δια συνέχεια παροχής όπως στην παρ. 12.2. 

12.2.6 Το κύριο ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού που θα 
παρέχει φωτισμό σε όλα εκείνα τα μέρη του σκάφους που 
είναι προσιτά και χρησιμοποιούνται από τους επιβάτες 
και το πλήρωμα θα τροφοδοτείται από την κύρια πηγή η¬ 
λεκτρικής ενέργειας. 

12.2.7 Η διάταξη του κύριου ηλεκτρικού συστήματος 
φωτισμού θα είναι τέτοια ώστε πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα 
στους χώρους που περιέχουν την πηγή ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας ανάγκης, τους σχετικούς μετασχηματιστές, εάν υ¬ 


πάρχουν τον πίνακα ανάγκης και τον πίνακα φωτισμού α¬ 
νάγκης δεν θα θέτει εκτός λειτουργίας το κύριο ηλεκτρι¬ 
κό σύστημα φωτισμού που απαιτείται στην παρ. 12.2.6. 

12.2.8 Ο κύριος ηλεκτρικός πίνακας θα είναι έτσι τοπο¬ 
θετημένος σε σχέση με ένα κύριο ηλεκτροπαραγωγό 
σταθμό ώστε, όσο είναι πρακτικά δυνατό, η ακεραιότητα 
της κανονικής ηλεκτρικής παροχής να μπορεί να επηρεα- 
σθεί μόνο από πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα σε ένα χώρο. Μια 
περίφραξη προστασίας του κύριου ηλεκτρικού πίνακα α¬ 
πό το περιβάλλον που μπορεί να παρέχεται από το χώρο 
ελέγχου μηχανημάτων που βρίσκεται μέσα από τα κύρια 
όρια του χώρου, δεν θα θεωρείται ως διαχωρισπκό των η¬ 
λεκτρικών πινάκων από τις γεννήτριες. 

12.2.9 Οι κύριοι ζυγοί θα υποδιαιρούνται σε τουλάχι¬ 
στον δύο τμήματα τα οποία θα συνδέονται με αφαιρε¬ 
τούς συνδέσμους ή άλλα εγκεκριμένα μέσα. Όσο είναι 
πρακτικά δυνατό, η σύνδεση των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών και οποιωνδήποτε άλλων διπλών συσκευών θα υ¬ 
ποδιαιρείται εξίσου μεταξύ των μερών. Μπορεί να επι¬ 
τρέπονται ισοδύναμες διατάξεις που να ικανοποιούν την 
Αρχή. 

12.3 Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 

12.3.1 Κάθε σκάφος θα είναι εφοδιασμένο με αυτόνομη 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης. 

12.3.2 Η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, οι σχετι¬ 
κοί μετασχηματιστές, αν υπάρχουν, η μεταβατική πηγή η¬ 
λεκτρικής ενέργειας, ο ηλεκτρικός πίνακας ανάγκης και ο 
πίνακας φωτισμού ανάγκης θα βρίσκονται υπεράνωτης ι- 
σάλου γραμμής στην τελική συνθήκη βλάβης όπως ανα- 
φέρεται στο κεφάλαιο 2, ικανά να λειτουργήσουν σ' αυτή 
τη συνθήκη και ευκόλως προσιτά. 

12.3.3 Η θέση της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά¬ 
γκης και των σχετικών μετασχηματιστών, εάν υπάρχουν, 
της μεταβατικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας, του πίνα¬ 
κα ανάγκης και των ηλεκτρικών πινάκων φωτισμού ανά¬ 
γκης σε σχέση με την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
τους σχετικούς μετασχηματιστές, εάν υπάρχουν, και τον 
κύριο ηλεκτρικό πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να εξασφα¬ 
λίζεται ότι πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα σε χώρους που πε¬ 
ριέχουν την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τους σχε¬ 
τικούς μετασχηματιστές, εάν υπάρχουν, και τον κύριο η¬ 
λεκτρικό πίνακα ή σε οποιοδήποτε χώρο μηχανών δεν θα 
επηρεάσει την παροχή, έλεγχο και διανομή της ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας ανάγκης. Όσο είναι πρακτικά δυνατό, ο 
χώρος που περιέχει την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά¬ 
γκης, τους σχετικούς μετασχηματιστές, εάν υπάρχουν, 
την μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης και 
τον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης δεν θα έχει κοινά όρια με 
χώρους κυρίων μηχανών ή χώρους που περιέχουν την 
κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τους σχετικούς μετα¬ 
σχηματιστές, εάν υπάρχουν, ή τον κύριο πίνακα ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας. 

12.3.4 Υπό τον όρο ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα 
για την εξασφάλιση ανεξάρτητης λειτουργίας ανάγκης 
σε όλες τις συνθήκες, η γεννήτρια ανάγκης, εάν υπάρχει, 
μπορεί να χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση, και για μικρές 
χρονικές περιόδους, για τροφοδότηση κυκλωμάτων που 
δεν είναι κυκλώματα ανάγκης. 

12.3.5 Τα συστήματα διανομής θα είναι έτσι διατεταγ¬ 
μένα ώστε οι τροφοδοτικοί αγωγοί από την κύρια και από 
την πηγή ανάγκης να διαχωρίζονται κατακόρυφα και ορι¬ 
ζόντια και σε μεγάλο εύρος όσο είναι πρακτικό. 

12.3.6 Η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης μπορεί να 
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είναι είτε ηλεκτρογεννήτρια είτε συστοιχία συσσωρευ¬ 
τών, και θα συμμορφώνεται μετά ακόλουθα: 

. 1 Όπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι η¬ 
λεκτρογεννήτρια θα: 

.1.1 λαμβάνει κίνηση από κατάλληλη πρωτεύουσα πη¬ 
γή κίνησης με ανεξάρτητη τροφοδότηση καυσίμου που έ¬ 
χει σημείο ανάφλεξης που πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 
7.1.2.2., 

.1.2 εκκινεί αυτόματα σε περίπτωση βλάβης της ηλε¬ 
κτρικής παροχής από την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας και θα συνδέεται αυτόματα στον πίνακα ανάγκης. Οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 12.7.5 ή 12.8.3 θα 
μεταφέρονται στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάγκης. 
Το σύστημα αυτόματης εκκίνησης και τα χαρακτηριστικά 
της πρωτεύουσας πηγής κίνησης θα είναι τέτοια που θα 
επιτρέπουν στη γεννήτρια ανάγκης να αναλάβει το πλή¬ 
ρες ονομαστικό φορτίο τόσο γρήγορα όσο είναι ασφαλές 
και πρακτικά δυνατό, όχι όμως σε περισσότερα από 45 
δευτερόλεπτα, 

. 1.3 εφοδιάζεται με μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 12.7.5 η 12.8.3. 

.2 Όπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι συ- 
σΓΟίχία συσσωρευτών, θα μπορεί να: 

.2.1 φέρει το ηλεκτρικό φορτίο ανάγκης χωρίς επανα- 
φόρτιση ενώ θα διατηρεί την τάση του συσσωρευτή κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εκφόρτισης στα όρια της ονο¬ 
μαστικής τιμής της συν ή πλην 12%, 

.2.2 συνδέεται αυτόματα στον πίνακα ανάγκης σε περί¬ 
πτωση βλάβης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
και 

.2.3 τροφοδοτεί άμεσα τουλάχιστον εκείνες τις υπηρε¬ 
σίες που καθορίζονται στην παρ. 12.7.5 ή 12 8.3. 

12.3.7 Ο πίνακας ανάγκης θα είναι εγκατεστημένος όσο 
είναι πρακτικά δυνατό πλησιέστερα απτήν πηγή ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας ανάγκης. 

12.3.8 Όταν η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι 
ηλεκτρογεννήτρια, ο πίνακας ανάγκης θα είναι εγκατε¬ 
στημένος στον ίδιο χώρο εκτός εάν με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορούσε να επηρεασθεί δυσμενώς η λειτουργία του πί¬ 
νακα ανάγκης. 

12.3.9 Καμμία συστοιχία συσσωρευτών τοποθετημένη 
σύμφωνα με αυτό το κεφάλαιο δεν θα είναι εγκατεστημέ¬ 
νη στον ίδιο χώρο με τον πίνακα ανάγκης. Ένα ενδεικτικό 
όργανο θα είναι τοποθετημένο σε κατάλληλο χώρο στο 
διαμέρισμα χειρισμών του σκάφους που θα δείχνει πότε 
εκφορτίζονται οι συσσωρευτές που αποτελούν είτε την 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είτε την μεταβατική 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που αναφέρεται 
σΓηνπαρ. 12.3.6.1 3. 

12.3.10 Ο πίνακας ανάγκης θα τροφοδοτείται κατά τη 
διάρκεια της κανονικής λειτουργίας από τον κύριο πίνακα 
μέσω ενός τροφοδοτικού αγωγού διασύνδεσης ο οποίος 
θα είναι επαρκώς προστατευμένος στον κύριο πίνακα έ¬ 
ναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος και θα απο¬ 
συνδέεται αυτόματα στον πίνακα ανάγκης σε περίπτωση 
βλάβης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όπου το 
σύστημα έχει διάταξη για ανάστροφη τροφοδότηση, ο 
τροφοδοτικός αγωγός διασύνδεσης θα προστατεύεται ε¬ 
πίσης στον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης τουλάχιστον έναντ ι 
βραχυκυκλώματος. Βλάβη του πίνακα ανάγκης, όταν χρη¬ 
σιμοποιείται για άλλη λειτουργία εκτός από ανάγκης δεν 
θα θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του σκάφους. 

12.3.11 Προκειμένου να εξασψαλισθεί άμεση διαθεσιμό¬ 


τητα της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, θα υπάρ 
χουν διατάξεις, όπου είναι αναγκαίο, που θα αποσυνδέουν 
αυτόματα τα κυκλώματα που δεν είναι κυκλώματα ανάγκης 
από τον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης έτσι ώστε να εξασφαλί¬ 
ζεται η διάθεση ενέργειας στα κυκλώματα ανάγκης. 

12.3.12 Η ηλεκτρογεννήτρια ανάγκης και η πρωτεύου¬ 
σα πηγή κίνησης της και οποιαδήποτε συστοιχία συσσω¬ 
ρευτών ανάγκης θα είναι έτσι σχεδιασμένες και διατεταγ¬ 
μένες ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργούν σε πλή¬ 
ρη ισχύ όταν το σκάφος είναι σε όρθια θέση και όταν το 
σκάφος έχει κλίση ή διαγωγή σύμφωνα με την παρ. 9.1.12 
συμπεριλαμβανομένης οποιοσδήποτε περίπτωσης ζη¬ 
μιάς που αναφέρεται στο κεφάλαιο 2, ή είναι σε οποιοδή- 
ποτε συνδυασμό γωνιών μέσα σε αυτά τα όρια. 

12.3.13 Όπου συστοιχίες συσσωρευτών είναι εγκατα- 
στημένες για τροφοδότηση υπηρεσιών ανάγκης, θα υ¬ 
πάρχουν προβλέψεις για τη φόρτισή τους επί τόπου από 
αξιόπιστη παροχή επί του πλοίου. Οι ευκολίες φόρτισης 
θα είναι σχεδιασμένες να επιτρέπουν την τροφοδότηση 
των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν ο συσσωρευτής 
είναι φορτισμένος ή όχι. Θα υπάρχουν μέσα που θα ελα¬ 
χιστοποιούν τον κίνδυνο υπερφόρτωσης ή υπερθέρμαν¬ 
σης των συσσωρευτών. Θα υπάρχουν μέσα για ικανοποι¬ 
ητικό αερισμό. 

12.4 Διατάξεις εκκίνησης για ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη 
ανάγκης 

12.4 1 Τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη ανάγκης θα είναι ι¬ 
κανά να εκκινούν εύκολα σε ψυχρή κατάσταση και θερ¬ 
μοκρασία 0 ϋ Ο. Εάν αυτό δεν είναι πρακτικό, ή εάν πρό¬ 
κειται να ανπμετωπισθούν χαμηλότερες θερμοκρασίες, 
θα υπάρχουν προβλέψεις για διατάξεις θέρμανσης που 
να εξασφαλίζει εύκολη εκκίνηση των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών. 

12.4.2 Κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάγκης θα εί¬ 
ναι εφοδιασμένο με διατάξεις εκκίνησης με αποθηκευμέ- 
νη ενέργεια ικανή για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες εκ¬ 
κινήσεις. Η πηγή της αποθηκευμένης ενέργειας θα προ¬ 
στατεύεται ώστε να αποκλείεται κρίσιμη κένωση από το 
σύστημα αυτόματης εκκίνησης, εκτός αν υπάρχει δεύτε¬ 
ρο ανεξάρτητο μέσο εκκίνησης. Θα είναι εφοδιασμένο με 
δεύτερη πηγή ενέργειας για τρεις πρόσθετες εκκινήσεις 
εντός 30 πρώτων λεπτών, εκτός εάν η χειροκίνητη εκκίνη¬ 
ση αποδεικνύεται αποτελεσματική. 

12.4.3 Η υποθηκευμένη ενέργεια θα διατηρείται σε κά¬ 
θε στιγμή ως εξής: 

.1 ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα εκκίνησης θα 
διατηρούνται σε ετοιμότητα από τον ηλεκτρικό πίνακα α¬ 
νάγκης, 

.2 συστήματα εκκίνησης με πεπιεσμένο αέρα μπορεί να 
διατηρούνται οε ετοιμότητα από τις κύριες ή βοηθητικές 
αεροφιάλες μέσω κατάλληλης ανεπίστροφης βαλβίδας ή 
ενός αεροσυμπιεστή ανάγκης ο οποίος, εάν είναι ηλε¬ 
κτροκίνητος, θα τροφοδοτείται από τον πίνακα ανάγκης, 

.3 όλες αυτές οι διατάξεις εκκίνησης, φόρτισης και α¬ 
ποθήκευσης ενέργειας θα είναι τοποθετημένες στον χώ¬ 
ρο της γεννήτριας ανάγκης. Αυτές οι διατάξεις δεν θα 
χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό εκτός από τη λειτουρ¬ 
γία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ανάγκης. Αυτό δεν 
αποκλείει την τροφοδότηση της αεροφιάλης του ηλε- 
κτροπαραγωγού ζεύγους ανάγκης από το κύριο ή βοηθη¬ 
τικό σύστημα πεπιεσμένου αέρα μέσω της ανεπίστροφης 
βαλβίδας που βρίσκεται στον χώρο της ηλεκτρογεννή¬ 
τριας ανάγκης. 
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12.5 Συστήματα πηδαλιουχίας και σταθεροποίησης 

12.5.1 Όπου η πηδαλιουχία και/ή η οταθεροποίηση ε¬ 
νός σκάφους είναι βασικά εξηρτημένη σε μία διάταξη ό¬ 
πως με ένα μόνο πηδάλιο ή πυλώνα, το οποίο είναι από μό¬ 
νο του εξηρτημένο στη συνεχή διαθεσιμότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας, θα εξυπηρετείται από τουλάχιστον δύο ανε¬ 
ξάρτητα κυκλώματα ένα από τα οποία θα τροφοδοτείται 
είτε απάτην πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είτε από 
μία ανεξάρτητη πηγή ενέργειας τοποθετημένη σε τέτοια 
θέση ώστε να μην επηρεάζεται από πυρκαϊά ή κατάκλυση 
που θα επηρεάσει την κύρια πηγή ενέργειας. Βλάβη ο¬ 
ποιοσδήποτε παροχής δεν θα προκαλεί κίνδυνο στο σκά¬ 
φος ή στους επιβάτες κατά τη διάρκεια της μετάβασης 
στην εναλλακτική παροχή και τέτοιες διατάξεις μεταφο¬ 
ράς θα πληρούντις απαιτήσεις της παρ. 5.2.5. Αυτά τα κυ¬ 
κλώματα θα είναι εφοδιασμένα με προστασία βραχυκυ¬ 
κλώματος και αναγγελία υπερφόρτισης. 

12.5.2 Θα υπάρχει προστασία έναντι υπερβολικού ρεύ¬ 
ματος, για όχι λιγότερο από το διπλάσιο του ρεύματος 
πλήρους φορτίου του κινητήρα ή κυκλώματος που προ¬ 
στατεύεται, και θα είναι ρυθμισμένο να δέχεται το κατάλ¬ 
ληλο ρεύμα εκκίνησης με ένα λογικό περιθώριο. Όπου 
χρησιμοποιείται τριφασική παροχή, θα υπάρχει αναγγε¬ 
λία σε εύκολα παρατηρούμενη θέση στο διαμέρισμα δια¬ 
κυβέρνησης του σκάφους που θα δείχνει βλάβη οποιοσ¬ 
δήποτε από τις φάσεις. 

12.5.3 Όπου τέτοια συστήματα δεν είναι ουσιαστικά ε- 
ξηρτημένα στη συνεχή διαθεσιμότητα της ηλεκτρικής ε¬ 
νέργειας αλλά τουλάχιστον ένα εναλλακτικό σύστημα, α¬ 
νεξάρτητο της ηλεκτ ρικής παροχής είναι εγκατεστημένο, 
τότε το ηλεκτρικά κινούμενο ή ελεγχόμενο σύστημα μπο¬ 
ρεί να τροφοδοτείται από ένα μονό κύκλωμα προστατευ- 
όμενο σύμφωνα με την παρ. 12.5.2. 

12.5.4 Θα πληρούνται οι απαιτήσεις των κεφαλαίων 5 
και 16 για τροφοδότηση ενέργειας του συστήματος ελέγ¬ 
χου διεύθυνσης και συστήματος ευσταθείας. 

12.6 Προφυλάξεις κατά της ηλεκτροπληξίας, πυρκαίάς 
και άλλων κινδύνων ηλεκτρικής προέλευσης 

12 . 6 . 1.1 Εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη ηλεκτρικών μηχα¬ 
νών ή εξοπλισμού που δεν προορίζονται να είναι υπό τά¬ 
ση αλλά ενδέχεται σε συνθήκες σφάλματος να βρεθούν 
υπό τάση θα γειώνονται εκτός αν οι μηχανές ή ο εξοπλι¬ 
σμός: 

. 1 τροφοδοτούνται με τάση που δεν υπερβαίνει τα 55 V 
συνεχούς ρεύματος ή 55\/ Η Μ.5. (ενεργός τιμή) μεταξύ 
των αγωγών. Δεν θα χρησιμοποιούνται αυτομετασχημα- 
τιστές για την επίτευξη αυτής της τάσης, ή 

.2 τροφοδοτούνται με τάση που δεν υπερβαίνει τα 250 
V από απομονωτικούς μετασχηματιστές ασφαλείας που 
τροφοδοτούν μόνο μία συσκευή κατανάλωσης, ή 

.3 έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με την αρχή της δι¬ 
πλής μόνωσης. 

12.6.1.2 Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει πρόσθετες προ¬ 
φυλάξεις για φορητό ηλεκτρικό εξοπλισμό για χρήση σε 
περιορισμένους ή υπερβολικά υγρούς χώρους όπου 
μπορεί να υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι λόγω αγωγιμότη¬ 
τας. 

12.6.1.3 Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι έτσι κα¬ 
τασκευασμένες και εγκατεστημένες ώστε να μην προκα- 
λούν τραυματισμό όταν χειρίζονται ή αγγίζονται κατά τον 
κανονικό τρόπο. 

12.6.2 Οι κύριοι ηλεκτρικοί πίνακες και οι πίνακες ανά¬ 
γκης θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε να επιτρέπουν εύκο¬ 


λη πρόσβαση, εφ’ όσον χρειάζεται, σε συσκευές και εξο¬ 
πλισμό, χωρίς κίνδυνο για το προσωπικό. Οι πλευρές και 
το πίσω μέρος και όπου είναι αναγκαίο το εμπρός μέρος 
των ηλεκτρικών πινάκων θα είναι κατάλληλα προστατευ- 
μένο. Εκτεθειμένα μέρη υπό τάση ως προς τη γη μεγαλύ¬ 
τερη από την τάση που καθορίζεται από την Αρχή δεν θα 
τοποθετούνται στο εμπρός μέρος τέτοιων πινάκων. Όπου 
είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται μονωτικοί τάπητες ή δι- 
κτυωτά δάπεδα στο εμπρός και πίσω μέρος του ηλεκτρι¬ 
κού πίνακα. 

12 6.3 Όταν χρησιμοποιείται σύστημα διανομής, είτε 
πρωτεύον είτε δευτερεύον, για κίνηση, θέρμανση ή φωτι¬ 
σμό, χωρίς ούνδεση με τη γη, θα προβλέπεται συσκευή ι¬ 
κανή να ελέγχει συνέχεια τη στάθμη μόνωσης ως προς τη 
γη και να δίνει ηχητική ή οπτική ένδειξη ασυνήθιστα χα¬ 
μηλών τιμών μόνωσης. Για περιορισμένα δευτερεύοντα 
συστήματα διανομής η Αρχή μπορεί να δεχθεί διάταξη για 
χειροκίνητο έλεγχο του επιπέδου μόνωσης. 

12.6.4 Αγωγοί και καλωδιώσεις 

12 6.4.1 Όλες οι μεταλλικές επενδύσεις και ο οπλισμός 
των καλωδίων θα είναι ηλεκτρικά συνεχείς και γειωμένοι, 
εκτός αν η Αρχή επιτρέψει διαφορετικά σε εξαιρετικές πε¬ 
ριστάσεις. 

12.6.4.2 Όλοι οι ηλεκτρικοί αγωγοί και καλωδιώσεις ε¬ 
ξωτερικά των συσκευών θα είναι τουλάχιστον επιβραδυ¬ 
ντικού της μετάδοσης της φλόγας τύπου και θα είναι έτσι 
εγκατεστημένοι ώστε να μην παραβλάπτονται οι αρχικές 
τους ιδιότητες επιβράδυνσης της μετάδοσης της φλό¬ 
γας Όπου είναι αναγκαίο για ειδικές εφαρμογές, η Αρχή 
μπορεί να επιτρέψει τη χρήση ειδικών τύπων καλωδίων ό¬ 
πως καλώδια ραδιοσυχνοτήτων που δεν πληρούν τα 
προηγούμενα. 

12.6.4.3 Ηλεκτρικοί αγωγοί και καλωδιώσεις που εξυ¬ 
πηρετούν ουσιώδη κυκλώματα ή κυκλώματα ανάγκης για 
κίνηση, φωτισμό, ενδοσυνεννόηση ή σήματα δεν θα διέρ¬ 
χονται, όσο είναι πρακτικά δυνατό από χώρους μηχανών 
και τα περιφράγματα τους και άλλες περιοχές υψηλού 
κινδύνου πυρκαίάς. Όπου είναι πρακτικά δυνατό όλα αυ¬ 
τά τα καλώδια θα έχουν διαδρομή τέτοια ώστε να απο¬ 
κλείεται η αχρήστευσή τους από τη θέρμανση των δια¬ 
φραγμάτων που μπορεί να προκληθεί από πυρκαϊά σε γει¬ 
τονικό χώρο. 

12.6.4.4 Όπου καλώδια που είναι εγκατεστημένα σε ε¬ 
πικίνδυνους χώρους παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαίάς ή έ¬ 
κρηξης στην περίπτωση ηλεκτρικού σφάλματος σε τέτοι¬ 
ες περιοχές, θα λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις από τέ¬ 
τοιους κινδύνους που να ικανοποιούν την Αρχή. 

12.6.4.5 Οι αγωγοί και οι καλωδιώσεις θα τοποθετού¬ 
νται και θα στηρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύ¬ 
γεται η τριβή τους ή άλλη ζημιά. 

12.6.4.6 Οι ακροδέκτες και σύνδεσμοι όλων των αγω¬ 
γών θα είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να διατηρούν τις 
αρχικές ηλεκτρικές, μηχανικές, επιβραδυντικές της φλό¬ 
γας και, όπου είναι αναγκαίο, πυράντοχες ιδιότητες του 
καλωδίου. 

12.6.5.1 Κάθε χωριστό κύκλωμα θα προστατεύεται από 
βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, εκτός από τις περι¬ 
πτώσεις που επιτρέπεται στην παρ. 12.5, ή όπου η Αρχή 
μπορεί κατ’ εξαίρεση να επιτρέψει διαφορετικά. 

12.6.5.2 Θα υπάρχει μόνιμη ένδειξη της ονομαστικής τι¬ 
μής ή της τιμής ρύθμισης της διάταξης προστασίας από 
υπερφόρτωση για κάθε κύκλωμα σιη θέση της προστα¬ 
τευτικής διάταξης. 
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12.6.5.3 Όταν η προστατευτική διάταξη είναι ασφάλεια 
τήξεως θα τοποθετείται στην πλευρά φορτίου του διακό¬ 
πτη αποσύνδεσης που εξυπηρετεί το προστατευόμενο 
κύκλωμα. 

12.6.6 Τα εξαρτήματα φωτισμού θα έχουν τέτοια διάτα 
ξη ώστε να εμποδίζουν ανόδους θερμοκρασίας που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη των αγωγών και κα¬ 
λωδιώσεων, και να εμποδίζουν την υπερβολική θέρμανση 
των γειτονικών υλικών. 

12.6.7 Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κίνησης που κα¬ 
ταλήγουν σε χώρο αποθήκευσης καυσίμου ή φορτίου θα 
είναι εφοδιασμένα με πολυπολικό διακόπτη έξω από τον 
χώρο αυτό για την αποσύνδεσή τους. 

12 . 6 . 8 . 1 Οι συστοιχίες συσσωρευτών θα είναι κατάλλη¬ 
λα τοποθετημένες και τα διαμερίσματα που χρησιμοποι¬ 
ούνται κυρίως για την εγκατάσταση τους θα είναι σωστά 
κατασκευασμένα και θα αερίζονται αποτελεσματικά. 

12.6.8.2 Ηλεκτρικός ή άλλος εξοπλισμός που μπορεί να 
αποτελέσει πηγή ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών δεν θα ε¬ 
πιτρέπεται σ’ αυτά τα διαμερίσματα εκτός αν επιτρέπεται 
απότηνπαρ. 12.6.9. 

12.6.8.3 Συστοιχίες συσσωρευτών δεν θα τοποθετού¬ 
νται στους χώρους ενδιαίτησης πληρώματος. 

12.6.9 Δεν θα εγκαθίσταται ηλεκτρικός εξοπλισμός σε 
χώρους όπου πρόκειται να συγκεντρωθούν εύφλεκτα μίγ¬ 
ματα συμπεριλαμβανομένων των διαμερισμάτων που 
προορίζονται κυρίως για συστοιχίες συσσωρευτών, σε α¬ 
ποθήκες χρωμάτων, αποθήκες ασετυλίνης ή παρόμοιους 
χώρους, εκτός αν η Αρχή είναι ικανοποιημένη ότι αυτός ο 
εξοπλισμός είναι: 

. 1 απαραίτητος για λειτουργικούς σκοπούς, 

.2 τύπου που δεν προκαλεί ανάφλεξη του εν λόγω μείγ¬ 
ματος, 

.3 κατάλληλος για τον εξεταζόμενο χώρο, και 

.4 κατάλληλα πιστοποιημένος για ασφαλή χρήση σε 
σκόνες, ατμούς ή αέρια που συναντώνται. 

12.6.10 Οι παρακάτω πρόσθετες απαιτήσεις των υπο- 
παραγράφων .1 έως .7 θα πληρούνται, και οι απαιτήσεις 
των υποπαραγράφων .8 έως .13 θα πληρούνται επίσης 
για μη μεταλλικά σκάφη: 

. 1 οι τάσεις της ηλεκτρικής διανομής σ’ όλο το σκάφος 
μπορεί να είναι είτε συνεχούς είτε εναλασσομένου ρεύ¬ 
ματος και δεν θα ξεπερνούν τα: 

.1.1 500 V για κίνηση, μαγείρεμα, θέρμανση και άλλο 
μόνιμα συνδεδεμένο εξοπλισμό, και 

. 1.2 250 V για φωτισμό, ενδοσυνεννόηση και ρευματο¬ 
δότες. 

Η Αρχή μπορεί να δεχθεί υψηλότερη τάση για σκοπούς 
πρόωσης. 

.2 Για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συστήματα δύο, τριών ή τεσσάρων 
συρμάτων. Όπου είναι εφαρμόσιμο, θα πληρούνται επί- 
οης οι απαιτήσεις των παρ. 7.5.6.4 ή 7.5.6.5 

.3 Θα υπάρχουν αποτελεσματικά μέσα ώστε η τάση να 
μπορεί να διακοπεί από κάθε κύκλωμα και υποκύκλωμα 
και από όλες τις συσκευές εάν αυτό είναι απαραίτητο 
προς αποφυγή κινδύνου. 

.4 Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός θα είναι έτσι σχεδιασμένος 
ώστε η πιθανότητα τυχαίου αγγίγματος τμημάτων υπό τά¬ 
ση, περιστρεφομένων ή κινούμενων μερών καθώς και 
θερμών επιφανειών που μπορεί να προκαλέσει εγκαύμα¬ 
τα ή εκδήλωση πυρκαϊάς να είναι ελάχιστη. 

.5 Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλής σε ικα¬ 


νοποιητικό βαθμό. Η πιθανότητα πυρκαϊάς ή επικινδύνων 
συνεπειών εξαετίας ζημιάς του ηλεκτρικού εξοπλισμού θα 
μειώνεται σ' ένα ελάχιστο αποδεκτό όριο. 

.6 Για την τιμή της κατάλληλης ρύθμισης της προστα¬ 
τευτικής διάταξης υπερφόρτωσης για κάθε κύκλωμα θα 
υπάρχει μόνιμα ένδειξη στη θέση της προστατευτικής 
διάταξης. 

.7 Όπου δεν είναι πρακτικά δυνατό να υπάρχουν ηλε¬ 
κτρικές προστατευτικές διατάξεις για συγκεκριμένα κα¬ 
λώδια τροφοδοτούμενα από τους συσσωρευτές, π.χ. μέ¬ 
σα στο διαμέρισμα συσσωρευτών και στα κυκλώματα εκ¬ 
κίνησης μηχανών, οι μη προστατευμένες διαδρομές 
καλωδίων θα είναι όσο το δυνατό πιο μικρές και θα λαμ- 
βάνονται ειδικά μέτρα προστασίας που να ελαχιστοποι¬ 
ούν τον κίνδυνο σφαλμάτων, π.χ. χρήση μονόκλωνων κα¬ 
λωδίων με πρόσθετο περίβλημα πάνω από τη μόνωση του 
κάθε κλώνου, με καλυμμένα άκρα. 

.8 Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαϊ- 
άς, κατασκευαστικής βλάβης, ηλεκτροπληξίας και πα¬ 
ρεμβολής στον ασύρματο εξ’ αιτίας κεραυνού ή ηλεκτρο¬ 
στατικής εκφόρτισης, όλα τα μεταλλικά μέρη του σκά¬ 
φους θα συνδέονται μεταξύ τους, σε όσο το δυνατό 
μεγαλύτερο μήκος λαμβάνοντας υπόψη την γαλβανική 
διάβρωση μεταξύ ανομοίων μετάλλων, ώστε να σχηματί¬ 
ζεται ένα συνεχές ηλεκτρικό σύστημα, κατάλληλο για τη 
γείωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού και τη σύνδεση του 
σκάφους με το νερό όταν αυτό επιπλέει. Η ένωση των μο¬ 
νωμένων συστατικών εντός της κατασκευής δεν είναι γε¬ 
νικά απαραίτητη, εκτός από τις δεξαμενές καυσίμου. 

.9 Κάθε σημείο τροφοδοσίας καυσίμου υπό πίεση θα εί¬ 
ναι εφοδιασμένο με μέσα σύνδεσης του εξοπλισμού τρο¬ 
φοδοσίας στο σκάφος. 

.10 Μεταλλικοί σωλήνες ικανοί να προκαλέσουν ηλε¬ 
κτροστατικές εκψορτίσεις, εξαιτίας της ροής υγρών και 
αερίων, θα συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να είναι η¬ 
λεκτρικά συνεχείς καθόλο το μήκος τους και θα γειώνο- 
νται επαρκώς. 

.11 Πρωτεύοντες αγωγοί προοριζόμενοι για ρεύματα 
εκφόρτισης από κεραυνό θα έχουν ελάχιστη διατομή 50 
ιτιιτΤ για το χαλκό ή ισοδύναμη διατομή για την περίπτω¬ 
ση υπερέντασης για το αλουμίνιο. 

.12 Δευτερεύοντες αγωγοί προοριζόμενοι για την εξι- 
σορρόπηση των στατικών εκφορτίσεων, σύνδεση του ε¬ 
ξοπλισμού, κλπ, αλλά όχι για να μεταφέρουν τις εκφορτί- 
σεις από κεραυνούς θα έχουν ελάχιστη διατομή 5 γπγτΓ για 
το χαλκό ή ισοδύναμη διατομή για την περίπτωση υπερέ¬ 
ντασης για το αλουμίνιο. 

.13 Η ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ συγκολλημένων α¬ 
ντικειμένων και της βασικής κατασκευής δεν θα ξεπερνά 
τα 0.05 θάπτε εκτός αν μπορεί να υποδειχθεί ότι μια υψη¬ 
λότερη αντίσταση δεν θα προκαλέσει κίνδυνο. Η διαδρο¬ 
μή συγκόλλησης θα έχει ικανοποιητική διατομή ώστε να 
μεταφέρει το μέγιστο ρεύμα που πρόκειται να δεχθεί χω¬ 
ρίς υπερβολική πτώση τάσης. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

12.7 Γενικά 

12.7.1 Θα υπάρχει χωριστή και διπλή ηλεκτρική παροχή 
για διπλούς καταναλωτές των βασικών υπηρεσιών. Κατά 
τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τα συστήματα 
μπορεί να συνδέονται στον ίδιο ζυγό, αλλά θα υπάρχουν 
ευκολίες για εύκολο διαχωρισμό. Κάθε σύστημα θα μπο¬ 
ρεί να τροφοδοτεί όλο τον εξοπλισμό τον απαραίτητο για 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8247 


διατήρηση του ελέγχου πρόωσης, πηδαλιουχίας, σταθε¬ 
ροποίησης, ναυσιπλοΐας, φωτισμού και αερισμού, και να 
επιτρέπει την εκκίνηση του μεγαλύτερου απαραίτητου η¬ 
λεκτρικού κινητήρα σε οποιοδήποτε φορτίο. Αυτόματη α- 
ποσύνδεση ανάλογα με το φορτίο των μη βασικών κατα¬ 
ναλωτών μπορεί να επιτραπεί. 

12.7.2 Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 

Όπου η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τοποθε¬ 
τημένη σε δύο ή περισσότερα διαμερίσματα τα οποία δεν 
συνορεύουν μεταξύ τους, καθένα από τα οποία έχει τα δι¬ 
κά του αυτόνομα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων διανομής ενέργειας και ελέγχου, εντελώς α¬ 
νεξάρτητα μεταξύ τους και τέτοια που πυρκαϊά ή άλλο 
συμβάν σε οποιοδήποτε από τους χώρους δεν θα επηρε¬ 
άσει την διανομή ενέργειας από τους άλλους, ή τις υπη¬ 
ρεσίες που απαιτούνται στις παρ. 12.7.3 ή 12.7.4, τότε οι 
απαιτήσεις των παρ. 12.3.1, 12.3.2 και 12.3.4 μπορεί να 
θεωρηθούν ικανοποιητικές χωρίς πρόσθετη πηγή ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας ανάγκης, υπό τον όρο ότι: 

. 1 υπάρχει τουλάχιστον ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
που πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 12.3.12 και ικανής χω¬ 
ρητικότητας που να πληροί τις απαιτήσεις των παρ. 12.7.3 
ή 12.7.4 σε κάθε ένα από τουλάχιστον δύο μη γειτονικούς 
χώρους, 

.2 οι διατάξεις που απαιτούνται στην υποπαράγραφο. 1 
σε κάθε τέτοιο χώρο είναι ισοδύναμες με εκείνες που α¬ 
παιτούνται στις παρ. 12.3.6.1, 12.3.7 έως 12.3.11 και 12.4 
έτσι ώστε μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαθέσιμη 
κάθε στιγμή στις υπηρεσίες που απαιτούνται στις παρ. 

12.7.3 ή 12.7.4, και 

.3 τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη που αναφέρονται στην 
υποπαρ. .1 και τα αυτόνομα συστήματα τους είναι εγκα¬ 
τεστημένα έτσι ώστε ένα από αυτά να μπορεί να λειτουρ¬ 
γήσει μετά από ζημιά ή κατάκλυση σε οποιοδήποτε δια¬ 
μέρισμα. 

12.7.3 Για σκάφη κατηγορίας Α, η πηγή ενέργειας ανά¬ 
γκης θα μπορεί να τροφοδοτεί συγχρόνως τις παρακάτω 
υπηρεσίες: 

. 1 για χρονική περίοδο 5 ωρών το φωτισμό ανάγκης: 

.1.1 στις θέσεις στοιβασίας των σωστικών μέσων, 

. 1.2 σε όλες τις οδούς διαφυγής όπως διαδρόμους, κλι¬ 
μακοστάσια, εξόδους από χώρους ενδιαίτησης και υπη¬ 
ρεσίας, σημεία επιβίβασης, κλπ., 

. 1.3 σε κοινόχρηστους χώρους, 

.1.4 στους χώρους μηχανών και κύριους χώρους γεν¬ 
νητριών ανάγκης περιλαμβανομένων των θέσεων ελέγ¬ 
χου τους, 

. 1.5 σε σταθμούς ελέγχου, 

. 1.6 στις θέσεις στοιβασίας των εξαρτύσεων πυροσβέ¬ 
στη, και 

. 1.7 στο μηχανισμό πηδαλίου, 

.2 για χρονική περίοδο 5 ωρών: 

.2.1 τους κύριους φανούς ναυσιπλοΐας, εκτός από τους 
φανούς ακυβερνησίας, 

.2.2 τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ενδοσυνεννόησης για α¬ 
νακοινώσεις προς τους επιβάτες και το πλήρωμα που α¬ 
παιτούνται κατά την εκκένωση του σκάφους, 

.2.3 το σύστημα πυρανίχνευσης και γενικού συναγερ¬ 
μού καθώς και χειροκίνητα μέσα αναγγελίας πυρκαίάς, 
και 

.2.4 τις διατάξεις τηλεχειρισμού των συστημάτων κα¬ 
τάσβεσης πυρκαίάς, εάν είναι ηλεκτρικά, 

.3 για χρονική περίοδο 4 ωρών διακοπτόμενης λειτουρ¬ 


γίας: 

.3.1 τη λυχνία σημάτων ημέρας, εάν δεν έχει ανεξάρτη¬ 
τη τροφοδότηση από δικό της συσσωρευτή, και 

.3.2 τη σψυρίκτρατου σκάφους, εάν είναι ηλεκτροκίνη¬ 
τη, 

.4 για χρονική περίοδο 5 ωρών: 

.4.1 τις εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών του σκά¬ 
φους και άλλα φορτία όπως παρατίθενται στην παρ. 
14.12.2, και 

.4.2 τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα και όργανα ελέγ¬ 
χου των προωστηρίων μηχανών, εάν δεν διατίθενται ε¬ 
ναλλακτικές πηγές ενέργειας για τέτοιες διατάξεις, 

.5 για χρονική περίοδο 12 ωρών, τους φανούς ακυβερ¬ 
νησίας. 

.6 για χρονική περίοδο 10 πρώτων λεπτών: 

.6.1 τα κινητήρια μηχανήματα για συσκευές ελέγχου δι¬ 
εύθυνσης συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτού¬ 
νται για κατεύθυνση της ώσης πρόσω και ανάποδα, εκτός 
αν υπάρχει εναλλακτικό χειροκίνητο μέσο αποδεκτό από 
την Αρχή σύμφωνα με την παρ. 5.2.3. 

12.7.4 Για σκάφη κατηγορίας Β, η διαθέσιμη ηλεκτρική 
ενέργεια θα είναι ικανή να τροφοδοτεί όλες εκείνες τις υ¬ 
πηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια σε κα¬ 
τάσταση ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες αυ¬ 
τές σαν να πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Η πηνή 
ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης θα είναι ικανή, έχοντας λά¬ 
βει υπόψη τα ρεύματα εκκίνησης και τη μεταβατική φύση 
ορισμένων φορτίων, να τροφοδοτεί ταυτόχρονα τουλάχι¬ 
στον τις παρακάτω υπηρεσίες για τις καθοριζόμενες χρο¬ 
νικές περιόδους, εάν η λειτουργία τους εξαρτάται από η¬ 
λεκτρική πηγή: 

. 1 για χρονική περίοδο 12 ωρών, το φωτισμό ανάγκης: 
.1.1 στις θέσεις στοιβασίας των σωστικών μέσων, 

. 1.2 σε όλες τις οδούς διαφυγής όπως διαδρόμους, κλι¬ 
μακοστάσια, εξόδους από χώρους ενδιαίτησης και υπη¬ 
ρεσίας, σημεία επιβίβασης, κλπ., 

.1.3 στα διαμερίσματα επιβατών, 

.1.4 στους χώρους μηχανών και κύριους χώρους γεν¬ 
νητριών ανάγκης περιλαμβανόμενων των θέσεων ελέγ¬ 
χου τους, 

. 1.5 σε σταθμούς ελέγχου, 

. 1.6 στις θέσεις στοιβασίας των εξαρτήσεων πυροσβέ¬ 
στη, και 

. 1.7 στο μηχανισμό πηδαλίου, 

.2 για χρονική περίοδο 12 ωρών: 

.2.1 τα φώτα ναυσιπλοΐας και άλλα φώτα που απαιτού¬ 
νται από τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυ¬ 
γής Συγκρούσεων στη Θάλασσα, 

.2.2 τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ενδοσυνεννόησης για α¬ 
νακοινώσεις προς τους επιβάτες και το πλήρωμα που α¬ 
παιτούνται κατά την εκκένωση του σκάφους, 

.2.3 το σύστημα πυρανίχνευσης και γενικού συναγερ¬ 
μού καθώς και χειροκίνητα μέσα αναγγελίας πυρκαίάς, 
και 

.2.4 τις διατάξεις τηλεχειρισμού των συστημάτων κα¬ 
τάσβεσης πυρκαίάς, εάν είναι ηλεκτρικό, 

.3 για χρονική περίοδο 4 ωρών διακοπτόμενης λειτουρ¬ 
γίας: 

.3.1 τη λυχνία σημάτων ημέρας, εάν δεν έχει ανεξάρτη¬ 
τη τροφοδότηση από δικό της συσσωρευτή, και 

.3.2 τη σφυρίκτρατου σκάφους, εάν είναι ηλεκτροκίνη¬ 
τη 

.4 για χρονική περίοδο 12 ωρών: 
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.4.1 το ναυτιλιακό εξοπλισμό που απαιτείται στο κεφά¬ 
λαιο 13. Όπου αυτή η απαίτηαη δεν είναι λογική ή πρακτι¬ 
κή, η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει σκάφη ολικής χωρητικό¬ 
τητας κάτω των 5000 ΚΟΧ, 

.4.2 τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα και όργανα ελέγ¬ 
χου των προωστηρίων μηχανών, εάν δεν διατίθενται ε¬ 
ναλλακτικές πηγές ενέργειας για τέτοιες διατάξεις, 

,4 3 μία από τις αντλίες πυρκαιάς που απαιτούνται από 
την παρ. 7.7.8.1, 

.4 4 την αντλία του συστήματος αυτόματου ραντισμού 
(ερηηΚίβΓ) και την αντλία καταιωνισμού χώρου οχημάτων 
(άΓθπούβΓ), εάν υπάρχει, 

.4.5 την αντλία κυτών ανάγκης και όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για τη λειτουργία των ηλεκτροκίνητων τηλε¬ 
χειριζόμενων επιστομίων κυτών όπως απαιτείται στο κε¬ 
φάλαιο 10, και 

.4.6 τις εγκαταστάσεις ασυρμάτου του σκάφους και άλ¬ 
λα φορτία όπως παρατίθενται στην παρ. 14.12.2, 

.5 για χρονική περίοδο 30 πρώτων λεπτών, οποιεσδή- 
ποτε στεγανές θύρες, που απαιτούνται από το κεφάλαιο 
2 να λειτουργούν μηχανοκίνητα μαζί με τους ενδείκτες 
τους και τα προειδοποιητικά σήματα, 

.6 για χρονική περίοδο 10 πρώτων λεπτών, τα κινητήρια 
μηχανήματα για συσκευές ελέγχου διεύθυνσης συμπερι¬ 
λαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για κατεύθυνση 
της ώσης πρόσω και ανάποδα, εκτός αν υπάρχει εναλλα¬ 
κτικό χειροκίνητο μέσο αποδεκτό από την Αρχή σύμφωνα 
με την παρ. 5.2.3. 

12.7.5 Μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 

Η μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που 

απαιτείται από την παρ. 12.3.6.1.3 θα αποτελείται από συ¬ 
στοιχία συσσωρευτών κατάλληλα τοποθετημένη για χρή¬ 
ση σε κατασταση ανάγκης που θα λειτουργεί χωρίς επα- 
ναφόρτιση ενώ διατηρεί την τάση του συσσωρευτή κατά 
τη περίοδο της εκφόρτισης στα όρια της ονομαστικής τι¬ 
μής συν ή πλην 12% και θα έχει επαρκή χωρητικότητα και 
τέτοια διάταξη ώστε, σε περίπτωση βλάβης είτε της κύ¬ 
ριας πηγης ηλεκτρικής ενέργειας είτε της πηγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας ανάγκης, να τροφοδοτεί αυτόματα τις πα¬ 
ρακάτω τουλάχιστον υπηρεσίες, αν η λειτουργία τους ε- 
ξαρταται από ηλεκτρική πηγη: 

.1 για χρονική περίοδο 30 πρώτων λεπτών, τα φορτία 
που καθορίζονται στις παρ. 12 7.3.1, .2 και .3, ή 12.7.4.1, 
.2 και .3, και 

.2 σχετικά με τις στεγανές θύρες: 

.2.1 ενεργεια για τη λειτουργία των στεγανών θυρών, 
αλλά όχι αναγκαστικά όλων ταυτόχρονα, εκτός αν υπάρ¬ 
χει ανεξάρτητη προσωρινή πηγή αποθηκευμένης ενέρ¬ 
γειας. Η πηγή ενέργειας θα έχει επαρκή χωρητικότητα για 
να λειτουργεί κάθε θύρα τουλάχιστον τρεις φορές, π.χ 
κλείσιμο - άνοιγμα - κλείσιμο, σε αντίθετη κλίση 15°, και 

.2.2 ενέργεια για τα κυκλώματα ελέγχου, ένδειξης και 
αναγγελίας για τις στεγανές θύρες για μιαή ώρα. 

12.7.6 Οι απαιτήσεις της παρ. 12.7.5 μπορεί να θεωρη¬ 
θούν ικανοποιητικές χωρίς την εγκατάσταση μεταβατικής 
πηγης ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης εάν κάθε μία από 
τις υπηρεσίες που απαιτούνΓαι από αυτή τη παράγραφο 
έχει ανεξάρτητη παροχή, για την καθορισμένη χρονική 
περίοδο, από συστοιχίες συσσωρευτών κατάλληλα τοπο¬ 
θετημένες για χρήστη σε κατασταση ανάγκης. Η παροχή 
της ηλεκτρικής ενέργειας αναγκης στα όργανα και ελέγ¬ 
χους των συστημάτων πρόωσης και διεύθυνσης θα είναι 
αδιάκοπη. 


12.7.7 Σε σκάφη κατηγορίας Α που έχουν περιορισμέ¬ 
νους κοινόχρηστους χώρους, μπορεί να γίνουν αποδε¬ 
κτές συσκευές φωτισμού ανάγκης του τύπου που περι- 
γράφεται στην παρ. 12.7.9.1, και πληρούν τις απαιτήσεις 
των παραγράφων 12.7.3.1 και 12.7.5.1, υπό τον όρο ότι ε¬ 
πιτυγχάνεται επαρκές επίπεδο ασφαλείας. 

12.7.8 Θα υπάρχει πρόβλεψη για την περιοδική δοκιμή 
όλου του συστήματος ανάγκης περιλαμβανομένων των 
καταναλωτών ανάγκης που απαιτούνται από τις παρ. 
12.7 3 ή 12 7.4 και 12.7.5, και θα περιλαμβάνει τις δοκιμές 
των διατάξεων αυτόματης εκκίνησης. 

12.7.9 Επιπλέον του φωτισμού ανάγκης που απαιτείται 
από τις παρ. 12.7.3.1, 12.7.4.1 και 12.7.5.1 σε κάθε σκά¬ 
φος με χώρους ειδικής κατηγορίας: 

. 1 όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι επιβατών και διάδρομοι θα 
εφοδιάζονται με συμπληρωματικό φωτισμό ανάγκης που 
μπορεί να λειτουργεί τουλάχιστον για τρεις ώρες όταν όλες 
οι άλλες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας είναι εκτός λειτουρ¬ 
γίας και κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση κλίσης. Ο φωτι¬ 
σμός που διατίθεται θα είναι τέτοιος ώστε η προσέγγιση σε 
μέσα διαφυγής να μπορεί να είναι αμέσως ορατή. Η πηγή ε¬ 
νέργειας για τον συμπληρωματικό φωτισμό θα αποτελείται 
από συσσωρευτές τοποθετημένους μέσα στα φωτιστικά 
σώματα, οι οποίοι θα φορτίζονται συνεχώς, όπου είναι πρα¬ 
κτικό, από τον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης. Εναλλακτικά, άλ¬ 
λα μέσα φωτισμού, που είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελε¬ 
σματικά, μπορούν να γίνουν δεκτά από την Αρχή. 

Ο συμπληρωματικός φωτισμός θα είναι τέτοιος ώστε ο¬ 
ποιαδήποτε βλάβη της λυχνίας να είναι αμέσως εμφανής. 
Κάθε διατιθέμενος συσσωρευτής θα αντικαθίσταται κατά 
διαστήματα με βάση την καθορισμένη διάρκεια λειτουρ¬ 
γίας σε συνθήκες περιβάλλοντος στις οποίες υποβάλλο¬ 
νται κατά τη λειτουργία, και 

.2 θα διατίθεται μια φορητή λυχνία που λειτουργεί με ε¬ 
παναφορτιζόμενο συσσωρευτή σε κάθε διάδρομο χώρων 
πληρώματος, χώρο αναψυχής και κάθε χώρο εργασίας με 
κανονική απασχόληση, εκτός αν διατίθεται συμπληρωμα¬ 
τικός φωτισμός ανάγκης όπως απαιτείται απάτην υποπα- 
ράγραφο .1. 

12.7.10 Τα συστήματα διανομής θα έχουν τέτοια διάτα¬ 
ξη ώστε πυρκάίά σε οποιαδήποτε κύρια κατακόρυφη ζώ¬ 
νη δεν θα επηρεάζει λειτουργίες απαραίτητες για την α¬ 
σφάλεια σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια ζώνη. Αυτή η απαί¬ 
τηση θα πληρούται εάν κύριοι τροφοδότες και 
τροφοδότες ανάγκης που διαπερνούν οποιαδήποτε τέ¬ 
τοια ζώνη είναι διαχωρισμένοι κατακόρυφα και οριζόντια 
και σε μεγάλο εύρος όσο είναι πρακτικά δυνατό. 

ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

12.8 Γενικά 

12 . 8 . 1 Θα υπάρχει χωριστή και διπλή ηλεκτρική παροχή 
για διπλούς καταναλωτές των βασικών υπηρεσιών. Κατά 
τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τα συστήματα 
μπορεί να συνδέονται στον ίδιο ζυγό απευθείας ή μέσω πι¬ 
νάκων διανομής ή ομάδων εκκινητών, αλλά θα διαχωρίζο¬ 
νται με κινητούς συνδέσμους ή άλλα εγκεκριμένα μέσα. 
Κάθε ζυγός θα μπορεί να τροφοδοτεί όλο τον εξοπλισμό 
τον απαραίτητο για διατήρηση του ελέγχου πρόωσης, πη- 
δαλιουχίας, σταθεροποίησης, ναυσιπλοΐας, φωτισμού 
και αερισμού, και να επιτρέπει την εκκίνηση του μεγαλύ¬ 
τερου απαραίτητου ηλεκτρικού κινητήρα σε οποιοδήπο- 
τε φορτίο. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 12.1.2, 
μπορεί να γίνει αποδεκτή μερική μείωση στη χωρητικότη- 
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τα από τη κανονική λειτουργία. Καταναλωτές ουσιωδών 
υπηρεσιών που δεν είναι διπλοί και είναι συνδεδεμένοι 
στον πίνακα ανάγκης απευθείας ή μέσω πινάκων διανο¬ 
μής μπορεί να γίνουν αποδεκτοί. Αυτόματη αποσύνδεση 
ανάλογα με το φορτίο των μη βασικών καταναλωτών μπο¬ 
ρεί να επιτραπεί. 

12.8.2 Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 

Όπου η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τοποθε¬ 
τημένη σε δύο ή περισσότερα διαμερίσματα τα οποία δεν 
συνορεύουν μεταξύ τους, καθένα από τα οποία έχει τα δι¬ 
κά του αυτόνομα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων διανομής ενέργειας και ελέγχου, εντελώς α¬ 
νεξάρτητα μεταξύ τους και τέτοια που πυρκαιά ή άλλο 
συμβάν σε οποιοδήποτε από τους χώρους δεν θα επηρε¬ 
άσει τη διανομή ενέργειας από τους άλλους, ή τις υπηρε¬ 
σίες που απαιτούνται στην παρ. 12.8.2.2, τότε οι απαιτή¬ 
σεις των παρ. 12.3.1, 12.3.2 και 12.3.4 μπορεί να θεωρη¬ 
θούν ικανοποιητικές χωρίς πρόσθετη πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ανάγκης, υπό τον όρο ότι: 

. 1 υπάρχει τουλάχιστον ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
που πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 12.3.12 και ικανής χω¬ 
ρητικότητας που να πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 

12.8 2.2 σε κάθε ένα από τουλάχιστον δύο μη γειτονικούς 
χώρους, 

.2 οι διατάξεις που απαιτούνται στην υποπαρ.. 1 σε κάθε 
τέτοιο χώρο είναι ισοδύναμες με εκείνες που απαιτούνται 
στις παρ. 12.3.6.1,12.3.7 έως 12.3.11 και 12.4 έτσι ώστε μία 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαθέσιμη κάθε στιγμή 
στις υπηρεσίες που απαιτούνται στην παρ. 12.8.2 και 
.3 τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη που αναφέρονται στην 
υποπαρ. .1 και τα αυτόνομα συστήματα τους είναι εγκα¬ 
τεστημένα σύμφωνα με την παρ. 12.3.2. 

12.8.2.2 Η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι ικανή 
να τροφοδοτεί όλες εκείνες τις υπηρεσίες που είναι απα¬ 
ραίτητες για την ασφάλεια σε κατάσταση ανάγκης, λαμ- 
βάνοντας υπόψη ότι τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να πρέπει 
να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Η πηγή ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας ανάγκης θα είναι ικανή, έχοντας λάβει υπόψη τα 
ρεύματα εκκίνησης και τη μεταβατική φύση ορισμένων 
φορτίων, να τροφοδοτεί ταυτόχρονα τουλάχιστον τις πα¬ 
ρακάτω υπηρεσίες για τις καθοριζόμενες χρονικές περιό¬ 
δους, εάν η λειτουργία τους εξαρτάται από ηλεκτρική πη- 

Υή ; 

. 1 για χρονική περίοδο 12 ωρών, το φωτισμό ανάγκης: 
.1.1 στις θέσεις στοιβασίας των σωστικών μέσων, 

. 1.2 σε όλες τις οδούς διαφυγής όπως διαδρόμους, κλι¬ 
μακοστάσια, εξόδους από χώρους ενδιαίτησης και υπη¬ 
ρεσίας, σημεία επιβίβασης, κλπ., 

. 1.3 σε κοινόχρηστους χώρους, αν υπάρχουν, 

.1.4 στους χώρους μηχανών και κύριους χώρους γεν¬ 
νητριών ανάγκης περιλαμβανόμενων των θέσεων ελέγ¬ 
χου τους, 

. 1.5 σε σταθμούς ελέγχου, 

. 1.6 στις θέσεις στοιβασίας των εξαρτήσεων πυροσβέ¬ 
στη, και 

.1.7 στο μηχανισμό πηδαλίου, 

.2 για χρονική περίοδο 12 ωρών: 

.2.1 τα φώτα ναυσιπλοΐας και άλλα φώτα που απαιτού¬ 
νται από τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυ¬ 
γής Συγκρούσεων στη Θάλασσα, 

.2.2 τον ηλεκτρικό εξοπλιομό ενδοσυνεννόησης για α¬ 
νακοινώσεις κατά την εκκένωση του σκάφους, 

.2.3 το σύστημα πυρανίχνευσης και γενικού συναγερ¬ 


μού καθώς και χειροκίνητα μέσα αναγγελίας πυρκαϊάς, 
και 

.2.4 τις διατάξεις τηλεχειρισμού των συστημάτων κα¬ 
τάσβεσης πυρκαϊάς, εάν είναι ηλεκτρικά, 

.3 για χρονική περίοδο 4 ωρών διακοπτόμενης λειτουρ¬ 
γίας: 

.3.1 τη λυχνία σημάτων ημέρας, εάν δεν έχει ανεξάρτη¬ 
τη τροφοδότηση από δικό της συσσωρευτή, και 

.3.2 τη σφυρίκτρα του σκάφους, εάν είναι ηλεκτροκίνη¬ 
τη. 

.4 για χρονική περίοδο 12 ωρών: 

4.1 το ναυτιλιακό εξοπλισμό που απαιτείται στο κεφά¬ 
λαιο 13. Όπου αυτή η απαίτηση δεν είναι λογική ή πρακτι¬ 
κή, η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει σκάφη ολικής χωρητικό¬ 
τητας κάτω των 5000 ΚΟΧ, 

.4.2 τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα και όργανα ελέγ¬ 
χου των προωστηρίων μηχανών, εάν δεν διατίθενται ε¬ 
ναλλακτικές πηγές ενέργειας για τέτοιες διατάξεις, 

.4.3 μία από τις αντλίες πυρκαϊάς που απαιτούνται από 
τηνπαρ. 7.7.8.1, 

.4.4 την αντλία του συστήματος αυτόματου ραντισμού 
(ερππΚΙθΓ) και την αντλία καταιωνισμού χώρου οχημάτων 
(άΐΌηοάΘΓ), εάν υπάρχει, 

.4.5 την αντλία κυτών ανάγκης και όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για τη λειτουργία των ηλεκτροκίνητων τηλε¬ 
χειριζόμενων επιστομίων κυτών όπως απαιτείται στο κε¬ 
φάλαιο 10, και 

.4.6 τις εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών του σκά¬ 
φους και άλλα φορτία όπως παρατίθενται στην 
παρ. 14.12.2, 

.5 για χρονική περίοδο 10 πρώτων λεπτών, τα κινητήρια 
μηχανήματα για συσκευές ελέγχου διεύθυνσης συμπερι¬ 
λαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για κατεύθυνση 
της ώσης πρόσω και ανάποδα, εκτός αν υπάρχει εναλλα¬ 
κτικό χειροκίνητο μέσο αποδεκτό από την Αρχή σύμφωνα 
με τηνπαρ. 5.2.3. 

12.8.2 3 Θα υπάρχει πρόβλεψη για την περιοδική δοκι¬ 
μή όλου του συστήματος ανάγκης περιλαμβανομένων 
των καταναλωτών ανάγκης που απαιτούνται από την παρ. 

12.8.2.2 και θα περιλαμβάνει τις δοκιμές των διατάξεων 
αυτόματης εκκίνησης. 

12.8.2.4 Όπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης εί¬ 
ναι ηλεκτρογεννήτρια, θα υπάρχει μεταβατική πηγή ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 12.8.3, 
εκτός εάν το σύστημα αυτόματης εκκίνησης και τα χαρα¬ 
κτηριστικά της πρωτεύουσας πηγής κίνησης θα είναι τέ¬ 
τοια που θα επιτρέπουν στη γεννήτρια ανάγκης να ανα- 
λάβει το πλήρες ονομαστικό φορτίο τόσο γρήγορα όσο 
είναι ασφαλές και πρακτικά δυνατό, όχι όμως σε περισ¬ 
σότερα από 45 δευτερόλεπτα. 

12.8.3 Μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης 

Η μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που 

απαιτείται απάτην παρ. 12.82.4 θα μπορεί να αποτελείται 
από συστοιχία συσσωρευτών κατάλληλα τοποθετημένη 
για χρήση σε κατάσταση ανάγκης που θα λειτουργεί χω¬ 
ρίς επαναφόρτιση ενώ διατηρεί την τάση του συσσωρευ¬ 
τή κατά τη περίοδο της εκφόρτισης στα όρια της ονομα¬ 
στικής τιμής συν ή πλην 12% και θα έχει επαρκή χωρητι¬ 
κότητα και τέτοια διάταξη ώστε, σε περίπτωση βλάβης 
είτε της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας είτε της πη¬ 
γής ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, να τροφοδοτεί αυτό¬ 
ματα τις παρακάτω τουλάχιστον υπηρεσίες, αν η λει¬ 
τουργία τους εξαρτάται από ηλεκτρική πηγή: 
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.1 για χρονική περίοδο 30 πρώτων λεπτών, τα φορτία 
που καθορίζονται στηνπαρ. 12.8,2.2.1, .2 και .3, και 

.2 σχετικά με τις στεγανές θυρες: 

.2.1 ενέργεια για τη λειτουργία των στεγανών θυρών, 
αλλά όχι αναγκαστικά όλων ταυτόχρονα, εκτός αν υπάρ 
χει ανεξάρτητη προσωρινή πηγή υποθηκευμένης ενέρ¬ 
γειας. Η πηγή ενέργειας θα έχει επαρκή χωρητ ικότητα για 
να λειτουργεί κάθε θύρα τουλάχιστον τρεις φορές, π.χ. 
κλείσιμο - άνοιγμα - κλείσιμο, σε αντίθετη κλίση 15°, και 

.2.2 ενέργεια για τα κυκλώματα ελέγχου, ένδειξης και 
αναγγελίας για τις στεγανές θύρες για μιοή ώρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

13.1 Ναυσιπλοΐα (γενικά) 

13.1.1 Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει μόνο θέματα του ναυτι¬ 
λιακού εξοπλισμού που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα του 
σκάφους ανεξάρτητα από την ασφαλή λειτουργία του οκά 
φους. Οι ακόλουθες παράγραφοι αντιπροσωπεύουν τις ε¬ 
λάχιστες απαιτήσεις για κανονική ασφαλή ναυσιπλοΐα ε¬ 
κτός εάν υποδειχθεί απάτην Αρχή ότι ένα ισοδύναμο επίπε¬ 
δο ασφαλείας μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέσα. 

13.1.2 Ο ναυτιλιακός εξοπλισμός και η εγκατάστασή 
του θα πρέπει να ικανοποιεί την Αρχή 

13.2 Πυξίδες 

13.2.1 Το σκάφος θα πρέπει να φέρει μαγνητική πυξίδα 
που θα είναι ικανή να λειτουργεί χωρίς ηλεκτρική παροχή, 
και που θα μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς πηδα¬ 
λιούχησης. Αυτή η πυξίδα θα πρέπει να εδράζεται σε κα¬ 
τάλληλη πυξιδοθήκη που θα περιέχει τις απαιτούμενες 
συσκευές διορθώσεως και θα είναι κατάλληλη για τα χα¬ 
ρακτηριστικά ταχύτητας και κίνησης του σκάφους. 

13.2.2 Η οθόνη της πυξίδας ή ο επαναλήπτης θα πρέπει 
να είναι εύκολα αναγνώσιμοι από τη θέση στην οποία το 
σκάφος ελέγχεται κανονικά. 

13.2.3 Κάθε μαγνητική πυξίδα θα πρέπει να είναι σωστά 
ρυθμισμένη και ο πίνακας ή η καμπύλη των αποκλίσεων 
που απομένουν θα είναι διαθέσιμα σε κάθε στιγμή. 

13.2.4 Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα στην τοποθέ¬ 
τηση της μαγνητικής πυξίδας ή των μαγντμικών στοιχείων 
έτσι ώστε η μαγνητική παρεμβολή να μειώνεται ή να ελα¬ 
χιστοποιείται εφόσον αυτό είναι πρακτικό . 

13.2.5 Το επιβατηγό σκάφος που έχει πιστοποιηθεί για 
να μεταφέρει το πολύ 100 επιβάτες, επιπρόσθετα με την 
πυξίδα που απαιτείται από την παράγραφο 13.2.1, θα φέ¬ 
ρει ένα όργανο, κατάλληλο για τα χαρακτηριστικά ταχύ¬ 
τητας και κίνησης και την περιοχή λειτουργίας του σκά¬ 
φους , που θα παρέχει αναφορά πορείας ακρίβειας μεγα¬ 
λύτερης από αυτήν της μαγνητικής πυξίδας. 

13.2.6 Φορτηγό σκάφος και επιβατηγό σκάφος που έχει 
πιστοποιηθεί για να μεταφέρει περισσότερους από 100 ε¬ 
πιβάτες, επιπρόσθετα με την πυξίδα που απαιτείται από 
το 13.2.1, θα φέρει μια γυροσκοπική πυξίδα που θα είναι 
κατάλληλη για τα χαρακτηριστικά ταχύτητας και κίνησης 
και την περιοχή λειτουργίας του σκάφους. 

13.3 Συσκευές μέτρησης ταχύτητας και απόστασης 

13.3.1 Το σκάφος θα είναι εφοδιασμένο με συσκευή για 
τη μέτρηση της ταχύτητας και της απόστασης, εκτός ό¬ 
ταν δεν διατίθεται καμία συσκευή που θα λειτουργεί αξιό¬ 
πιστα σε όλες τις ταχύτητες στις οποίες το σκάφος ενδέ 
χεται να λειτουργεί. 

13.3.2 Οι συσκευές μέτρησης ταχύτητας και απόστα¬ 
σης σκάφους εφοδιασμένου με βοήθημα αυτόματης υ¬ 


ποτύπωσης ραντάρ θα πρέπει να μπορούν να μετρούν την 
ταχύτητα και την απόσταση μέσα στο νερό. 

13.4 Ηχοβολιστική Συσκευή 

13 4.1 Το μη αμφίβιο σκάφος θα πρέπει να φέρει ηχο¬ 
βολιστική συσκευή που θα δίνει ένδειξη του βάθους του 
νερού σε ένα ικανοποιητικό βαθμό ακρίβειας για χρήση ό¬ 
ταν το σκάφος βρίσκεται στην κατάσταση εκτοπίσματος. 

13.5 Εγκαταστάσεις Ραντάρ 

13.5.1 Τό σκάφος θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον ένα 
ραντάρ που να λειτουργεί στη Χ-ζώνη (3 ογπ), σταθερο¬ 
ποιημένο κατά το αζιμούθιο. 

13.5.2 Σκάφος χωρητικότητας 500 ΚΟΧ και άνω ή σκά¬ 
φος που έχει πιστοποιηθεί για τη μεταφορά άνω των 450 
επιβατών θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον δύο εγκατα¬ 
στάσεις ραντάρ. 

Δεύτερο ραντάρ μπορεί να απαιτηθεί επίσης σε σκάφος 
κάτω των 500 ΚΟΧ ή πιστοποιημένο για τη μεταφορά 450 
επιβατών ή λιγότερων όταν το απαιτούν οι συνθήκες του 
περιβάλλοντος. 

13.5.3 Τουλάχιστον ένα ραντάρ θα πρέπει να έχει ευκο¬ 
λίες για υποτύπωση οι οποίες θα είναι τουλάχιστο αποτε¬ 
λεσματικές όσο ένας υποτυπωτής ανακλαστήρων. 

13.5.4 Κατάλληλες ευκολίες τηλεπικοινωνίας θα πρέπει 
να προβλέπονται μεταξύ του παρατηρητή ραντάρ και του 
ατόμου που έχει την άμεση ευθύνη του σκάφους . 

13.5.5 Κάθε διατιθέμενη εγκατάσταση ραντάρ θα πρέ¬ 
πει να είναι κατάλληλη για την προσδοκόμενη ταχύτητα 
του σκάφους , χαρακτηριστικά κίνησης και τις κοινώς α- 
νπμετωπιζόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

13.5.6 Κάθε εγκατάσταση ραντάρ θα πρέπει να εδράζε¬ 
ται έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό ελεύθερη από ταλά¬ 
ντωση. 

13.6 Συστήματα ηλεκτρονικού εντοπισμού 

Όπου η περιοχή της λειτουργίας ενός ταχύπλοου σκά¬ 
φους καλύπτεται από ένα αξιόιτισΓΟ σύστημα ηλεκτρονι¬ 
κού εντοπισμού, το σκάφος θα πρέπει να είναι εξοπλισμέ¬ 
νο με τα μέσα που θα δίδουν τη θέση του χρησιμοποιώ¬ 
ντας αυτό το σύστημα. 

13.7 Ενδείκτης ρυθμού στροφής καί ενδείκτης γωνίας 
πηδαλίου 

13.7.1 Θα πρέπει να προβλέπεται ενδείκτης ρυθμού 
στροφής εκτός εάν η Αρχή καθορίσει διαφορετικά. Θα 
πρέπει να προβλέπονται μέσα που να προειδοποιούν το 
χειριστή εάν έχει επιτευχθεί ένας μέγιστος ρυθμός στρο¬ 
φής, που υπαγορεύεται λειτουργικά. 

13.7.2 Το σκάφος θα είναι εφοδιασμένο με έναν ενδεί- 
κτη που να δείχνει την γωνία πηδαλίου. Σε σκάφος χωρίς 
πηδάλιο, ο ενδείκτης θα πρέπει να δείχνει την κατεύθυν¬ 
ση της δύναμης στρέψης. 

13.8 Αλλα ναυτιλιακά βοηθήματα 

13.8.1 Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα συστή¬ 
ματα ναυσιπλοΐας θα πρέπει να επιδεικνύονται έτσι ώστε 
η πιθανότητα της λανθασμένης ανάγνωσης να μειώνεται 
στο ελάχιστο και θα είναι ικανά να δίνουν ενδείξεις μεγί- 
σιης ακρίβειας. 

13.9 Προβολέας έρευνας 

13.9.1 Το σκάφος θα πρέπει να φέρει τουλάχιστο ένα 
κατάλληλο προβολέα έρευνας που 6α ελέγχεται από το 
σταθμό χειρισμών. 

13.9.2 Θα διατίθεται ένας φορητός φανός οημάτων ικα¬ 
νός να λειτουργεί ανεξάρτητα από την κύρια ηλεκτρική 
παροχή του σκάφους και θα είναι έτοιμος για χρήση στο 
διαμέρισμα διακυβέρνησης σε κάθε στιγμή. 
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13.10 Διόπτρα νύκτας 

13.10.1 Οταν οι συνθήκες λειτουργίας δικαιολογούν 
την προμήθεια εξοπλισμού που βελτιώνουν την όραση 
κατά τη νύκτα, θα πρέπει να τοποθετείται τέτοιος εξοπλι¬ 
σμός. 

13.11 Διάταξη πηδαλιούχησης καί ενδείκτες πρόωσης 

13.11.1 Η διάταξη πηδαλιούχησης θα πρέπει να είναι έ¬ 
τσι σχεδιασμένη ώστε το σκάφος να στρέφει στην ίδια δι¬ 
εύθυνση με αυτή του τιμονιού, οιακοστροφίου, χειριστη¬ 
ρίου ή μοχλού ελέγχου. 

13.11.2 Το σκάφος θα πρέπει να φέρει ενδείκτες που να 
δείχνουν τον τύπο του συστήματος πρόωσης. 

13.11.3 Το σκάφος πουφέρει θέσεις πηδαλιούχησης α¬ 
νάγκης θα έχει διατάξεις για παροχή οπτικών ενδείξεων 
πυξίδας στη θέση πηδαλιούχησης ανάγκης. 

13.12 Βοήθημα αυτόματης πηδαλιούχησης (μηχανι¬ 
σμός αυτόματου πιλότου) 

13.12.1 Το σκάφος θα πρέπει, όπου είναι δυνατό, να φέ¬ 
ρει εξοπλισμό αυτόματου πιλότου. 

13.12.2 Οι ευκολίες σημάτων ανάγκης που περιγράφο- 
νται στις παραγράφους 3.1 και 3.2 της Σύστασης σχετικά 
με τα πρότυπα απόδοσης για αυτόματους πιλότους , που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό με την απόφαση 
Α.342 (IX), είναι δυνατό να απαλειφθούν. 

13.12.3 Θα υπάρχει πρόβλεψη για αλλαγή από τον αυ¬ 
τόματο στον χειροκίνητο τρόπο με ένα χειροκίνητο χειρι¬ 
σμό. 

13.13 Πρότυπα απόδοσης 

13.13.1 Όλος ο εξοπλισμός στον οποίο εφαρμόζεται 
αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου 
από την Αρχή. 

Αναφορικά με την παράγραφο 13.13.2 , τέτοιος εξοπλι¬ 
σμός θα πρέπει να πληροί πρότυπα απόδοσης όχι κατώ¬ 
τερα από αυτά πού έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό. 

13.13.2 Εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί πριν από τ ην 
υιοθέτηση των προτύπων απόδοσης από τον Οργανισμό 
μπορεί να εξαιρεθεί από την πλήρη συμμόρφωση, προς 
τα πρότυπα απόδοσης έχοντας λάβει υπόψη τα κριτήρια 
τα οποία μπορεί να υιοθετήσει ο Οργανισμός σε συνδυα¬ 
σμό με αυτά τα πρότυπα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

14.1 Εφαρμογή 

14.1.1 Το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται για όλα τα σκάφη 
των παραγράφων 1.3.1 και 1.3.2. 

14.1.2 Το κεφάλαιο αυτό δεν εφαρμόζεται σε σκάφη 
στα οποία ο Κώδικας προβλέπει διαφορετικά καθ' όσο 
χρόνο τα σκάφη αυτά ναυσιπλοούν εντός των Μεγάλων 
Λιμνών της Βορείου Αμερικής και στα συγκοινωνούντα 
και εισρέοντα σε αυτές ύδατα και ανατολικά μέχρι την κα¬ 
τώτερη έξοδο του φράγματος του Αγίου Λαυρέντιου στο 
Μόντρεαλ της επαρχίας του Κεμπέκτου Καναδά *. 

14.1.3 Καμία από τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν 
θα εμποδίζει τη χρήση από οποιοδήποτε σκάφος, σωστι¬ 
κό σκάφος ή άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο, οποιοσδή¬ 
ποτε μέσου που βρίσκεται στη διάθεσή του, προκειμένου 
να προσελκύσει την προσοχή, να επισημάνει τη θέση του 
και να λάβει βοήθεια. 

* Τα σκάφη αυτά υπάκεινται σε ειδικές απαιτήσεις όσον α¬ 
φορά τις ραδιοεπικοινωνίες για σκοπούς ασφαλείας, όπως 
αυτές περιλαμβάνονται στη σχετική συμφωνία μεταξύ Καναδά 
και ΗΠΑ. 


14.2 Όροι και ορισμοί 

14.2 1 Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, οι ακό¬ 
λουθοι όροι έχουν τις έννοιες που καθορίζονται παρακάτω : 

. 1 «Επικοινωνίες γέφυρα προς γέφυρα» σημαίνει τις ε¬ 
πικοινωνίες ασφαλείας που διεξάγονται μεταξύ σκαφών 
και πλοίων από τη θέση από την οποία κυβερνώνται, 

.2 «Συνεχής φυλακή» σημαίνει τη φυλακή ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών που δεν διακόπτεται παρά μόνο για μικρά χρονικά 
διαστήματα, όταν η ικανότητα λήψης του σκάφους εξα- 
σθενίζει ή εμποδίζεται εξ αιτίας των δικών του επικοινω¬ 
νιών ή όταν οι τηλεπικοινωνιακές του εγκαταστάσεις βρί¬ 
σκονται σε περιοδική συντήρηση ή έλεγχο. 

.3 «Ψηφιακή επιλογική κλήση (050)» σημαίνει την τε¬ 
χνική που χρησιμοποιεί ψηφιακή κωδικοποίηση και παρέ¬ 
χει τη δυνατότητα σε σταθμό ραδιοεπικοινωνιών να απο- 
καταστήσει επαφή με και να μεταφέρει πληροφορίες σε 
άλλο σταθμό ή ομάδα σταθμών και η οποία συμμορφώνε¬ 
ται με τις σχετικές συστάσεις της Διεθνούς Συμβουλευτι¬ 
κής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ΟΟΙΠ). 

.4 «Τηλεγραφία άμεσης εκτ ύπωσης» σημαίνει τις αυτο¬ 
ματοποιημένες τεχνικές τηλεγραφίας που συμμορφώνο¬ 
νται με τις σχετικές συστάσεις της Διεθνούς Συμβουλευ¬ 
τικής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ΌΌΙΒ). 

.5 «Γενικές ραδιοεπικοινωνίες» σημαίνει την υπηρεσια¬ 
κή και δημόσια ανταπόκριση, εκτός από αυτή που αφορά 
μηνύματα κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας, η οποία 
πραγματοποιείται με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων. 

.6 «ΙΝΜΑΒ5ΑΤ» σημαίνει τον Οργανισμό που ιδρύθηκε 
με τη Σύμβαση για το Διεθνή Ναυτιλιακό Δορυφορικό Ορ¬ 
γανισμό (ΙΝΜΑΒ5ΑΤ) που υιοθετήθηκε την 3η Σεπτεμβρί¬ 
ου 1976. 

.7 «Διεθνής Υπηρεσία ΝΑνΤΕΧ» σημαίνει την συντονι¬ 
σμένη εκπομπή και αυτόματη λήψη στη συχνότητα 518 
ΚΗΖ πληροφοριών Ναυτικής Ασφάλειας με τη χρήση τη¬ 
λεγραφίας στενής ζώνης άμεσης εκτύπωσης στην Αγγλι¬ 
κή γλώσσα *. 

.8 «Εντοπισμός» σημαίνει την ανεύρεση σκαφών, αερο¬ 
σκαφών, μονάδων ή προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

.9 «Πληροφορίες Ναυτικής Ασφάλειας» σημαίνει τις 
ναυτιλιακές και μετεωρολογικές προειδοποιήσεις, μετε¬ 
ωρολογικές προγνώσεις και άλλα επείγοντα μηνύματα 
που έχουν σχέση με την ασφάλεια και εκπέμπονται προς 
τα σκάφη και πλοία. 

.10 «Υπηρεσία δορυφόρων πολικής τροχιάς» σημαίνει 
την υπηρεσία η οποία βασίζεται σε δορυφόρους πολικής 
τροχιάς, οι οποίοι λαμβάνουν και αναμεταβιβάζουν συνα¬ 
γερμούς κινδύνου από δορυφορικά ΕΡΙΒΒε των οποίων 
καθορίζουν το στίγμα. 

. 11 «Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει τους Κα¬ 
νονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών που είναι προσάρτημα ή 
που θεωρούνται ότι είναι προσάρτημα, στην πλέον πρό¬ 
σφατη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών που είναι σε ι¬ 
σχύ κάθε φορά. 


* Γίνεται μνεία του εγχειριδίου ΝΑνΤΕΧ που έχει εγκριθεί α¬ 
πό τον Οργανισμό. 
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. 12 «Θαλάσσια περιοχή Α1» σημαίνει την περιοχή μέσα 
στη ραδιοτηλεφωνική κάλυψη ενός τουλάχιστον παράκτι¬ 
ου σταθμού νΗΡ στην οποία παρέχεται συνεχής συνα¬ 
γερμός ϋ50, όπως αυτή μπορε ί να καθορίζεται από Συμ¬ 
βαλλόμενη Κυβέρνηση *. 

. 13 «Θαλάσσια περιοχή Α2» σημαίνει την περιοχή, απο¬ 
κλεισμένης της θαλάσσιας περιοχής Α1, μέσα στη ραδιο- 
τηλεφωνική κάλυψη ενός τουλάχιστον παράκτιου σταθ¬ 
μού νΗΡ στην οποία παρέχεται συνεχής συναγερμός ϋ- 
50, όπως αυτή μπορεί να καθορίζεται από Συμβαλλόμενη 
Κυβέρνηση *. 

. 14 «Θαλάσσια περιοχή Α3>* σημαίνει την περιοχή, απο¬ 
κλεισμένων των θαλάσσιων περιοχών Α1 και Α2, μέσα 
στην κάλυψη γεωστατικού δορυφόρου ΙΝΜΑΗ8ΑΤ, στην 
οποία παρέχεται συνεχής συναγερμός. 

.15 «Θαλάσσια περιοχή Α4» σημαίνει την περιοχή, ε¬ 
κτός των θαλάσσιων περιοχών Α1, Α2 και Α3. 

14.2.2 Όλοι οι άλλοι όροι και συντμήσεις που χρησιμο¬ 
ποιούνται στο κεφάλαιο αυτό και οι οποίοι απαριθμούνται 
στους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών θα έχουν τις έν¬ 
νοιες που καθορίζονται σε αυτούς τους Κανονισμούς. 

14.3 Εξαιρέσεις 

14.3.1 Είναι πολύ επιθυμητό οι Συμβαλλόμενες Κυβερνή¬ 
σεις να μην αποκλίνουν από τις απαιτήσεις του παρόντος 
κεφαλαίου. Πάντως η Αρχή σε συνεννόηση με το κράτος 
που τους λιμένες του το σκάφος χρησιμοποιεί ως βασικούς 
λιμένες, μπορεί να χορηγεί απαλλαγές μερικώς ή υπό ό¬ 
ρους, σε μεμονωμένα σκάφη από τις απαιτήσεις των παρα¬ 
γράφων 14.6 έως 14.10 με την προϋπόθεση ότι: 

. 1 αυτά τα σκάφη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 14.4, και 

.2 η Αρχή έλαβε υπόψη της τις επιπτώσεις που αυτές οι 
απαλλαγές μπορούν να έχουν στη γενική απόδοση της υ¬ 
πηρεσίας για την ασφάλεια όλων των σκαφών. 

14.3.2 Εξαίρεση μπορεί να χορηγηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 14.3.1 μόνο: 

. 1 αν οι συνθήκες που επιδρούν στην ασφάλεια είναι τέ¬ 
τοιες που να καθιστούν την πλήρη εφαρμογή των παρα¬ 
γράφων 14.6 έως 14.10 παράλογη ή μη αναγκαία, 

.2 σε εξαιρετικές περιστάσεις για μεμονωμένο ταξίδι ε¬ 
κτός της θαλάσσιας περιοχής ή των θαλάσσιων περιοχών 
για τις οποίες είναι εξοπλισμένο το σκάφος, ή 

.3 πριν απάτην 1η Φεβρουάριου 1999, όταν το σκάφος 
πρόκειται να τεθεί μόνιμα εκτός υπηρεσίας μέσα σε δύο 
χρόνια από την ημερομηνία που καθορίζεται στην παρά¬ 
γραφο 14.1 για την εφαρμογή απαίτησης αυτού του κε¬ 
φαλαίου. 

14.3.3 Κάθε Αρχή θα υποβάλλει στον Οργανισμό το συ¬ 
ντομότερο δυνατό μετά την 1η Ιανουάριου κάθε χρόνου, 
έκθεση που θα περιλαμβάνει όλες τις εξαιρέσεις που χο¬ 
ρηγήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 14.3.1 και 

14.3.2 κατά την διάρκεια του προηγούμενου ημερολογια¬ 
κού έτους και θα παρέχει τους λόγους για τους οποίους 
χορηγήθηκαν αυτές οι απαλλαγές. 


* Γίνεται μνεία της απόφασης Α.704(17) που αφορά στην πα¬ 
ροχή ραδιοϋπηρεοιών για το παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κιν¬ 
δύνου και ασφάλειας όπως υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό. 


14.4 Λειτουργικές απαιτήσεις συσκευών 

14.4.1 Κάθε σκάφος κατά το χρόνο που είναι στη θά¬ 
λασσα, πρέπει να είναι ικανό : 

.1 Εκτός των προβλεπομένων στις παραγράφους 

14.7.1.1 και 14 9.1.4.3, να εκπέμπει συναγερμούς κινδύ¬ 
νου πλοίο-προς-ξηρά με δύο τουλάχιστον ξεχωριστά και 
ανεξάρτητα μέσα, κάθε ένα από τα οποία χρησιμοποιεί 
διαφορετική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών, 

.2 Να λαμβάνει συναγερμούς κινδύνου ξηρά-προς- 
πλοίο, 

.3 Να εκπέμπει και να λαμβάνει συναγερμούς κινδύνου 
πλοίο-προς- πλοίο, 

.4 Να εκπέμπει και να λαμβάνει επικοινωνίες συντονι¬ 
σμού ενεργειών έρευνας και διάσωσης, 

.5 Να εκπέμπει και να λαμβάνει επικοινωνίες περιοχής 
συμβάντος, 

.6 Να εκπέμπει και όπως απαιτείται από την παράγρα¬ 
φο 13.5, να λαμβάνει σήματα για εντοπισμό, * 

.7 Να εκπέμπει και να λαμβάνει ** πληροφορίες ναυτι¬ 
κής ασφάλειας, 

.8 Να εκπέμπει και να λαμβάνει γενικές ραδιοεπικοινω¬ 
νίες προς και από τα συστήματα ραδιοεπικοινωνιών ή δί¬ 
κτυα λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται στην παρά¬ 
γραφο 14.14.8 και 

.9 Να εκπέμπει και να λαμβάνει επικοινωνίες γέφυρα- 
προς-γέφυρα. 

14.5 Εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών 

14.5.1 Κάθε σκάφος θα είναι εξοπλισμένο με εγκατα¬ 
στάσεις ραδιοεπικοινωνιών, ικανές να ανταποκρίνονται 
με λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγρα¬ 
φο 14.4, για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού που πρόκειται 
να πραγματοποιήσει και, εκτός αν έχει εξαιρεθεί σύμφω¬ 
να με την παράγραφο 14.3, συμμορφούμενο με τις απαι¬ 
τήσεις της παραγράφου 14 6 και μετιςπροβλεπόμενες α¬ 
παιτήσεις της περιοχής ή περιοχών που το σκάφος διέρ¬ 
χεται κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων 
ταξιδίων του, θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
παραγράφων 14.7, 14.8, 14.9 ή 14.10. 

14.5.2 Κάθε ραδιοεγκατάσταση πρέπει να : 

. 1 είναι έτσι τοποθετημένη ώστε η σωστή χρήση της να μην 
επηρεάζεται από μηχανική, ηλεκτρική ή άλλης προέλευσης 
επιβλαβή παρεμβολή, για να εξασφαλίζεται έτσι η ηλεκτρο- 
μαγνητική συμβατότητα και να αποφεύγεται η επιβλαβής 
αλληλοεπίδραση με άλλο εξοπλισμό και συστήματα. 

.2 είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο μέ¬ 
γιστος δυνατός βαθμός ασφαλείας και λειτουργικής δια- 
θεσιμότητος, 

.3 προστατεύεται από επιβλαβείς επιπτώσεις νερού, α¬ 
κραίες τιμές θερμοκρασίας και άλλες δυσμενείς περιβαλ¬ 
λοντικές συνθήκες, 

.4 διαθέτει αξιόπιστο μόνιμα εγκατεστημένο ηλεκτρικό, 
ανεξάρτητο από τις κύριες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας 
για τον επαρκή φωτισμό των ρυθμιστικών διατάξεων χει¬ 
ρισμού της ραδιοεγκατάστασης, και 

.5 σημαίνεται ευκρινώς με το διακριτικό κλήσης, την 
ταυτότητα σταθμού του πλοίου και άλλους κωδικούς που 
προβλέπονται για χρήση της ραδιοεγκατάστασης. 

* Γίνεται μνεία της απόφασης Α.614(15) για τον εξοπλισμό 
με ραντάρ που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 9.300 - 9.500 
ΜΗζ, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό. 

** Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σκάφη μπορεί να έχουν ανά¬ 
γκη λήψης ορισμένων πληροφοριών ναυτιλιακής ασφαλείας ε¬ 
νώ βρίσκονται στο λιμένα. 
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14.5.3 Ο έλεγχος των απαιτούμενων για την ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας ραδιοτηλεφωνικών διαύλων νΗΡ, θα εί¬ 
ναι άμεσα διαθέσιμος στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, εύκολα 
προσβάσιμος στη θέση διακυβέρνησης και όπου είναι α¬ 
ναγκαίο θα διατίθενται διατάξεις που θα εξασφαλίζουν 
ραδιοεπικοινωνίες από τις πτέρυγες της γέφυρας ναυσι¬ 
πλοΐας. Φορητός εξοπλισμός \ΉΡ μπορεί να χρησιμοποι¬ 
είται για την εκπλήρωση της τελευταίας διάταξης. 

14.6 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : Γενικά 

14.6.1 Κάθε πλοίο θα είναι εξοπλισμένο με : 

. 1 ραδιοεγκατάσταση νΗΡ ικανή για εκπομπή και λήψη: 

.1.1 Θ50 στη συχνότητα 156,525 ΜΗζ (δίαυλος 70). Θα 
είναι δυνατή η έναρξη της εκπομπής συναγερμών κινδύ¬ 
νου στο δίαυλο 70 από τη θέση την οποία το πλοίο συνή¬ 
θως κυβερνάται *, 

.1.2 ραδιοτηλεφωνίας στις συχνότητες 156,300 ΜΗζ 
(δίαυλος 6), 156,650 ΜΗζ (δίαυλος 13) και 156,800 ΜΗζ 
(δίαυλος 16), 

.2 ραδιοεγκατάσταση ικανή να τηρεί συνεχή φυλακή 0- 
50 στο δίαυλο 70 νΗΡ, η οποία θα είναι ξεχωριστή ή θα 
συνδυάζεται με αυτή που απαιτείται από την παράγραφο 
14.6.1.1.1\ 

.3 αναμεταδότη ραντάρ με δυνατότητα λειτουργίας 
στη ζώνη 9 ΟΗΖ ο οποίος: 

.3.1 θα φυλάσσεται έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να χρη¬ 
σιμοποιείται και 

.3.2 μπορεί να είναι ένας από αυτούς που απαιτούνται 
από την παράγραφο 8.2.1.2 για σωστικό σκάφος, 

,4 δέκτη με δυνατότητα να λαμβάνει εκπομπές της διε¬ 
θνούς υπηρεσίας ΝΑνΤΕΧ αν το σκάφος εκτελεί ταξίδια 
σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία παρέχεται διεθνής υ¬ 
πηρεσία ΝΑΝ/ΤΕΧ 

.5 εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών για λήψη πληροφο¬ 
ριών ναυτικής ασφαλείας μέσω του συστήματος προηγ¬ 
μένης ομαδικής κλήσης * του ΙΝΜΑΒ5ΑΤ, αντο σκάφος ε¬ 
κτελεί ταξίδια σε περιοχή που καλύπτεται από το σύστη¬ 
μα ΙΝΜΑΒ5ΑΤ στην οποία δεν παρέχεται διεθνής 
υπηρεσία ΝΑΝ/ΤΕΧ. Εν τούτοις σκάφος που εκτελεί ταξί¬ 
δια αποκλειστικά σε περιοχές που παρέχεται υπηρεσία 
μετάδοσης πληροφοριών ναυτικής ασφαλείας μέσω τη¬ 
λεγραφίας άμεσης εκτύπωσης ΗΡ και διαθέτει κατάλλη¬ 
λο εξοπλισμό για λήψη αυτής της υπηρεσίας μπορεί να ε¬ 
ξαιρείται από την υποχρέωση αυτή**. 

.6 ένα δορυφορικό ραδιοφάρο ένδειξης θέσης κινδύ¬ 
νου (δορυφορικό ΕΡΙΗΒ) ***, με τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 14.7.3 το οποίο θα : 

.6.1 έχει τη δυνατότητα εκπομπής συναγερμού κινδύ¬ 
νου είτε μέσω της υπηρεσίαο δορυφόρων πολικής τρο¬ 
χιάς (0Ο5ΡΑ5-5ΑΒ5ΑΤ) που λειτουργεί στη ζώνη των 
406 ΜΗΖ είτε μέσω της υπηρεσίας γεωστ ατικών δορυφό¬ 
ρων ΙΝΜΑΒ5ΑΤ στη ζώνη 1,6 ΟΗΖ ****, αν το σκάφος ε¬ 
κτελεί ταξίδια αποκλειστικά μέσα στην περιοχή κάλυψης 
του ΙΝΜΑΒ5ΑΤ, 

* Μερικά πλςύα μπορεί να εξαιρεθούν από αυτή την απαίτηση (βλέπε 
14.8.4, 14.9.4 και 14.10.2). 

* Γίνεται μνεία της απόφασης Α.701(17) που αΦορά εγκατάσταση δε¬ 
κτών λήψης πληροφοριών Θβίβΐγ ΝΕΤ για το αΜΟδδ μέσω του συστή¬ 
ματος προηγμένης ομαδικής κλήσης του ΙΝΜΑΗ5ΑΤ, όπως υιοθετή¬ 
θηκε απο τον Οργανισμό. 

** Γίνεται μνεία της σύστασης για διασπορά πληροφοριών ναυτικής 
ασφάλειας που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση 
Α.705(17). 

*** Γίνεται μνεία της απόφασης Α 616(15) που αφορά μέσα εντοπι¬ 
σμού έρευνας και διάσωσης όπως υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό. 

**** την προϋπόθεση να διατίθεται η κατάλληλη υποδομή εδά¬ 
φους λήψης και επεξεργασίας για κάθε ωκεάνια περιοχή που καλύπτε¬ 
ται από δορυφόρους ΙΝΜΑΗ5ΑΤ. 


.6.2 είναι τοποθετημένος σε εύκολα προσιτή θέση, 

.6.3 είναι έτοιμος να απελευθερωθεί με το χέρι και να 
μεταφερθεί από ένα άτομο στο σωστικό σκάφος, 

.6.4 έχει τη δυνατότητα να επιπλέει ελεύθερα, όταν το 
σκάφος βυθισθεί και να ενεργοποιείται αυτόματα, όταν 
βρεθεί στο νερό, 

.6.5 έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί με το χέρι. 

14.6.2 Μέχρι την 1η Φεβρουάριου 1999 ή τη διαφορετι¬ 
κή εκείνη ημερομηνία που ενδέχεται να καθορισθεί από 
την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείάς, κάθε σκάφος, επι¬ 
πρόσθετα θα είναι εξοπλισμένο με ραδιοεγκατάσταση 
που θα αποτελείται από δέκτη φυλακής ραδιοτηλεφωνι- 
κής συχνότητας κινδύνου ικανό να λειτουργεί οτους 
2.182 ΚΗζ. 

14.6.3 Μέχρι την 1η Φεβρουάριου 1999, κάθε σκάφος, 
εκτός αν εκτελεί ταξίδια μόνο στη θαλάσσια περιοχή Α1, 
θα είναι εξοπλισμένο με συσκευή παραγωγής ραδιοτηλε- 
φωνικού συστήματος ανάγκης στη συχνότητα 2.182 
ΚΗζ.* 

14.6.4 Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει σκάφη που κατα- 
σκευάατηκαν την ή μετά την 1η Φεβρουάριου 1997 από 
τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 

14.6.2 και 14.6.3. 

14.7 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών : θαλάσσια περιο- 
χήΑΙ 

14.7.1 Επιπλέον της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 14.6 κάθε σκάφος που εκτελεί ταξίδια 
αποκλειστικά στη θαλάσσια περιοχή Α1 θα διαθέτει ρα- 
διοεγκατάσταση που θα έχει τη δυνατότητα έναρξης εκ¬ 
πομπής συναγερμών κινδύνου πλοίου-προς-ξηρά, απάτη 
θέση την οποίατο σκάφςς συνήθως κυβερνάται, λειτουρ- 
γώ\πας είτε: 

.1 στα Ν/ΗΡ με χρήση ϋδΟ, Η απαίτηση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με το ΕΡΙΒΒ που ορίζεται στην παράγραφο 
14.7.3, είτε με την εγκατάσταση του ΕΡΙΒΒ κοντά στη γέ¬ 
φυρα είτε με τηλεχειρισμό από την θέση από την οποία 
συνήθως το σκάφος κυβερνάται ή 

.2 μέσω της υπηρεσίας δορυφόρων πολικής τροχιάς 
στους 406 ΜΗζ. Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί 
με το δορυφορικό ΕΡΙΒΒ της παραγράφου 14.6.1.6, είτε 
εγκαθιστώντας το δορυφορικό ΕΡΙΒΒ κοντά στη θέση α¬ 
πό την οποία συνήθως το σκάφος κυβερνάται είτε με τη¬ 
λεχειρισμό από αυτή ή 

.3 στα ΜΡ με χρήση 050, αν το σκάφος εκτελεί ταξίδια 
μέσα στην περιοχή κάλυψης των παρακτίων σταθμών ΜΡ 
που διαθέτου 050, ή .4 στα ΗΡ με χρήση 050, ή 

.5 μέσω της υπηρεσίας γεωστατικών δορυφόρων ΙΝ- 
5ΑΒΜΑΤ. Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί από : 

.5.1 επίγειο σταθμό πλοίου ΙΝΜΑΒ5ΑΤ ** ή 


* Γίνεται μνεία στην απόφαση Α.421 (XI) που αφορά λειτουργικά πρό¬ 
τυπα για γεννήτριες ραδιοτηλεφωνικών σημάτων κινδύνου, όπως υιο¬ 
θετήθηκαν από τον Οργανισμό. 

** Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί από επίγειο σταθμό πλοί¬ 
ου ΙΝΜΑΒδΑΤ που να είναι σε θέση να εκτελεί αμφίδρομες επικοινω¬ 
νίες όπως είναι οι επίγειοι σταθμοί πλοίου δΙβηάίπά-Α και Β (απόφαση 
Α. 698 ( 17 ) ή δΐΗπόΒΓά-Ο {απόφαση Α.663(16)}. Εκτός αν αλλιώς καθο¬ 
ρίζεται, η παραπομπή αυτή ισχύει σε όλες τις απαιτήσεις για επίγειο 
σταθμό πλοίου ΙΝΜΑΗδΑΤ που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό. 


8254 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.5.2 το δορυφορικό ΕΡΙΒΒ που απαιτείται στην παρά¬ 
γραφο 14.6.1.6 είτε εγκαθιστώντας το δορυφορικό 
ΕΡΙΒΒ κοντά στη θέση απάτην οποία συνήθως το σκάφος 
κυβερνάται είτε με τηλεχειρισμό από αυτή. 

14.7.2 Η ραδιοεγκατάσταση Ν/ΗΡ, που απαιτείται στην 
παράγραφο 14.6.1.1 θα είναι επίσης σε θέση να εκπέμπει 
και να λαμβάνει γενικές επικοινωνίες χρησιμοποιώντας 
ραδιοτηλεφωνία. 

14.7.3 Σκάφος που εκτελείταξίδια αποκλειστικά στη θα¬ 
λάσσια περιοχή Α1, μπορεί να διεθέτει αντί του δορυφο¬ 
ρικού ΕΡΙΒΒ που απαιτείται στην παράγραφο 14.6.1.6, έ¬ 
να ΕΡΙΒΒ που θα είναι: 

.1 ικανό να εκπέμπει συναγερμό κινδύνου με χρήση ϋ- 
30 στο δίαυλο 70 του νΗΡ και θα παρέχει τη δυνατότητα 
εντοπισμού με χρήση αναμεταδότη ραντάρ που λειτουρ¬ 
γεί στη ζώνη των 9 ΘΗζ, 

.2 τοποθετημένο σε εύκολα προσιτή θέση, 

.3 έτοιμο να απελευθερώνεται με το χέρι και να μπο¬ 
ρεί να μεταφέρεται από ένα άτομο σε σωστικό σκά¬ 
φος, 

.4 σε θέση να επιπλέει ελεύθερα, αν το πλοίο βυθισθεί 
και να ενεργοποιείται αυτόματα, όταν βρεθεί στο νερό και 

.5 ικανό να ενεργοποιείται με το χέρι. 

14.8 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών - θαλάσσιες περιο¬ 
χές Α1 και Α2 

14.8.1 Επιπλέον της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 14.6, κάθε σκάφος που εκτελεί ταξί¬ 
δια πέραν της θαλάσσιας περιοχής Α1, αλλά παραμένει 
μέσα στη θαλάσσια περιοχή Α2, θα είναι εξοπλισμένο 
με : 

.1 ραδιοεγκετάατααη ΜΡ που θα έχει την δυνατότητα 
να εκπέμπει και να λαμβάνει, για σκοπούς κινδύνου και α¬ 
σφαλείας στις συχνότητες: 

.1.1 2187,5 ΚΗζ με χρήση 030 και 

.1.2 2182 ΚΗζ με χρήση ραδιοτηλεφωνίας. 

.2 ραδιοεγκατάσταση που θα έχει τη δυνατότητα τήρη¬ 
σης συνεχούς φυλακής ϋ30 στη συχνότητα 2.187,5 ΚΗζ, 
η οποία μπορεί να είναι ανεξάρτητη από, ή να συνδυάζε¬ 
ται με, αυτή που απαιτείται από τηνπαράγραφο 14.8.1.1.1 
και 

.3 μέσα για την έναρξη εκπομπής συναγερμών κινδύ¬ 
νου πλοίο-προς- ξηρά, από υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών 
εκτός των ΜΡ, που θα λειτουργεί είτε : 

.3.1 μέσω της υπηρεσίας δορυφόρων πολικής τροχιάς 
στους 406 ΜΗζ. 

Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με το δορυφο¬ 
ρικό ΕΡΙΒΒ που απαιτείται στην παράγραφο 14.6 1.6, είτε 
εγκαθιστώντας το δορυφορικό ΕΡΙΒΒ κοντά στη θέση την 
οποία το σκάφος συνήθως κυβερνάται, είτε με τηλεχειρι¬ 
σμό από αυτή, ή 

.3.2 στα ΗΡ με χρήση ϋ30, είτε 

.3.3 μέσω της υπηρεσίας γεωστατικών δορυφόρων ΙΝ- 
3ΑΒΜΑΤ. Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με : 

.3.3.1 τον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 
14.8.3.2 ή 

.3.3.2 το δορυφορικό ΕΡΙΒΒ που απαιτείται από την πα¬ 
ράγραφο 14.6.1.6 είτε εγκαθιστώντας το δορυφορικό 
ΕΡΙΒΒ κοντά στη θέση την οποία το σκάφος συνήθως κυ- 
βερνάται είτε με τηλεχειρισμό από αυτή. 

14.8.2 Θα είναι δυνατή η έναρξη εκπομπής συναγερμών 
κινδύνου από τις ραδιοεγκαταστάσεις που περιγράφο- 
νται στις παραγράφους 14.8.1.1 και 14.8.1.3 από τη θέση 
την οποία το σκάφος συνήθως κυβερνάται. 


14.8.3 Το σκάφος επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα εκ 
πομπής και λήψης γενικών ραδιοεπικοινωνιών χρησιμο¬ 
ποιώντας ραδιοτηλεφωνία ή τηλεγραφία άμεσης εκτύπω¬ 
σης είτε με : 

. 1 ραδιοεγκατάσταση που λειτουργεί στις συχνότητες 
εργασίας στις ζώνες μεταξύ 1605 ΚΗζ και 4000 ΚΗζ ή με¬ 
ταξύ 4000 ΚΗζ και 27500 ΚΗζ. Η απαίτηση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί με την προσθήκη αυτής της δυνατότητας 
στον εξοπλισμό που απαιτείται από την παράγραφο 
14.8.1.1, ή 

.2 επίγειο σταθμό πλοίου ΙΝΜΑΒ5ΑΤ. 

14.8.4 Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει σκάφη που κατα- 
σκευάσθηκαν πριν από την 1η Φεβρουάριου 1997, τα ο¬ 
ποία εκτελαύν αποκλειστικά ταξίδια μέσα στη θαλάσσια 
περιοχή Α2, από τις απαιτήσεις των κανονισμών 
14.6.1.1.1 και 14.6.1.2 με την προϋπόθεση ότι τα σκάφη 
αυτά τηρούν, όταν είναι πρακτικά δυνατό, συνεχή φυλα¬ 
κή ακρόασης στο δίαυλο Ιδιου νΗΡ. Η φυλακή αυτή θα 
τηρείται από τη θέση την οποία το σκάφος συνήθως κυ- 
βερνάται. Τέτοια εξαίρεση πρέπει επίσης να θεωρείται α¬ 
πό το κράτος τους λιμένες του οποίου το πλοίο χρησιμο¬ 
ποιεί ως βασικούς λιμένες στην Άδεια Λειτουργίας. 

14.9 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών - θαλάσσιες περιο¬ 
χές Α1.Α2 καιΑ3 

14.9.1 Επιπλέον της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 14.6, κάθε σκάφος που εκτελεί ταξίδια 
πέραν των θαλασσίων περιοχών Α1 και Α2, αλλά παραμέ¬ 
νει μέσα στη θαλάσσια περιοχή Α3, αν δεν συμμορφώνε¬ 
ται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 14.9.2, θα είναι ε¬ 
ξοπλισμένο με : 

. 1 επίγειο σταθμό πλοίου ΙΝΜΑΒ3ΑΤ που θα έχει τη δυ¬ 
νατότητα : 

. 1.1 να εκπέμπει και να λαμβάνει επικοινωνίες κινδύνου 
και ασφαλείας χρησιμοποιώντας τηλεγραφία άμεσης ε¬ 
κτύπωσης, 

. 1.2 να εκπέμπει και να λαμβάνει κλήσεις προτεραιότη¬ 
τας κινδύνου, 

. 1.3 να τηρεί φυλακή για συναγερμούς κινδύνου ξηρά- 
προς-πλοίο συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που α¬ 
πευθύνονται σε ειδικά καθορισμένες γεωγραφικές περιο¬ 
χές. 

.1.4 να εκπέμπει και να λαμβάνει γενικές ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες χρησιμοποιώντας είτε ραδιοτηλεφωνία είτε τηλε¬ 
γραφία άμεσης εκτύπωσης και 

.2 ραδιοεγκατάσταση ΜΡ που θα έχει τη δυνατότητα εκ¬ 
πομπής και λήψης, για σκοπούς κινδύνου και ασφαλείας, 
στις συχνότητες: 

.2.1 2187,5 ΚΗζ με χρήση 050 και 

.2.2 2182 ΚΗζ με χρήση ραδιοτηλεφωνίας και 

.3 ραδιοεγκατάσταση που θα έχει τη δυνατότητα να τη¬ 
ρεί συνεχή φυλακή 050 στη συχνότητα 2187,5 ΚΗζ, που 
μπορεί να είναι ξεχωριστή από, ή συνδυασμένη με αυτή 
που απαιτείται από την παράγραφο 14.9.1.2.1 και 

.4 μέσα για την έναρξη εκπομπής συναγερμών κινδύ¬ 
νου πλοίο-προς ξηρά από υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών 
που λειτουργεί είτε : 

.4.1 μέσω της υπηρεσίας δορυφόρων πολικής τροχιάς 
στους 406 ΜΡΙζ. 

Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με το δορυφο¬ 
ρικό ΕΡΙΒΒ που απαιτείται στην παράγραφο 14.6.1.6, είτε 
εγκαθιστώντας το δορυφορικό ΕΡΙΒΒ κοντά στη θέση την 
οποία το σκάφος συνήθως κυβερνάται, είτε με τηλεχειρι¬ 
σμό από αυτή, η 
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4 2 στα ΗΡ με χρήση ϋ30, είτε 

.4.3 μέσω της υπηρεσίας γεωσΓατικών δορυφόρων 1Ν- 
ΜΑΗ3ΑΤ από ένα πρόσθετο επίγειο σταθμό πλοίου ΙΝ- 
ΜΑΒ3ΑΤ ή από το δορυφορικό ΕΡΙΒΒ που απαιτείται από 
την παράγραφο 14.6.1.6 είτε εγκαϋιστώντας το ΕΡΙΒΒ κο¬ 
ντά στη θέση την οποία το σκάφος συνήθως κυβερνάται 
είτε με τηλεχειρισμό από αυτή. 

14.9.2 Επιπλέον της εκπλήρωσης των απαιτήσεων της 
παραγράφου 14.6, κάθε σκάφος που εκτελεί ταξίδια πέ¬ 
ραν των θαλασσίων περιοχών Α1 και Α2, αλλά παραμένει 
μέσα στη θαλάσσια περιοχή Α3, αν δεν συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 14 .9 1, θα είναι εξο¬ 
πλισμένο με: 

. 1 ραδιοεγκατάσταση ΜΡ/ΗΡ που να έχει τη δυνατότη¬ 
τα εκπομπής και λήψης για σκοπούς κινδύνου και ααφα 
λείας σε όλες τις συχνότητες κινδύνου και ασφαλείας 
σας ζώνες μεταξύ 1605 ΚΗζ και 4000 ΚΗζ και μεταξύ 4000 
ΚΗζ και 27500 ΚΗζ : 

.1.1 χρησιμοποιώντας ΘΒΟ, 

.1.2 χρησιμοποιώντας ραδιοτηλεφωνία και 

. 1.3 χρησιμοποιώντας τηλεγραφία άμεσης εκτύπωσης 
και 

.2 εξοπλισμό που να έχει τη δυνατότητα τήρησης φυ¬ 
λακής 030 στους 2187,5 ΚΗζ και 84 14,5 ΚΗζ και σε μία 
τουλάχιστον από τις συχνότητες 030 κίνδυνου και ασφα¬ 
λείας 4207,5 ΚΗζ, 6312 ΚΗζ, 12577 ΚΗζ και 16804,5 ΚΗζ, 
οποτεδήποτε θα είναι δυνατό να επιλέξει οποιαδήποτε α¬ 
πό αυτές τις συχνότητες 030 κινδύνου και ασφαλείας. Ο 
εξοπλισμός αυτός μπορεί να είναι ξεχωριστός από, ή να 
συνδυάζεται με τον εξοπλισμό που απαιτείται από την πα¬ 
ράγραφο 14.9.2.1 και 

.3 μέσα έναρξης εκπομπής συναγερμών κινδύνου 
πλοίο-προς-ξηρά από υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών ε¬ 
κτός από ΗΡ που να λειτουργεί είτε : 

.3.1 μέσω της υπηρεσίας δορυφόρων πολικής τροχιάς 
στους 406 ΜΗζ. Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί 
με το δορυφορικό ΕΡΙΒΒ που απαιτείται στην παράγραφο 
14.6.1.6, είτε εγκαθιστώντας τ ο δορυφορικό ΕΡΙΒΒ κοντά 
στη θέση την οποία το σκάφος συνήθως κυβερνάται, είτε 
με τηλεχειρισμό από αυτή, ή 

.3.2 μέσω της υπηρεσίας γεωστατικών δορυφόρων ΙΝ- 
ΜΑΒ5ΑΤ. Η απαίτηση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με : 

.3.2.1 επίγειο σταθμό πλοίου ΙΝΜΑΒ3ΑΤ, ή 

3.2.2 το δορυφορικό ΕΡΙΒΒ που απαιτείται από την πα¬ 
ράγραφο 14.6.1.6, είτε εγκαθιστώντας το δορυφορικό 
ΕΡΙΒΒ κοντά στη θέση την οποία το σκάφος συνήθως κυ- 
βερνάται, είτε με τηλεχειρισμό από αυτή, ή 

.4 επιπλέον τα σκάφη θα είναι σε θέση να εκπέμπουν και 
να λαμβάνουν γενικές ραδιοεπικοινωνίες χρησιμοποιώ¬ 
ντας ραδιοτηλεφωνία ή τηλεγραφία άμεσης εκτύπωσης 
με ραδιοεγκατάσταση ΜΕ/ΗΡ που λειτουργεί στις συχνό¬ 
τητες εργασίας στις ζώνες μεταξύ 1605 ΚΗζ και 4000 ΚΗζ 
και μεταξύ 4000 ΚΗζ και 27500 ΚΗζ. Η απαίτηση αυτή 
μπορεί να εκπληρωθεί με την πρόσθεση της δυνατότητας 
αυτής στον εξοπλισμό που απαιτείται από την παράγρα¬ 
φο 14.9.2.1. 

14.9.3 Θα είναι δυνατόν η εκπομπή συναγερμών κινδύ¬ 
νου να αρχίζει από τις ραδιοεγκαταοτάαεις που καθορί¬ 
ζομαι στις παραγράφους 14.9.1.1, 14.9.1.2, 14.9.1.4, 

14.9.2.1 και 14 9.2.3 από τη θέση την οποία το σκάφος συ¬ 
νήθως κυβερνάται. 

14.9.4 Η Αρχή σε συνεννόηση με το κράτος που τους 
λιμένες του το σκάφος χρησιμοποιεί ως βασικούς λι¬ 


μένες, μπορεί να εξαιρέσει οκόψη που κατασκευάσθη 
καν πριν ατιό την 1η Φεβρουάριου 1997 και εκτελούν 
ταξίδια αποκλειστικά μέυα στις θαλάσσιες περιοχές 
Α2 και Α3, από τις απαιτήσεις των παραγράφων 

14.6.1.1.1 και 14.6.1 .2 με την προϋπόθεση ότι τα σκά¬ 
φη αυτά τηρούν, όταν είναι πρακτικά δυνατό, συνεχή 
φυλακή ακρόασης στο δίαυλο 16 του νΗΡ. Η φυλακή 
αυτή θα τηρείται από τη θέση την οποία το οκάφος συ¬ 
νήθως κυβερνάιαι. 

14.10 Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών - θαλάσσιες πε¬ 
ριοχές Α1,Α2,Α3 και Α4 

14.10 1 Επιπλέον της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 14.6 σκάφη που εκτελούν ταξίδια αε ό¬ 
λες τις θαλάσσιες περιοχές, θα είναι εξοπλισμένα με τις 
ραδιοεγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που απαιτείται α¬ 
πό την παράγραφο 14,9.2 με εξαίρεση τον εξοπλισμό που 
απαιτείται από ιην παράγραφο 14.9.2.3.2, ο οποίος δεν 
θα γίνεται αποδεκτός ως εναλλακτικός αυτού που απαι¬ 
τείται από την παράγραφο 14 .9.2.3.1 και ο οποίος πρέπει 
πάντα να υπάρχει. Επιπλέον σκάφη που εκτελούν ταξίδια 
σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές θα συμμορφώνομαι με 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 14.9.3. 

14 10.2 Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει σκάφη που κατα- 
σκευάοθηκαν πριν από την 1η Φεβρουάριου 1997 και ε¬ 
κτελούν αποκλειστικά ταξίδια μέσα στις περιοχές Α2, Α3 
και Α4, από τις απαιτήσεις των παραγραφών 14.6.1.1.1 
και 14.6.1.2 με την προϋπόθεση ότι τα σκάφη αυτα τη¬ 
ρούν, όταν είναι πρακτικά δυνατό, συνεχή φυλακή ακρό¬ 
ασης ο ιον δίαυλο 16 του νΗΡ. Ρ1 φυλακή αυτή θα τηρείται 
από τη θέση τ ην οποία το οκάφος συνήθως κυβερνάται. 

14.11 Φυλακές 

14.11.1 Κάθε οκάφος, όταν ταξιδεύει, θα τηρεί συνεχή 
φυλακή : 

. 1 οτο δίαυλο 70 του νΗΡ, αν το οκάφος, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 14.6.1.2, διαθέτει ραδιο- 
εγκατάσταση νΗΡ, 

.2 στη συχνότητα κινδύνου και ασφαλείας 080 2187,5 
ΚΗζ, αν ίο σκάφος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πα¬ 
ραγράφων 14.8 1.2 ή 14.9.1 3 διαθέτει ραδιοεγκατάστα- 
ση ΜΡ, 

.3 σπς συχνότητες κινδύνου και ασφαλείας 030 2187,5 
ΚΗζ και 8414,5 ΚΗζ καθώς επίσης και οε μία τουλάχιστον 
από τις συχνότητες κινδύνου και ασφαλείας 030 4207,5 
ΚΗζ, 6312 ΚΗζ , 12577 ΚΗζ ή 16804,5 ΚΗζ ανάλογα με την 
ώρα και τη γεωγραφική θέση του σκάφους, αν το σκάφος, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 14 9.2.2 ή 

14.10.1 διαθέτει ραδιοεγκατάσταση ΜΡ/ΗΡ. Η φυλακή 
αυτή μπορεί να τηρείται από δέκτη οάρωσης, 

.4 για δορυφορικούς συναγερμούς κινδύνου ξηρά- 
προς-πλοίο το οκάφος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 14.9.1.1 διαθέτει επίγειο σταθμό πλοίου ΙΝ- 
ΜΑΒ8ΑΤ. 

14.11.2 Κάθε οκάφος, όταν ταξιδεύει, θα τηρεί φυλακή 
ακρόασης για εκπομπές πληροφοριών ναυτικής ασφά¬ 
λειας, οιην κατάλληλη συχνότητα ή ουχνότητες, ατις ο¬ 
ποίες εκπέμπονται τέτοιας φύσης πληροφορίες για την 
περιοχή πλόωντου σκάφους. 

14.11.3 Μέχρι την 1η Φεβρουάριου 1999, ή μέχρι την η¬ 
μερομηνία που θα καθορισθεί από την Επιτροπή Ναυτι¬ 
κής Ασφαλείας, κάθε σκάφος, κατά τη διάρκεια του ταξί- 
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δίου θα τηρεί, όταν είναι πρακτικά δυνατό συνεχή φυλα¬ 
κή ακρόασης στον δίαυλο 16 του \/ΗΡ. Η φυλακή αυτή θα 
τηρείται από τη θέση από την οποία συνήθως το σκάφος 
κυβερνάται. 

14.11.4 Μέχρι την 1η Φεβρουάριου 1999, ή μέχρι την η¬ 
μερομηνία που θα καθορισθεί από την Επιτροπή Ναυτι¬ 
κής Ασφάλειας, κάθε πλοίο, που έχει υποχρέωση να φέ¬ 
ρει δέκτη φυλακής ραδιοτηλεφωνίας θα τηρεί κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, όταν είναι πρακτικά δυνατό συνε¬ 
χή φυλακή ακρόασης στη ραδιοτηλεφωνική συχνότητα 
κινδύνου 2182 ΚΗζ. Η φυλακή αυτή θα τηρείται από τη θέ¬ 
ση από την οποία συνήθως το σκάφος κυβερνάται. 

14.12 Πηγές ενέργειας 

14.12.1 Όταν το σκάφος βρίσκεται εν πλω, θα υπάρχει 
πάντα διαθέσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα ε- 
παρκεί για τη λειτουργία των ραδιοεγκαταστάσεων και 
για τη φόρτιση των συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται 
ως μέρος εφεδρικής πηγής ενεργείας για τις ραδιοεγκα- 
ταστάσεις. 

14.12.2 Εφεδρική πηγή ενέργειας και πηγή ενέργειας 
ανάγκης θα υπάρχουν σε κάθε σκάφος για να τροφο¬ 
δοτούν τις ραδιοεγκαταστάσεις, με σκοπό τη διεξαγω¬ 
γή ραδιοεπικοινωνιών κινδύνου και ασφαλείας σε περί¬ 
πτωση βλάβης της κυρίας πηγής και της πηγής ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας ανάγκης του σκάφους. Η εφεδρική 
πηγή ενέργειας θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει 
την ταυτόχρονη λειτουργία της ραδιοεγκατάστασης 
νΗΡ που απαιτείται από την παράγραφο 14.6.1.1 και α¬ 
νάλογα με τη θαλάσσια περιοχή ή περιοχές για τις ο¬ 
ποίες το σκάφος είναι εξοπλισμένο, είτε της ραδιοε- 
γκατάστασης ΜΡ που απαιτείται από την παράγραφο 
14.8.1.1 της ραδιοεγκατάστασης ΜΡ/ΗΡ που απαιτείται 
από την παράγραφο 14.9.2. ι ή 14.10.1, είτε του επίγει¬ 
ου σταθμού πλοίου ΙΝΜΑΒ3ΑΤ που απαιτείται από την 
παράγραφο 14.9.1.1 και οποιουδήποτε από τα πρόσθε¬ 
τα φορτία που αναφέρονται στις παραγράφους 14.12.5 
και 14.12.8 για χρονική περίοδο τουλάχιστον μιάς ώ- 
ρας. 

14.12.3 Η εφεδρική πηγή ενέργειας θα είναι ανεξάρτη¬ 
τη από την ισχύ πρόωσης κα· το ηλεκτρικό σύστημα του 
σκάφους. 

14.12.4 Όπου επιπλέον της ραδιοεγκατάστασης Ν/ΗΡ, 
δύο ή περισσότερες από τις άλλες ραδιοεγκαταστάσεις 
που μνημονεύονται στην παράγραφο 14.12.2, μπορούν 
να συνδέονται με την εφεδρική πηγή ενεργείας, θα είναι ι¬ 
κανές για ταυτόχρονη τροφοδοσία, για την περίοδο που 
καθορίζεται κατά περίπτωση στην παράγραφο 14.12 2 
της ραδιοεγκατάστασης \/ΗΡ και: 

. 1 όλων των άλλων ραδιοεγκαταστάσεων που μπορούν 
να συνδέονται ταυτοχρόνως με την εφεδρική πηγή ενερ- 
γείας ή 

.2 οποιαδήποτε από τις άλλες ραδιοεγκαταστάσεις θα 
καταναλώνει την περισσότερη ισχύ, αν μόνο μία από τις 
άλλες ραδιοεγκαταστάσεις μπορεί να συνδέεται με την ε¬ 
φεδρική πηγή ενεργείας, ταυτοχρόνως με τη ραδιοεγκα- 
τάσταση νΗΡ. 

14.12.5 Η εφεδρική πηγή ενεργείας μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθεί για να τροφοδοτεί τον ηλεκτρικό φωτισμό που α¬ 
παιτείται από την παράγραφο 15.5.2.4. 

14.12.6 Όπου η εφεδρική πηγή ενεργείας αποτελείται 
από επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή ή συσσωρευτές : 

. 1 Θα διατίθενται μέσα αυτόματης φόρτισης αυτών των 
συσσωρευτών που θα έχουν τη δυνατότητα να τους επα¬ 


ναφορτίζουν στην ελάχιστη απαιτούμενη χωρητικότητα 
μέσα σε 10 ώρες και 

.2 η χωρητικότητα του συσσωρευτή ή των συσσωρευ¬ 
τών θα ελέγχεται χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθο¬ 
δο * σε χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 12 μη¬ 
νών, όταν το σκάφος ταξιδεύει. 

14.12.7 Η τοποθέτηση και εγκατάσταση συσσωρευτών 
που παρέχουν εφεδρική πηγή ενεργείας θα είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζει: 

. 1 τον υψηλότερο βαθμό εξυπηρέτησης, 

.2 λογική διάρκεια ζωής, 

.3 λογική ασφάλεια, 

.4 ότι οι θερμοκρασίες συσσωρευτή παραμένουν μέσα 
στα όρια που καθορίζει ο κατασκευαστής είτε φορτίζεται, 
είτε βρίσκεται σε αδράνεια και 

.5 όταν έχουν φορτισθεί πλήρως οι συσσωρευτές, θα 
παρέχουν τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό 
ωρών λειτουργίας κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. 

14.12.8 Αν για να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία ρα- 
διοεγκατάστασης που απαιτείται από το κεφάλαιο αυτό, 
χρειάζεται η εισαγωγή μη διακοπτόμενης πληροφορίας 
από τις συσκευές ναυσιπλοΐας ή άλλες συσκευές του 
σκάφους, θα προβλέπονται μέσα που θα εξασφαλίζουν 
την συνεχή παροχή των πληροφοριών αυτών στην περί¬ 
πτωση βλάβης της κύριας ή της πηγής ηλεκτρικής ενέρ¬ 
γειας ανάγκης του σκάφους. 

14.13 Λειτουργικά πρότυπα 

14.13.1 Όλες οι συσκευές για τις οποίες εφαρμόζεται 
το κεφάλαιο αυτό θα είναι εγκεκριμένου τύπου από την 
Αρχή. Οι συσκευές αυτές θα συμμορφώνονται με τα αντί¬ 
στοιχα λειτουργικά πρότυπα που δεν θα είναι υποδεέστε¬ 
ρα εκείνων που έγιναν αποδεκτά από τον Οργανισμό **. 

* Μια μέθοδος ελέγχου της χωρητικότητας ενός συσσωρευτή 
είναι να εκφορτισθεί πλήρως και να φορτισθεί, χρησιμοποιώ¬ 
ντας κανονικό ρεύμα λειτουργίας και περίοδο (π.χ. 10 ώρες). Ε¬ 
κτίμηση της κατάστασης φόρτισης μπορεί να γίνει οποτεδήπο¬ 
τε, αλλά θα πρέπει να γίνεται χωρίς σημαντική εκφόρπση του 
συσσωρευτή όταν το σκάφος είναι εν πλω. 

* * Γίνεται μνεία των παρακάτω αποφάσεων που υιοθετήθηκαν 
από τη Σύνοδο του Οργανισμού : 

.1 Απόφαση Α.525(13): Λειτουργικά πρότυπα συσκευών στε¬ 
νής ζώνης άμεσης εκτύπωσης για λήψη ναυτιλιακών και μετεω¬ 
ρολογικών προειδοποιήσεων και επειγουσών πληροφοριών 
προς τα πλοία. 

.2 Απόφαση Α.694(17): Γενικές απαιτήσεις ραδιοεξοπλισμού 
πλοίων που αποτελούν μέρος του παγκόσμιου ναυτιλιακού συ¬ 
στήματος κινδύνου και ασφάλειας (0Μ055) και ηλεκτρονικών 
ναυτιλιακών μέσων. 

.3 Απόφαση Α.698(17): Λειτουργικά πρότυπα επίγειων σταθ¬ 
μών πλοίου που έχουν τη δυνατότητα αμφίπλευρης επικοινω¬ 
νίας και απόφαση Α.570(14): Εγκριση τύπου επίγειων σταθμών 
πλοίου. 

.4 Απόφαση Α.609(15) : Λειτουργικά πρότυπα ραδιοεγκατα- 
στάσεων \/ΗΡ που έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής επικοινω¬ 
νιών με φωνή και ψηφιακή επιλογική κλήση. 

.5 Απόφαση Α.610(15) : Λειτουργικά πρότυπα ραδιοεγκατα- 
στάσεων ΜΡ που έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής επικοινωνιών 
με φωνή και ψηφιακή επιλογική κλήση. 

.6 Απόφαση Α.613(15) : Λειτουργικά πρότυπα ραδιοεγκατα- 
στάσεων ΜΡ/ΗΡ που έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής επικοι¬ 
νωνιών με φωνή, με τεχνική στενής ζώνης άμεσης εκτύπωσης 
και ψηφιακή επιλογική κλήση. 

.7 Απόφαση Α.695(17) : Λειτουργικά πρότυπα δορυφορικού 
ραδιοφάρου ένδειξης θέσης κινδύνου ελεύθερης πλεύσης που 
λειτουργούν στους 406 ΜΗζ (βλέπε επίσης απόφαση Συνόδου 
Α.696(17): Εγκριση τύπου δορυφορικών ραδιοφάρων ένδειξης 
θέσης κινδύνου που λειτουργούν στο σύστημα 005ΡΑ5- 
5ΑΡ8ΑΤ). 

(Η υποσημείωση συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα) 
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14.14 Απαιτήσεις συντήρησης 

14.14.1 Οι συσκευές θα είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο 
τρόπο που να είναι δυνατή η άμεση αντικατάσταση των 
κυρίων μονάδων τους χωρίς εργοστασιακή επαναδιακρί- 
βωση ή επαναρρύθμιση. 

14.14.2 Όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο οι συσκευές θα 
κατασκευάζονται και θα εγκαθιστώνται κατά τέτοιο τρό¬ 
πο που να είναι άμεσα προσιτές για επιθεώρηση και για 
σκοπούς συντήρησης επί του σκάφους. 

14.14.3 Θα παρέχονται επαρκείς πληροφορίες που θα 
επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των συ¬ 
σκευών, λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων του Ορ¬ 
γανισμού *. 

14.14.4 Θα διατίθενται επαρκή εργαλεία και αμοιβά για 
να καθίσταται δυνατή η συντήρηση των συσκευών. 

14.14.5 Η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι οι συσκευές ραδιοε¬ 
πικοινωνιών που απαιτούνται από το κεφάλαιο αυτό, συ¬ 
ντηρούνται για να παρέχουν τη διαθεσιμότητα των λει¬ 
τουργικών απαιτήσεων που καθορίζονται στην παράγρα¬ 
φο 14.4 και ανταποκρίνονται στα συνιστώμενα 
λειτουργικά πρότυπα αυτών των συσκευών. 

14.14.6 Σε σκάφη που εκτελούν ταξίδια σε θαλάσσιες 
περιοχές Α1 και Α2 η διαθεσιμότητα θα εξασφαλίζεται 
χρησιμοποιώντας τέτοιες μεθόδους όπως διπλές συ¬ 
σκευές, συντήρηση ξηράς ή δυνατότητα συντήρησης εν 
πλω, ή συνδυασμός αυτών, όπως μπορεί να εγκριθεί από 
την Αρχή. 

14.14.7 Σε σκάφη που εκτελούν ταξίδια σε θαλάσσιες 
περιοχές Α3 και Α4, η διαθεσιμότητα θα εξασφαλίζεται 
χρησιμοποιώντας συνδυασμό τουλάχιστον δύο μεθόδων 
όπως είναι οι διπλές συσκευές, συντήρηση ξηράς ή δυνα¬ 
τότητα συντήρησης εν πλω, όπως μπορεί να εγκριθεί από 
την Αρχή, λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων του Ορ¬ 
γανισμού *\ 


.8 Απόβαση Α.697( 17): Λειτουργικά πρότυπα αναμεταδότη ραντάρ 
σωστικού σκάφους για χρήση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. 

.9 Απόφαση Α.612(15): Λειτουργικά πρότυπα ραδιοφάρων νΗΡ έν- 
δειξης θέσης κίνδυνου κινδύνου ελεύθερης πλεύσης. 

.10 Απόφαση Α.663(16): Λειτουργικά πρότυπα επίγειου σταθμού 
πλοίου ΙΝΜΑΗ3ΑΤ $ΐ3πά3Γά-0 που έχουν τη δυνατότητα εκπομπής 
και λήψης επικοινωνιών άμεσης εκτύπωσης και απόφαση Α.570(14): 
Εγκριση τύπου επίγειων σταθμών πλοίων. 

.11 Απόφαση Α.664(16): Λειτουργικά πρότυπα συσκευών προηγ¬ 
μένης ομαδικής κλήσης. 

.12 Απόφαση Α.661(16): Λειτουργικά πρότυπα δορυφορικών ρα~ 
διοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου ελεύθερης πλεύσης που λει¬ 
τουργούν μέσω του συστήματος γεωστατικών δορυφόρων ΙΝ- 
ΜΑΒ5ΑΤ 1.6 ΟΗζ. 


.13 Απόφαση Α.662(16) : Λειτουργικά πρότυπα διατάξεων για ε¬ 
λεύθερη πλεύση, απελευθέρωση και ενεργοποίηση του ραδιοεξοπλι- 
σμού κινδύνου. 

.14 Απόφαση Α.699(17) : Λειτουργικά πρότυπα συστήματος για 
διασπορά και συντονισμό των ναυτιλιακών πληροφοριών ασφάλειας 
με χρήση τεχνικής στενής ζώνης άμεσης εκτύπωσης στις υψηλές συ¬ 
χνότητες. 

.15 Απόφαση Α.700(17): Λειτουργικά πρότυπα συσκευών ραδιο¬ 
τηλεγραφίας στενής ζώνης άμεσης εκτύπωσης για λήψη ναυτιλιακών 
και μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και επειγουσών πληροφο¬ 
ριών προς πλοία στις υψηλές συχνότητες (ΗΡ). 

* Γίνεται μνεία της σύστασης για πς γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού 
ραδιοεπικοινωνίας στα πλοία που αποτελούν μέρος του παγκόσμιου 
ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας και ηλεκτρονικών 
ναυτιλιακών μέσων που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την α¬ 
πόφαση Α.694(17). 

** Ο» Αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που αφο¬ 
ρούν στις οδηγίες συντήρησης του ραδιοεξοπλισμού για το παγκό¬ 
σμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφάλειας σε περιοχές Α3 και 
Α4, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση 
Α.702(17). 


14.14.8 Εν τούτοις για σκάφη που ταξιδεύουν αποκλει¬ 
στικά μεταξύ λιμένων όπου διατίθενται οι κατάλληλες ευ¬ 
κολίες για συντήρηση του ραδιοεξοπλισμού στην ξηρά 
και η διαδρομή μεταξύ τέτοιων λιμένων δεν υπερβαίνει τις 
έξι ώρες, η Αρχή μπορεί να το εξαιρεί από την απαίτηση 
να χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο μεθόδους συντήρη¬ 
σης. Για τέτοια σκάφη θα χρησιμοποιείται μία τουλάχι¬ 
στον μέθοδος συντήρησης. 

14.14.9 Ενώ όλα τα λογικά μέτρα θα λαμβάνονται για 
διατήρηση του εξοπλισμού σε αποδοτική λειτουργικότη¬ 
τα για να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με όλες τις λει¬ 
τουργικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 
14.4, βλάβη του εξοπλισμού παροχής γενικών ραδιοεπι¬ 
κοινωνιών που απαιτείται από την παράγραφο 14.4.8, δεν 
θα θεωρείται ότι καθιστά το σκάφος αναξιόπλοο ή αποτε¬ 
λεί λόγο καθυστέρησης του σκάφους σε λιμένες όπου 
δεν διατίθενται ευκολίες επισκευής με την προϋπόθεση ό¬ 
τι το σκάφος έχει τη δυνατότητα να εκτελεί όλες τις λει¬ 
τουργίες κινδύνου και ασφάλειας. 

14.15 Προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών 

Σε κάθε πλοίο θα υπάρχει προσωπικό που θα έχει τα 
προσόντα διεξαγωγής ραδιοεπικοινωνιών κινδύνου και α¬ 
σφαλείας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Αρχής. Το 
προσωπικό θα κατέχει τα ιττυχία που καθορίζονται κατά 
περίπτωση στους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, οποι¬ 
οσδήποτε δε από αυτό, θα ορίζεται να έχει την κύρια ευ¬ 
θύνη για ραδιοεπικοινωνίες κατά τη διάρκεια περιστατι¬ 
κών κινδύνου. 

14.16 Εγγραφές ραδιοεπικοινωνιών 

Θα τηρείται αρχείο εγγραφών που θα ικανοποιεί τις α¬ 
παιτήσεις της Αρχής και όπως απαιτείται από τους Κανο¬ 
νισμούς Ραδιοεπικοινωνιών όλων των περιστατικών που 
συνδέονται με την υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών και τα ο¬ 
ποία είναι σημαντικά για την ασφάλεια της ανθρώπινης 
ζωής στη θάλασσα. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

15.1 Ορισμοί 

15.1.1. «Χώρος χειρισμών» είναι το διαμέρισμα διακυ¬ 
βέρνησης και εκείνα τα τμήματα του σκάφους και στις 
δύο πλευρές του κοντά στο διαμέρισμα διακυβέρνησης 
τα οποία επεκτείνονται στην πλευρά του σκάφους. 

15.1.2. «Σταθμός χειρισμών» είναι η θέση στην οποία ε- 
κτελούνται μια ή μερικές εργασίες που συνιστούν μια συ¬ 
γκεκριμένη δραστηριότητα. 

15.1.3. «Σταθμός χειρισμών πρόσδεσης στο κρηπίδω¬ 
μα» είναι η θέση που είναι εξοπλισμένη με όλα τα ανα¬ 
γκαία μέσα για τους χειρισμούς πρόσδεσης του σκάφους 
στο κρηπίδωμα. 

15.1.4. «Βασικοί έλεγχοι» είναι όλος ο εξοπλισμός του ε¬ 
λέγχου που είναι αναγκαίος για την ασφαλή λειτουργία 
του σκάφους όταν αυτό είναι εν πλω, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων και εκείνων που απαιτούνται σε κατάσταση ανά¬ 
γκης. 

15.2 Γενικά 

Η σχεδίαση και η διάταξη του διαμερίσματος από το ο¬ 
ποίο ίο πλήρωμα χειρίζεται το σκάφος θα πρέπει να είναι 
έτσι ώστε να επιτρέπει στα μέλη πληρώματος χειρισμών 
να εκτελούν τα καθήκοντα τους με σωστό τρόπο χωρίς α¬ 
δικαιολόγητες δυσκολίες,κόπωση ή συνωστισμό και να ε¬ 
λαχιστοποιεί την πιθανότητα τραυματισμού των μελών 
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πληρώματος χειρισμών, σε κανονικές συνθήκες και σε 
συνθήκες ανάγκης. 

15.3 Οπτικό πεδίο από το διαμέρισμα χειρισμών 

15.3.1. Ο σταθμός διακυβέρνησης θα πρέπει να τοπο¬ 
θετείται πάνω από όλες τις άλλες υπερκατασκευές έτσι 
ώστε το πλήρωμα χειρισμών να μπορεί να έχει οπτικό πε¬ 
δίο σε όλο τον ορίζοντα από τη θέση διακυβέρνησης. Ό¬ 
που η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτής της παραγρά¬ 
φου είναι μη πρακτική από ένα μοναδικό σταθμό διακυ¬ 
βέρνησης, ο σταθμός διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι 
έτσι σχεδιασμένος ώστε το οπτικό πεδίο όλου του ορίζο¬ 
ντα να επιτυγχάνεται με τη χρήση δύο συνδυασμένων 
σταθμών διακυβέρνησης ή άλλων μέσων που ικανοποι¬ 
ούν την Αρχή. 

15.3.2. Οι τυφλοί τομείς θα πρέπει να είναι όσο το δυνα¬ 
τό λίγοι, μικρής έκτασης και να μην επηρεάζουν ανεπί¬ 
τρεπτα τη δυνατότητα μιας ασφαλούς επιτήρησης από το 
σταθμό χειρισμών. Εάν τα ενισχυτικά μεταξύ των παρα¬ 
θύρων πρέπει να καλυφθούν, αυτό δεν θα πρέπει να προ- 
καλεί περισσότερη παρεμπόδιση εντός της γέφυρας. 

15.3.3. Το συνολικό τόξο τυφλών τομέων από κατευθεί¬ 
αν μπροστά έως 22,5° πρύμνηθεν του μέσου από οποια¬ 
δήποτε πλευρά δεν θα ξεπερνά τις 20°. Κάθε μεμονωμέ¬ 
νος τυφλός τομέας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5°. Ο 
καθαρός τομέας μεταξύ δύο τυφλών τομέων δεν θα πρέ¬ 
πει να είναι μικρότερος από 10°. 

15.3.4. Όπου θεωρείται αναγκαίο από την Αρχή, το ο¬ 
πτικό πεδίο από το σταθμό διακυβέρνησης θα πρέπει να 
επιτρέπει στους χειριστές από αυτή τη θέση να χρησιμο¬ 
ποιούν τα ακρότατα πρυμναία σημεία του σκάφους για 
τον έλεγχο της πορείας. 

15.3.5. Η θέα της επιφάνειας της θάλασσας από το 
σταθμό διακυβέρνησης όταν οι χειριστές είναι καθισμέ¬ 
νοι, δεν θα εμποδίζεται περιασότερο από μήκος του σκά¬ 
φους έμπροσθεν από την πλώρη έως 90( σε οποιαδήποτε 
πλευρά ανεξάρτητα από το βύθισμα του σκάφους, τη δια¬ 
γωγή του και το φορτίο καταστρώματος. 

15.3.6. Το πεδίο της ορατότητας από το σταθμό χειρι¬ 
σμών πράσδεσης στο κρηπίδωμα εάν είναι απομακρυ¬ 
σμένος από το χώρο χειρισμού, θα πρέπει να επιτρέπει 
τον ασφαλή ελιγμό του σκάφους στο κρηπίδωμα. 

15.4 Διαμέρισμα χειρισμών 

15.4.1. Η σχεδίαση και η διάταξη του διαμερίσματος 
διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης της θέσης και της 
διάταξης των μεμονωμένων σταθμών χειρισμών, θα πρέ¬ 
πει να εξασφαλίζει το απαιτούμενο οπτικό πεδίο για κάθε 
λειτουργία. 

15.4.2. Το διαμέρισμα διακυβέρνησης του σκάφους δεν 
θα χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους εκτός από ναυ¬ 
σιπλοΐα, επικοινωνίες και άλλες λειτουργίες βασικές για 
την ασφαλή λειτουργία του σκάφους, των μηχανών του, 
των επιβατών και του φορτίου. 

15.4.3. Το διαμέρισμα διακυβέρνησης θα πρέπει να εί¬ 
ναι εξοπλισμένο με ολοκληρωμένο σταθμό χειρισμών για 
διακυβέρνηση, ναυσιπλοΐα, ελιγμούς και επικοινωνίες και 
έτσι διαρρυθμισμένο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει ε¬ 
κείνα τα άτομα τα οποία απαι τούνται για την ασφαλή ναυ¬ 
σιπλοΐα του σκάφους. 

15.4.4. Η διάταξη του εξοπλισμού και των μέσων ναυσι¬ 
πλοΐας, ελιγμών, ελέγχου, επικοινωνιών και άλλων βασι 
κών οργάνων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δίνει τη 
δυνατότητα στον υπεύθυνο αξιωματικό και σε οποιοδή- 
ποτε βοηθό αξιωματικό να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες 


πληροφορίες και να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό και τους 
ελέγχους, όπως απαιτείται, ενώ είναι καθισμένοι. Εάν εί 
ναι αναγκαίο, ο εξοπλισμός και τα μέσα που εξυπηρετούν 
αυτές τις λειτουργίες θα πρέπει να είναι διπλά. 

15.4.5. Εάν ξεχωριστός σταθμός χειρισμών για την επί¬ 
βλεψη της μηχανής είναι τοποθετημένος στο διαμέρισμα 
διακυβέρνησης, η θέση και η χρήση αυτού του σταθμού 
χειρισμών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τις βασικές λει¬ 
τουργίες που εκτελούνται στο σταθμό διακυβέρνησης. 

15.4.6. Η θέση του ραδιοεξοπλισμού δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζει τις βασικές λειτουργίες ναυσιπλοΐας στο 
σταθμό διακυβέρνησης. 

15.4.7. Η σχεδίαση και η διάταξη του διαμερίσματος α¬ 
πό το οποίο το πλήρωμα λειτουργεί το σκάφος και οι σχε¬ 
τικές θέσεις των βασικών ελέγχων, θα πρέπει να εκτιμώ- 
νται σε σχέση με το βασικό επίπεδο λειτουργικής επα¬ 
νόρθωσης. Οπου προτείνονται ελάχιστα επίπεδα 
επάνδρωσης, η σχεδίαση και η διάταξη των βασικών ε¬ 
λέγχων και των ελέγχων επικοινωνίας θα πρέπει να σχη¬ 
ματίζει ένα ολοκληρωμένο κέντρο ελέγχου λειτουργίας 
και ανάγκης από το οποίο μπορεί να ελεγχθεί το σκάφος 
σε όλα τα λειτουργικά και επείγοντα συμβά\τα από το 
προσωπικό χειρισμών χωρίς την ανάγκη για οποιοδήποτε 
μέλος του πληρώματος να εκκενώνει το διαμέρισμα. 

15.4.8. Οι σχετικές θέσεις των βασικών ελέγχων και των 
θέσεων θα είναι τέτοιες, ώστε κάθε μέλος του πληρώμα¬ 
τος χειρισμών, με τη θέση κατάλληλα ρυθμισμένη και χω¬ 
ρίς να παραβλέπεται η συμμόρφωση προσαρμογής με 
τηνπαραγρ. 15.2 να μπορεί: 

.1 Χωρίς αλληλεπίδραση να παράγουν πλήρη και απε¬ 
ριόριστη κίνηση κάθε μηχανισμού ξεχωριοτά και με ό¬ 
λους τους πρακτικούς συνδυασμούς των κινήσεων των 
άλλων ελέγχων. 

.2 Σε όλους τους σταθμούς χειρισμών, να εξασκεί κα¬ 
τάλληλες δυνάμεις ελέγχου για τη λειτουργία που θα ε- 
κτελεσθεί 

15.4 .9. Όταν ένα κάθισμα σε ένα σταθμό από τον οποίο 
το οκάφος μπορεί να όιακυβερνηθεί έχει ρυθμισθεί έτσι 
ώστε να ταιριάζει στον κάτοχό του, επακόλουθη αλλαγή 
της θέσης του καθίσματος για τη λειτουργία οποιουδή- 
ποτε ελέγχου δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

15.4.10. Σε σκάφος όπου η Αρχή θεωρεί αναγκαία τη 
διάθεση ζώνης ασφαλείας για χρήση από το πλήρωμα 
χειρισμών, θα είναι δυνατό για εκείνα τα μέλη του πληρώ¬ 
ματος χειρισμών, έχοντας φορέσει σωστά τις ζώνες α¬ 
σφαλείας τους, να συμμορφώνονται με την παραγραφο 
15.4.4. εκτός έχοντας υπόψη τους ελέγχους οι οποίοι 
μπορούν να επιδειχθούν μόνον όταν ζητηθεί οε πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις και οι οποίες δεν σχετίζονται με την 
ανάγκη για περιορισμούς ασφαλείας. 

15.4.11 Ο κύριος σταθμός χειρισμών θα πρέπει να πε¬ 
ριέχει εξοπλισμό ο οποίος θα παρέχει τις βασικές πληρο¬ 
φορίες ώστε να δίνει την δυνατότητα στον υπεύθυνο α¬ 
ξιωματικό και σε οποιονδήποτε βοηθητικό αξιωματικό να 
εκτελεί λειτουργίες ναυσιπλοΐας και ασφάλειας, με α¬ 
σφάλεια και αποτελεσματικά. 

15.4.12. Θα διατίθενται επαρκείς διατάξεις ώστε να ε¬ 
μποδίζονται οι επιβάτες να αποσπούν την προσοχή του 
πληρώματος χειρισμών. 

15.5 Όργανα και Τραπέζι χαρτών 

15.5.1. Τα όργανα, οι πίνακες των οργάνων και τα χειρι¬ 
στήρια θα πρέπει να είναι μόνιμα στερεωμένα σε κονσό¬ 
λες ή άλλα κατάλληλα μέρη λαμβάνοντας υπόψη το χει- 
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ρισμό, συντήρηση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Πά¬ 
ντως, αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει π] χρήση νέων χει¬ 
ριστηρίων ή συστημάτων ενδείξεων με την προϋπόθεση 
ότι οι παρεχόμενες ευκολίες δεν θα είναι κατώτερες των 
αναγνωρισμένων προτύπων. 

15.5.2. Όλα τα όργανα θα πρέπει να είναι συγκεντρω¬ 
μένα σύμφωνα με τις λειτουργίες τους. Προκειμένου να 
μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα της σύγχυσης, τα όρ¬ 
γανα δεν θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα κατά λει¬ 
τουργίες ή με ενδιάμεση παρεμβολή διακοπτών. 

15.5.3. Τα όργανα τα οποία απαιτούνται για χρήση από 
οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος χειρισμών θα πρέ¬ 
πει να είναι πλήρως ορατά και ευανάγνωστα : 

. 1 Με την ελάχιστη πρακτικά απόκλιση από την κανονι¬ 
κή θέση και τη γραμμή οράσεως, 

.2 Με τον ελάχιστο κίνδυνο σύγχυσης κάτω από όλες τις 
πιθανές συνθήκες λειτουργίας. 

15.5.4. Τα βασικά όργανα για την ασφαλή λειτουργία 
του σκάφους θα πρέπει να είναι ευκρινώς σημειωμένα με 
οποιουσδήποτε περιορισμούς εάν αυτή η πληροφορία 
δεν εμφανίζεται ευκρινώς με άλλο τρόπο στο πλήρωμα 
χειρισμών. Οι πίνακες των οργάνων τα οποία αποτελούν 
τον έλεγχο ανάγκης για την καθέλκυση των σωσιβίων σχε- 
διών και τον έλεγχο των συστημάτων κατάσβεσης πυρ- 
καίάς θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστές και σαφώς προσ¬ 
διορισμένες θέσεις μέσα στην περιοχή χειρισμών. 

15.5.5. Τα όργανα και οι πίνακες ελέγχου θα εφοδιάζο¬ 
νται με μέσα για προφύλαξη και μείωση φωτισμού ώστε 
να μειώνονται στο ελάχιστο η λάμψη και οι αντανακλάσεις 
και να μην επισκιάζονται από δυνατό φως. 

15.5.6. Οι επιφάνειες οροφής των κονσόλων και των ορ¬ 
γάνων θα πρέπει να έχουν σκοτεινά και αντιθαμβωτικά 
χρώματα. 

15.5.7. Όργανα και ενδείξεις, που παρέχουν οπτικές 
πληροφορίες σε περισσότερα από ένα άτομα, θα τοπο 
θετούνται έτσι ώστε να παρέχουν εύκολη θέα σε όλους 
τους χρήστες ταυτόχρονα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα 
πρέπει να διατίθεται δεύτερο όργανο ή δεύτερη ένδειξη. 

15.5.8. Εάν θεωρηθεί αναγκαίο από την Αρχή, το διαμέ¬ 
ρισμα διακυβέρνησης θα είναι εφοδιασμένο με ένα κα¬ 
τάλληλο τραπέζι για εργασία χάρτου. Θα πρέπει να υ¬ 
πάρχουν ευκολίες για το φωτισμό των χαρτών. Το φωτι¬ 
στικό σώμα του τραπεζιού χαρτών θα πρέπει να 
προφυλάσσεται. 

15.6 Φωτισμός 

15.6.1. Θα διατίθεται ικανοποιητικό επίπεδο φωτισμού 
ώστε να μπορεί το προσωπικό χειρισμών να εκτελεί ε- 
παρκώς όλα τα καθήκοντα του ενπλω και εν όρμω κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και της νύκτας. Θα υπάρχει μόνο πε¬ 
ριορισμένη μείωση στο φωτισμό βασικών οργάνων και ε¬ 
λέγχων κάτω από τις πιθανές συνθήκες βλάβης του συ¬ 
στήματος. 

15.6 2. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για να απο¬ 
φεύγεται η ακτινοβολία και π αντ ανάκλαση τυχαίων ειδώ¬ 
λων στον περιβάλλοντα χώρο του χώρου χειρισμών. Θα 
πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες αντιθέσεις στη φω- 
τεινότητα μεταξύ του χώρου εργασίας και των πέριξ αυ¬ 
τού χώρων. Θα χρησιμοποιούνται μη αντανακλαστικές ή 
θαμπές επιφάνειες ώστε να μειώνεται η έμμεση ακτινο¬ 
βολία στο ελάχιστο. 

15.6.3. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ικανοποιητικός 
βαθμός προσαρμοστικότητας στο σύστημα φωτισμού ώ¬ 
στε να μπορεί το προσωπικό χειρισμών να ρυθμίζει την έ¬ 


νταση φωτισμού και την κατεύθυνση όπως απαιτείται σε 
διαφορετικές περιοχές του διαμερίσματος διακυβέρνη¬ 
σης και σε μεμονωμένα όργανα και ελέγχους. 

15.6.4. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κόκκινο φως για 
να επιτυγχάνεται προσαρμογή στο σκότος οποτεδήποτε 
είναι δυνατό σε περιοχές ή σε μέρη του εξοπλισμού που 
απαιτούν φωτισμό στη λειτουργική κατάσταση, εκτός α¬ 
πό τον πίνακα χαρτών. 

15.6 5.Κατάτη διάρκεια του σκότους, θα πρέπει να είναι 
δυνατό να διακρίνονται οι παρεχόμενες πληροφορίες και 
οι συσκευές ελεγχου. 

15.6.6. Γίνεται αναφορά σε πρόσθετες απαιτήσεις για 
φωτισμό στις παραγράφους 12.7 και 12.8. 

15.7 Παράθυρα 

15.7.1. Τα ενδιάμεσα χωρίσματα των παραθύρων που 
είναι τοποθετημένα μπροστά, στις πλευρές και στις πόρ¬ 
τες θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Δεν θα το¬ 
ποθετούνται ενδιάμεσα χωρίσματα αμέσως μπροστά από 
τους σταθμούς χειρισμών. 

15.7.2. Οι Αρχές θα ικανοποιούνται ότι παρέχεται καθα¬ 
ρή θέα μέσω των παραθύρων του διαμερίσματος διακυ¬ 
βέρνησης σε κάθε χρονική στιγμή ανεξάρτητα από τις 
καιρικές συνθήκες. Τα παρεχόμενα μέσα για τη διατήρη¬ 
ση των παραθύρων σε καθαρή κατάσταση θα πρέπει να 
είναι έτσι διατεταγμένα ώστε καμία λογικά πιθανή μεμο¬ 
νωμένη βλάβη να μην μπορέσει να προκαλέσει μείωση 
του καθαρού οπτικού πεδίου, όπως να εμποδίσει σοβαρά 
την ικανότητα του πληρώματος χειρισμών να συνεχίσει 
τους χειρισμούς και να σταματήσει το σκάφος. 

15.7.3. Θα υπάρχουν διατάξεις ώστε η θέα μπροστά α¬ 
πό τους σταθμούς χειρισμών να μην επηρεάζεται από την 
ηλιακή ακτινοβολία. Δεν θα τοποθετούνται ούτε διαιρεμέ¬ 
να ούτε χρωματισμένα τζάμια παραθύρων. 

15.7.4. Τα παράθυρα του διαμερίσματος διακυβέρνη¬ 
σης θα πρέπει να έχουν γωνίες έτσι ώστε να μειώνεται η 
ανεπιθύμητη αντανάκλαση. 

15.7 5. Τα παράθυρα θα είναι κατασκευασμένα από υλι¬ 
κό το οποίο δεν θρυμματίζεται σε επικίνδυνα μέρη, όταν 
σπάει. 

15.8 Ευκολίες επικοινωνίας 

15.8.1. Για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του πλη¬ 
ρώματος θα πρέπει να παρέχονται τέτοια μέσα καθώς εί¬ 
ναι αναγκαία και για να έχουν πρόσβαση, μεταξύ τους και 
με άλλους επιβαίνοντες στο σκάφος σε κανονικές συνθή¬ 
κες και σε συνθήκες ανάγκης. 

15.8.2. Θα πρέπει να παρέχονται μέσα για την επικοινω¬ 
νία μεταξύ του διαμερίσματος διακυβέρνησης και των χώ¬ 
ρων που περιέχουν βασικά μηχανήματα συμπεριλαμβα- 
νομένης οποιοσδήποτε θέσης πηδαλιουχίας ανάγκης, α¬ 
νεξάρτητα εάν τα μηχανήματα ελέγχονται τοπικά ή από 
απόσταση. 

15.8.3. Θα πρέπει να παρέχονται μέσα για τη μετάδοση 
δημοσίων ανακοινώσεων και αγγελιών ασφαλείας από 
τους σταθμούς σε όλες τις περιοχές στις οποίες έχουν 
πρόσβαση οι επιβάτες καπό πλήρωμα. 

15.8.4. Στο διαμέρισμα διακυβέρνησης θα πρέπει να υ¬ 
πάρχουν μέσα για την παρακολούθηση, λήψη και μετά¬ 
δοση μηνυμάτων ασφαλείας. 

15.9. Θερμοκρασία και αερισμός 

Το διαμέρισμα διακυβέρνησης θα είναι εξοπλισμένο με 
κατάλληλα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και αερι¬ 
σμού. 

15.10. Χρώματα 
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Τα υλικά των επιφανειών μέσα στο διαμέρισμα διακυ¬ 
βέρνησης θα πρέπει να έχουν κατάλληλο χρώμα και επί¬ 
στρωση για αποφυγή αντανακλάσεων. 

15.11. Μέτρα ασφαλείας 

Ο χώρος χειρισμών θα πρέπει να είναι ελεύθερος από 
φυσικό κίνδυνο για το προσωπικό χειρισμών, να έχει α¬ 
ντιολισθητικό δάπεδο σε στεγνές και υγρές καταστάσεις 
και να φέρει επαρκείς χειρολαβές. Οι θύρες θα πρέπει να 
φέρουν διατάξεις, οι οποίες να τις εμποδίζουν να κινού¬ 
νται, είτε είναι ανοικτές είτε κλειστές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

16.1 Ορισμοί 

16.1.1 «Σύστημα ελέγχου σταθεροποίησης» είναι ένα 
σύστημα, που έχει σκοπό να σταθεροποιεί τις κύριες πα¬ 
ραμέτρους της θέσης του σκάφους: εγκάρσια κλίση, δια¬ 
γωγή , πορεία και ύ ψος και να ελέγχει τις κινήσεις του σκά¬ 
φους: διατοιχισμό, προνευστασμό, παροιάκιση (παρατι¬ 
μονιά) και καθ’ ύψος ταλάντωση 

Αυτός ο όρος εξαιρεί διατάξεις ,που δεν σχετίζονται με 
την ασφαλή λειτουργία του σκάφους, π.χ. συστήματα ε¬ 
λάττωσης κινήσεως, ή ελέγχου προνεύσεως. 

Τα κύρια στοιχεία ενός συστήματος ελέγχου σταθερο¬ 
ποίησης πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : 

.1 Διατάξεις όπως, πηδάλια, υδροτομές, πτερύγια, πο¬ 
διές (δΚΪΓΐδ), ανεμιστήρες, προωθητήρες εκτόξευσης νε¬ 
ρού (νναίβΓ ]βίδ), στρεφόμενες και διευθυνόμενες έλικες, 
αντλίες μεταφοράς υγρών. 

.2 Ισχύ κινήσεως, που ενεργοποιεί τους μηχανισμούς 
σταθεροποίησης και 

.3 Εξοπλισμό σταθεροποίησης για τη συγκέντρωση και 
επεξεργασία των δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων και 
μετάδοση εντολών, όπως αισθητήρες, λογικοί επεξεργα¬ 
στές και αυτόματος έλεγχος ασφαλείας. 

16.1.2 «Αυτο-σταθεροποίηση» του σκάφους, είναι η 
σταθεροποίηση που εξασφαλίζεται μόνο από τα ενυπάρ- 
χοντα χαρακτηριστικά του σκάφους . 

16.1.3 «Εξαναγκασμένη σταθεροποίηση» του σκάφους, 
είναι η σταθεροποίηση που επιτυγχάνεται από : 

. 1 Ενα αυτόματο σύστημα ελέγχου, ή 

.2 Ενα χειροκίνητα βοηθούμενο σύστημα ελέγχου ,ή 

.3 Ενα συνδυασμένο σύστημα, που περιλαμβάνει στοι¬ 
χεία και από τα δύο συστήματα ελέγχου, αυτόματο και 
χειροκίνητα βοηθούμενο. 

16.1.4 «Αυξημένη σταθεροποίηση» είναι ένας συνδυα¬ 
σμός αυτοσταθεροποιήσης και εξαναγκασμένης σταθε¬ 
ροποίησης. 

16.1.5 «Μηχανισμός σταθεροποίησης» σημαίνει ένα μη¬ 
χανισμό, όπως μνημονεύθηκε στην παρ. 16.1.1.1 με τη 
βοήθεια του οποίου παράγονται οι δυνάμεις, που ρυθμί¬ 
ζουν τη θέση του σκάφους. 

16.1.6 «Αυτόματος έλεγχος ασφαλείας» είναι μια λογι¬ 
κή μονάδα, για την επεξεργασία δεδομένων και τη λήψη 
αποφάσεων, για να φέρει το σκάφος στην κατάσταση ε¬ 
κτοπίσματος ή σε άλλη ασφαλή κατάσταση, εάν εμφανί¬ 
ζεται συνθήκη , που παραβλάπτει την ασφάλεια. 

16.2 Γενικές απαιτήσεις 

16.2.1 Τα σταθεροποιητικά συστήματα ,πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα έτσι, ώστε σε περίπτωση βλάβης ,ή δυσλει¬ 
τουργίας οποιουδήποτε από τους σταθεροποιητικούς 
μηχανισμούς ,ή του εξοπλισμού, να είναι δυνατόν είτε να 


εξασφαλίσουν τη διατήρηση των κυρίων παραμέτρωντης 
κίνησης του σκάφους, εντός των ορίων ασφαλείας, με τη 
βοήθεια των εργαζομένων σταθεροποιητικών μηχανι¬ 
σμών, ή να φέρουν το σκάφος στην κατάσταση εκτοπί¬ 
σματος, ή σε άλλη ασφαλή κατάσταση. 

16.2.2 Σε περίπτωση βλάβης οποιοσδήποτε αυτομάτου 
εξοπλισμού ή μηχανισμού σταθεροποίησης, ή της ισχύος 
κίνησης αυτών, οι παράμετροι κίνησης του σκάφους πρέ¬ 
πει να παραμένουν εντός ασφαλών ορίων. 

16.2.3 Σκάφη εξοπλισμένα με ένα σύστημα αυτόματης 
σταθεροποίησης , πρέπει να εφοδιασθούν με ένα αυτό¬ 
ματο έλεγχο ασφαλείας εκτός εάν η επάρκεια του εξο¬ 
πλισμού στο σύστημα, παρέχει ισοδύναμη ασφάλεια. Σε 
περίπτωση εγκατάστασης αυτόματου ελέγχου ασφαλεί¬ 
ας, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για ακύρωση και διαγραφή 
της ακύρωσης από τον κύριο σταθμό χειρισμών. 

16.2.4 Οι παράμετροι και τα επίπεδα, στα οποία οποι¬ 
οσδήποτε αυτόματος έλεγχος ασφαλείας δίνει την εντο¬ 
λή να μειώσει ταχύτητα και να φέρει το σκάφος σε κατά¬ 
σταση εκτοπίσματος, ή σε άλλη ασφαλή κατάσταση, πρέ¬ 
πει να λαμβάνουν υπόψη τις ασφαλείς τιμές εγκάρσιας 
κλίσης, διαγωγής, παροιάκισης και τον συνδυασμό δια¬ 
γωγής και βυθίσματος κατάλληλα για κάθε μεμονωμένο 
σκάφος και υπηρεσία, καθώς επίσης τις πιθανές συνέπει¬ 
ες βλάβης στην παροχή ισχύος πρόωσης, ανύψωσης ή 
διατάξεων σταθεροποίησης. 

16.2.5 Οι παράμετροι και ο βαθμός σταθεροποίησης του 
σκάφους που παρέχονται από αυτόματο σύστημα σταθε¬ 
ροποίησης πρέπει να είναι ικανοποιητικοί, εκτιμώντας το 
σκοπό και τις υπηρεσιακές συνθήκες του σκάφους. 

16.2.6 Η ανάλυση κατάστασης βλάβης και αποτελέσμα¬ 
τος, πρέπει να περιλαμβάνει το σύστημα σταθεροποίη¬ 
σης. 

16.3 Συστήματα ελέγχου κίνησης πλευρικής και καθ' ύ¬ 
ψος 

16.3.1 Σκάφη εξοπλισμένα με ένα αυτόματο σύστημα ε¬ 
λέγχου, πρέπει να διαθέτουν ένα αυτόματο έλεγχο ασφα¬ 
λείας. Πιθανές δυσλειτουργίες πρέπει να έχουν μόνο μι¬ 
κρές επιδράσεις στη λειτουργία του αυτόματου συστή¬ 
ματος ελέγχου και πρέπει να είναι ικανές να 
αντισταθμίζονται από το πλήρωμα των χειρισμών. 

16.3.2 Οι παράμετροι και τα επίπεδα στα οποία οποιο- 
δήποτε αυτόματο σύστημα ελέγχου δίνει την εντολή μεί¬ 
ωσης ταχύτητας και να έλθει το σκάφος με ασφάλεια σε 
κατάσταση εκτοπίσματος ,ή σε άλλη ασφαλή κατάσταση, 
θα λαμβάνουν υπόψη τα επίπεδα ασφαλείας όπως δίνο¬ 
νται στην παρ. 2.4 του Παραρτήματος 3 και τις ασφαλείς 
τιμές κινήσεων για κάθε μεμονωμένο σκάφος και υπηρε¬ 
σία. 

16.4 Επιδείξεις 

16.4.1 Τα όρια ασφαλούς χρήσης, οποιοσδήποτε διά¬ 
ταξης του συστήματος ελέγχου σταθεροποίησης πρέπει 
να βασίζονται σε διαδικασία επιδείξεων και επαληθεύσε- 
ως, σύμφωνα με το Παράρτημα 8. 

16.4.2 Επίδειξη σε συμφωνία με το Παράρτημα 8,πρέπει 
να καθορίζει οποιεσδήποτε ενάντιες επιδράσεις επί της α¬ 
σφαλούς λειτουργίας του σκάφους σε περίπτωση μιας α¬ 
νεξέλεγκτης ολικής εκτροπής οποιοσδήποτε συσκευής 
ελέγχου. Οποιοσδήποτε περιορισμός στη λειτουργία του 
σκάφους, που θα είναι αναγκαίος ώστε να εξασφαλισθεί 
ότι η επανάληψη, ή οι προφυλάξεις των συστημάτων πα¬ 
ρέχουν ισοδύναμη ασφάλεια, πρέπει να περιλαμβάνεται 
στο εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΠΟΔΟΣΗ 

17.1 Γενικά 

Η λειτουργική ασφάλεια των σκαφών, υπό φυσιολογι¬ 
κές συνθήκες λειτουργίας και σε καταστάσεις βλάβης ε¬ 
ξαρτημάτων ενός σκάφους, για το οποίο εφαρμόζεται ο 
παρών Κώδικας πρέπει να αποδεικνύεται με δοκιμές πλή¬ 
ρους κλίμακας του πρωτοτύπου σκάφους. Το αντικείμενο 
των δοκιμών είναι να καθοριοθοΰν οι πληροφορίες, που 
πρέπει να περιληφθούν στο εγχειρίδιο λειτουργίας του 
σκάφους, σε σχέση με : 

. 1 τα όρια χειρισμών και απόδοσης, 

.2 τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτω¬ 
ση που συμβεί προδιαγεγραμμένη βλάβη, και 

.3 τους περιορισμούς που πρέπει να τηρηθούν, για α¬ 
σφαλή λειτουργία, μετά από προδιαγεγραμμένες βλάβες. 

17.2 Απόδειξη συμμόρφωσης 

Οι πληροφορίες για την ικανότητα ελέγχου και ελιγμών 
που πρέπει να περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίαςτου 
σκάφους, να περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά ,που α- 
ναφέρονται στην παρ. 17.5 και τον κατάλογο των παρα¬ 
μέτρων των δυσμενέστατων προβλεπομένων συνθηκών, 
που επηρεάζουν την ικανότητα χειρισμών και ελιγμών, 
σύμφωνα με την παρ. 17.6 καθώς και τα δεδομένα απόδο¬ 
σης, που επαληθεύονται σύμφωνα με το παράρτημα 8. 

17.3 Βάρος και κέντρο βάρους 

Η συμμόρφωση με κάθε μία από τις απαιτήσεις χειρι¬ 
σμών, ικανότητας ελέγχου απόδοσης ,πρέπει να αποδει- 
κνύεται για όλους τους συνδυασμούς βάρους και κέ¬ 
ντρου βάρους, θέση σημαντική για τη λειτουργική ασφά¬ 
λεια, για ένα εύρος βαρών μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο 
βάρος. 

17.4 Επίδραση βλαβών 

Η επίδραση οποιοσδήποτε πιθανής βλάβης συσκευών 
χειρισμών και ελέγχου, λειτουργιών ή εξαρτημάτων (π.χ. 
λειτουργία προώσεως, βοηθητικά προώσεως, αύξηση 
διαγωγής και ευσταθείας) πρέπει να εκτιμηθεί έτσι ώστε 
να μπορεί να διατηρηθεί ένα ασφαλές επίπεδο χειρισμών 
του σκάφους. Επιδράσεις βλάβης που προσδιορίσθηκαν 
ως κρίσιμες, σύμφωνα με το παράρτημα 4 πρέπει να επα¬ 
ληθεύονται σε συμφωνία με το παράρτημα 8. 

17.5 Ικανότητα ελέγχου και ελιγμών 

17.5.1 Πρέπει να διατίθενται στ ο εγχειρίδιο λειτουργίας 
του σκάφους, οδηγίες προς τα μέλη του πληρώματος, ό¬ 
σον αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες και τους περιορι¬ 
σμούς του σκάφους μετά από προδιαγεγραμμένες βλά¬ 
βες 

17.5.2 Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι, η απαιτού- 
μενη προσπάθεια για τη λειτουργία των ελέγχων στις δυ¬ 
σμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες, δεν θα είναι τέ¬ 
τοια, που το πρόσωπο στον έλεγχο να καταπονείται υ¬ 
περβολικά ή να αποσπάται η προσοχή του λόγω της 
απαιτούμενης προσπάθειας για να διατηρήσει τον ασφα¬ 
λή χειρισμό του σκάφους. 

17.5.3 Το σκάφος πρέπει να ελέγχεται και να είναι ικανό 
να εκτελέσει τους ελιγμούς, που είναι ουσιώδεις για την 
ασφαλή λειτουργία του μέχρι τις κρίσιμες συνθήκες σχε- 
διάσεως. 

17.5.4.1 Οταν καθορίζεται η ασφάλεια του σκάφους, α¬ 
ναφορικά με τους χειρισμούς, την ικανότητα ελέγχου και 
την απόδοση ,η Αρχή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 


στις ακόλουθες περιπτώσεις ,υπό φυσιολογικές συνθή 
κες λειτουργίας και κατά τη διάρκεια βλάβης και μετά α¬ 
πό αυτή: 

.1 ακούσια στροφή σκάφους, 

.2 στροφή, 

.3 κράτηση σε κανονικές συνθήκες και συνθήκες ανά¬ 
γκης, 

.4 ευστάθεια στην κατάσταση μη εκτοπίσματος ,περί 
τους τρεις άξονες και καθ’ ύψος ταλάντωση, 

.5 διαγωγή, 

.6 επικάθηση και 

.7 περιορισμοί της δυνάμεως ανυψώσεως. 

17.5.4.2 Οι όροι στην παρ.17.5.4.1.2, 6 και 7 καθορίζο¬ 
νται ως εξής: 

. 1 «Στροφή» είναι ο ρυθμός μεταβολής της κατευθύν- 
σεως ενός σκάφους στη μεγίστη κανονική υπηρεσιακή 
του ταχύτητα, υπό καθορισμένες συνθήκες ανέμου και 
θάλασσας. 

.2 «Επικάθηση “ είναι μια ανεπιθύμητη κίνηση, περιέ- 
χουσα μια συντηρούμενη αύξηση της πέδησης ενός αε- 
ρόστρωμνου σκάφους σε κίνηση, συνήθως συνδεόμενη 
με μερική κατάρρευση του συστήματος της στρωμνής α¬ 
έρα. 

.3 «Περιορισμοί της δυνάμεως ανύψωσης» είναι εκείνοι 
οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα μηχανήματα και στα 
εξαρτήματα που παρέχουν την ανύψωση. 

17.6 Αλλαγή της επιφάνειας και της κατάστασης λει¬ 
τουργίας 

Δεν πρέπει να συμβαίνει καμμία επισφαλής μεταβολή, 
της ευστάθειας ,της ικανότητας ελέγχου ή της θέσης του 
σκάφους, κατά τη διάρκεια της μεταβάσεως από ένα τύ¬ 
πο επιφάνειας ή κατάσταση λειτουργίας σε κάποια άλλη. 
Πρέπει να είναι διαθέσιμες στον πλοίαρχο οι πληροφο¬ 
ρίες για μεταβολή των χαρακτηριστικών της συμπεριφο¬ 
ράς του σκάφους κατά τη διάρκεια της μετάβασης. 

17.7 Ανωμαλίες επιφάνειας 

Πρέπει να καθορίζονται οι παράγοντες, που περιορί¬ 
ζουν την ικανότητα του σκάφους να λειτουργεί επί επικλι¬ 
νούς εδάφους και βαθμιδών ή ασυνεχειών, όσο είναι ε¬ 
φαρμόσιμο και να διατίθενται στον πλοίαρχο. 

17.8 Επιτάχυνση και επιβράδυνση 

Η Αρχή πρέπει να πεισθεί ότι, η πλέον δυσμενής ενδε¬ 
χόμενη επιτάχυνση ή επιβράδυνση του σκάφους , που ο¬ 
φείλεται σε οποιαδήποτε πιθανή βλάβη, διαδικασίες κρα- 
τήσεως ανάγκης ή άλλες πιθανές αιτίες δεν θα πρέπει να 
βλάπτουν τα πρόσωπα, που επιβαίνουν στο σκάφος. 

17.9 Ταχύτητες 

Πρέπει να καθορισθούν οι μέγιστες ασφαλείς ταχύτη¬ 
τες, λαμβανομένων υπόψη των τρόπων λειτουργίας, της 
κατεύθυνσης και της έντασης του ανέμου και των επι¬ 
δράσεων πιθανών βλαβών οποιοσδήποτε συστήματος α¬ 
νυψώσεως ή προώσεως σε ήρεμο ή τρικυμιώδες νερό και 
επί άλλων επιφανειών ανάλογα με το σκάφος. 

17.10 Ελάχιστο βάθος νερού 

Πρέπει να καθορισθούν το ελάχιστο βάθος του νερού 
και όποιες άλλες κατάλληλες πληροφορίες απαιτούνται 
για τη λειτουργία σε όλες τις καταστάσεις 

17.11 Διάκενο της στερεής κατασκευής 

Για αμφίβια σκάφη, όταν φέρονται επί στρωμνής αέρα, 
πρέπει να καθορισθεί το διάκενο του χαμηλότερου σημεί¬ 
ου της στερεής κατασκευής τους πάνω από μια επίπεδη 
στερεή επιφάνεια. 

17.12 Λειτουργία κατά τη νύκτα 
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Το πρόγραμμα δοκιμών πρέπει να περιλαμβάνει επαρ¬ 
κή λειτουργία για να εκτιμηθεί η επάρκεια εσωτερικού και 
εξωτερικού φωτισμού και ορατότητας, υπό συνθήκες κα¬ 
νονικής ηλεκτρικής τροφοδότησης και τροφοδότησης α¬ 
νάγκης , κατά τη διάρκεια των ελιγμών της υπηρεσίας, λει¬ 
τουργίας εν πλω και ελιγμών για πρόσδεση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕΡΟΣ Α- ΓΕΝΙΚΑ 

18.1 Λειτουργικός έλεγχος σκάφους 

18.1.1 Το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχύπλοου Σκά¬ 
φους, η Αδεια Λειτουργίας Ταχύπλοου Σκάφους ή θεω¬ 
ρημένα αντίγραφα τους, και αντίγραφα του Εγχειρίδιου 
Λειτουργίας Διαδρομής, του Εγχειρίδιου Λειτουργίας 
Σκάφους και αντίγραφο των στοιχείων του Εγχειρίδιου 
Συντήρησης που απαιτεί η Αρχή, θα φέρονται στο σκά¬ 
φος. 

18.1.2 Το σκάφος δεν θα λειτουργεί ηθελημένα εκτός 
των δυσμενέστατων προβλεπόμενων συνθηκών και ορίων 
που ορίζονται στην Αδεια Λειτουργίας Ταχύπλοου Σκά¬ 
φους, στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχύπλοου Σκά¬ 
φους ή σε έγγραφα που μνημονεύονται σε αυτά. 

18.1.3 Η Αρχή θα εκδίδει Αδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου 
Σκάφους όταν ικανοποιείται ότι ο χειριστής έχει προνοή- 
σει επαρκώς από άποψη θεμάτων ασφαλείας γενικά, πε- 
ριλαμβανομένων ειδικά των ακόλουθων θεμάτων, και θα 
ανακαλεί την Αδεια Λειτουργίας αν δεν ικανοποιείται από 
την τήρηση αυτών των όρων: 

. 1 την καταλληλότητα του σκάφους για τη σχεδιαζόμε¬ 
νη υπηρεσία, δίνοντας προσοχή στους περιορισμούς α¬ 
σφαλείας και τις πληροφορίες που περιέχονται στο Εγ¬ 
χειρίδιο Λειτουργίας Διαδρομής, 

.2 την καταλληλότητα των συνθηκών λειτουργίας στο 
Εγχειρίδιο Λειτουργίας Διαδρομής, 

.3 τις διατάξεις για λήψη δελτίου καιρού, με βάση το ο¬ 
ποίο μπορεί να εγκριθεί η εκτέλεση ενός ταξιδιού, 

.4 την ύπαρξη στην περιοχή λειτουργίας ενός λιμένα 
βάσης .εφοδιασμένου με ευκολίες σύμφωνα με την πα¬ 
ράγραφο 18.1.4, 

.5 τον ορισμό του υπεύθυνου ατόμου που αποφασίζει 
την ματαίωση ή αναβολή ενός συγκεκριμένου ταξιδιού, 
πχ με την βοήθεια του διαθέσιμου δελτίου καιρού, 

.6 την επαρκή σύνθεση του απαιτούμενου για τη λει¬ 
τουργία του σκάφους πληρώματος, την ανάπτυξη και ε¬ 
πάνδρωση των σωστικών σκαφών, την επιτήρηση των ε¬ 
πιβατών, οχημάτων και φορτίου τόσο σε κανονικές όσο 
και συνθήκες ανάγκης, όπως ορίζονται στην Αδεια Λει¬ 
τουργίας. Η σύνθεση του πληρώματος θα είναι τέτοια ώ¬ 
στε δύο αξιωματικοί θα εκτελούν υπηρεσία στο διαμέρι¬ 
σμα διακυβέρνησης όταν ταξιδεύει το σκάφος, από τους 
οποίους ο ένας μπορεί να είναι ο πλοίαρχος, 

.7 τα προσόντα και εκπαίδευση του πληρώματος, περι- 
λαμβανομένης της ικανότητάς τους σε σχέση με το συ¬ 
γκεκριμένο τύπο σκάφους και τη σχεδιαζόμενη υπηρεσία 
καθώς και τις οδηγίες σχετικά με τις ασφαλείς λειτουργι¬ 
κές διαδικασίες, 

.8 τους περιορισμούς σε σχέση με τις ώρες εργασίας, 
κατάλογο πληρώματος και όποιες άλλες διατάξεις προς 
αποφυγή κόπωσης, περιλαμβανομένων επαρκών περιό¬ 
δων ανάπαυσης, 


.9 την εκπαίδευση του πληρώματος στη λειτουργία του 
σκάφους και στις διαδικασίες ανάγκης, 

.10 τη διατήρηση της ικανότητας του πληρώματος σε 
σχέση με τη λειτουργία και διαδικασίες ανάγκης, 

.11 τις διατάξεις ασφαλείας στους τερματικούς σταθ¬ 
μούς και τη συμμόρφωση με τυχόν υπαρχουσες διατάξεις 
ασφαλείας, ανάλογα με την περίπτωση, 

.12 τις διατάξεις ελέγχου κυκλοφορίας και τη συμμόρ¬ 
φωση με τυχόν έλεγχο της κυκλοφορίας, ανάλογα με την 
περίπτωση, 

. 13 τους περιορισμούς και/ή όρους σχετικά με τον υπο¬ 
λογισμό στίγματος, τη λειτουργία την νύκτα ή με περιορι¬ 
σμένη ορατότητα, περιλαμβανομένης της χρήσης ρα¬ 
ντάρ και/ή άλλων ηλεκτρονικών βοηθημάτων ναυσιπλοΐ¬ 
ας, ανάλογα με την περίπτωση, 

.14 επιπρόσθετο εξοπλισμό που πιθανόν απαιτείται, ε- 
ξαιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών της σχεδιαζόμενης 
υπηρεσίας, πχ νυκτερινή λειτουργία , 

.15 διατάξεις επικοινωνίας μεταξύ σκάφους, παρά¬ 
κτιων ραδιοσταθμών, ραδιοσταθμών λιμένων βάσεων, υ¬ 
πηρεσιών ανάγκης και άλλων πλοίων,περιλαμβανομένων 
των συχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν και των φυλα¬ 
κών που θα τηρηθούν, 

. 16 την τήρηση στοιχείων που θα επιτρέπουν στην Αρ¬ 
χή να εξακριβώσει: 

.16.1 ότι το σκάφος λειτουργεί εντός των καθορισμέ¬ 
νων παραμέτρων, 

. 16.2 ότι εκτελούνταιτα γυμνάσια/διαδικασίες ανάγκης 
και ασφαλείας, 

.16.3 τις ώρες εργασίας από το πλήρωμα χειρισμών, 
.16.4 τον αριθμό των επιβατών επί του πλοίου, 

. 16.5 τη συμμόρφωση με κάθε νόμο στον οποίο υπόκει- 
ται το σκάφος, 

. 16.6 τις λειτουργίες του σκάφους και 
. 16.7 τη συντήρηση του σκάφους και των μηχανημάτων 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα, 

. 17 διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός συντη¬ 
ρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής, και που εξα¬ 
σφαλίζουν συντονισμό των πληροφοριών, των σχετικών με 
τη δυνατότητα συντήρησης του σκάφους και του εξοπλι¬ 
σμού του, μεταξύ των τμημάτων διαχείρισης και συντήρη¬ 
σης της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το σκάφος, 

.18 την ύπαρξη και χρησιμοποίηση επαρκών οδηγιών 
σχετικά με: 

.18.1 τη φόρτωση του σκάφους ώστε οι περιορισμοί 
του βάρους και του κέντρου βάρους εκτελούνται αποτε¬ 
λεσματικά και το φορτίο να ασφαλίζεται επαρκώς αν α¬ 
παιτείται, 

.18.2 τον εφοδιασμό με επαρκή αποθέματα καυσίμων, 

. 18.3 την ενέργεια στην περίπτωση λογικής προβλεπό- 
μενης ανάγκης και, 

.19 ύπαρξη σχεδίου ανάγκης από τους χειριστές για 
προβλεπόμενα περιστατικό, περιλαμβανομένων όλων 
των ενεργειών ξηράς για κάθε σενάριο. Τα σχέδια θα πα¬ 
ρέχουν στα πληρώματα λειτουργίας πληροφορίες σχετι¬ 
κές με τις Αρχές έρευνας και διάσωσης και τις τοπικές αρ¬ 
χές και οργανισμούς που πιθανόν θα συμπληρώνουν τα 
καθήκοντα του πληρώματος με το διατιθέμενο σε αυτούς 
εξοπλισμό .* 

* Γίνεται μνεία του Εγχειρίδιου Ερευνας και Διάσωσης του I- 
ΜΟ (ΙΜ05ΑΒ) που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Α¬ 
πόφαση Α.439(ΧΙ) και την χρήση ανακλαστήρων ραντάρ για 
σκοπούς έρευνας και διάσωσης που υιοθετήθηκε από τον Ορ¬ 
γανισμό με την απόφαση Α.530( 13) 
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18.1.4 Η Αρχή θα καθορίζει τη μεγίστη επιτρεπόμενη α¬ 
πόσταση από ένα λιμένα βάσης ή τόπο καταφυγής, μετά 
την εκτίμηση των όρων της παραγράφου 18.1.3. 

18.2 Εγγραφα σκάφους 

Η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι το σκάφος είναι εφοδιασμέ¬ 
νο με επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες με τη μορφή τε¬ 
χνικών εγχειριδίων που επιτρέπουν στο σκάφος να λει¬ 
τουργεί και συντηρείται με ασφάλεια. Τα τεχνικά εγχειρί¬ 
δια θα αποτελούνται από Εγχειρίδιο Λειτουργίας 
Διαδρομής, Εγχειρίδιο Λειτουργίας Σκάφους, Εγχειρίδιο 
Εκπαίδευσης, Εγχειρίδιο Συντήρησης και Πρόγραμμα Ε¬ 
πισκευών. Οπου απαιτείται θα προβλέπεται η ενημέρωση 
αυτών των πληροφοριών. 

18.2.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας σκάφους 
Το εγχειρίδιο λειτουργίας σκάφους θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

. 1 κύρια χαρακτηριστικά του σκάφους, 

.2 περιγραφή του σκάφουο και του εξοπλισμού, 

.3 διαδικασίες ελέγχου στεγανότητας των στεγανών 
χώρων, 

.4 πληροφορίες που ανακύπτουν από τη συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 και που πιθανόν θα τύ- 
χουν άμεσης πρακτικής χρησιμοποίησης από το πλήρω¬ 
μα σε κατάσταση ανάγκης, 

.5 διαδικασίες ελέγχου βλαβών, 

.6 περιγραφή και λειτουργία μηχανολογικών συστημά¬ 
των, 

.7 περιγραφή και λειτουργία βοηθητικών συστημάτων, 
.8 περιγραφή και λειτουργία τηλεχειρισμών και συστη¬ 
μάτων προειδοποίησης, 

.9 περιγραφή και λειτουργία ηλεκτρολογικού εξοπλι¬ 
σμού, 

.10 διαδικασίες φορτώσεως και περιορισμούς, περι- 
λαμβανομένων του μέγιστου βάρους λειτουργίας, της θέ¬ 
σης κέντρου βάρους και της κατανομής φορτίου, 

. 11 περιγραφή και λειτουργία του εξοπλισμού πυρανί¬ 
χνευσης και κατάσβεσης πυρκαϊάς, 

.12 σχέδια όπου φαίνονται οι κατασκευαστικές διατά¬ 
ξεις πυροπροστασίας, 

. 13 περιγραφή και λειτουργία εξοπλισμού ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών και ναυτιλιακών βοηθημάτων, 

.14 πληροφορίες σχετικές με τον χειρισμό του σκά¬ 
φους όπως ορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 17, 

. 15 μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία ρυμούλκησης και τα¬ 
χύτητα ρυμούλκησης , όπου απαιτείται, 

.16 διαδικασίες για δεξαμενισμό ή ανέλκυση, περιλαμ- 
βανομένων των περιορισμών, 

. 17 ιδιαίτερα το εγχειρίδιο θα παρέχει πληροφορίες, σε 
σαφώς ορισμένα κεφάλαια ειδικά θεωρημένα απάτην Αρ¬ 
χή, σχετικά με: 

.17.1 ένδειξη των καταστάσεων ανάγκης ή δυσλειτουρ¬ 
γιών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τις απαιτούμε- 
νες ενέργειες που λαμβάνονται και κάθε επακόλουθους 
περιορισμούς στην λειτουργία του σκάφους ή των μηχα¬ 
νημάτων του, 

.17.2 διαδικασίες εκκένωσης, 

.17.3 περιορισμούς λειτουργίας περιλαμβανομένων 
των δυσμενέστατων προβλεπόμενων συνθηκών, 

.17.4 τις οριακές τιμές όλων των μηχανολογικών παρα¬ 
μέτρων που απαιτούν συμμόρφωση για ασφαλή λειτουρ¬ 
γία. 

Σε σχέση με τις πληροφορίες για βλάβες μηχανολογι¬ 
κού εξοπλισμού ή συστημάτων, θα λαμβάνονται υπόψητα 


αποτελέσματα των εκθέσεων Ανάλυσης Κατάστασης 
Βλάβης Αποτελέσματος (Α.Κ.Β.Α.) που έγιναν κατά τη 
σχεδίαση του σκάφους. 

18.2.2 Εγχειρίδιο λειτουργίας διαδρομής 

Το Εγχειρίδιο λειτουργίας διαδρομής θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

.1 διαδικασίες εκκένωσης, 

.2 περιορισμούς λειτουργίας περιλαμβανομένων των 
δυσμενέστατων προβλεπόμενων συνθηκών όπως ύψος 
κύματος, θερμοκρασία θάλασσας και αέρα, και συνθήκες 
ανέμου, 

.3 διαδικασίες για λειτουργία του σκάφους μέσα στα ό¬ 
ρια της υποπαραγράφου 2, 

.4 τα στοιχεία των εφαρμοστέων σχεδίων ανάγκης για 
πρωτεύουσα και δευτερεύουσα βοήθεια διάσωσης στην 
περίπτωση προβλεπόμενων περιστατικών, περιλαμβανο- 
μένων των διατάξεων και ενεργειών ξηράς για κάθε περι¬ 
στατικό, 

.5 διατάξεις για λήψη δελτίου καιρού, 

.6 αναγνώριση του «λιμένα/ων βάσης», 

.7 αναγνώριση του υπεύθυνου ατόμου που αποφασίζει 
την ματαίωση ή καθυστέρηση ταξιδιών, 

.8 αναγνώριση της σύνθεσης πληρώματος, λειτουρ¬ 
γιών και προσόντων, 

.9 περιορισμούς στις ώρες εργασίας του πληρώματος, 
.10 διατάξεις ασφαλείας στους τερματικούς σταθμούς , 

. 11 διατάξεις ελέγχου κυκλοφορίας και περιορισμούς, 
ανάλογα με την περίπτωση, 

.12 συγκεκριμένες συνθήκες πορείας ή απαιτήσεις σε 
σχέση με υπολογισμό στίγματος, λειτουργία τη νύκτα ή 
με συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, περιλαμβανο- 
μένων της χρήσης ραντάρ ή άλλων ηλεκτρονικών βοηθη¬ 
μάτων ναυσιπλοΐας, και 

.13 διατάξεις επικοινωνίας μεταξύ σκάφους, παρά¬ 
κτιων ραδιοσταθμών, ραδιοσταθμών λιμένων βάσης, υ¬ 
πηρεσιών ανάγκης και άλλων πλοίων, περιλαμβανομένων 
των συχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν και των φυλα¬ 
κών που θα τηρηθούν. 

18.2.3 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης 

Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης που μπορεί να περιλαμβάνει 
πολλούς τόμους, θα περιέχει οδηγίες και πληροφορίες, 
εύκολα κατανοητές και με εικονογραφήσεις όπου είναι 
δυνατό, για τις συσκευές και συστήματα εκκένωσης, πυρ- 
καϊάς και ελέγχου βλάβης, και τις καλύτερες μεθόδους ε¬ 
πιβίωσης. Οποιοδήποτε μέρος των πληροφοριών αυτών 
μπορεί να παρέχεται υπό μορφή οπτικοακουστικού βοη¬ 
θήματος αντί εγχειριδίου. Όπου χρειάζεται τα περιεχόμε¬ 
να του εγχειριδίου εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται στο 
εγχειρίδιο λειτουργίας σκάφους. Τα ακόλουθα θα εξη¬ 
γούνται λεπτομερώς: 

. 1 ο τρόπος που φοριούνται οι ατομικές σωσίβιες ζώνες 
και οι στολές εμβάπτισης, ανάλογα με την περίπτωση, 

.2 η συγκέντρωση στους καθορισμένους σταθμούς, 

.3 η επιβίβαση, καθαίρεση και απομάκρυνση των σω¬ 
στικών σκαφών και λέμβων διάσωσης, 

.4 η μέθοδος καθαίρεσης από το εσωτερικό του σωστι¬ 
κού σκάφους, 

.5 η απελευθέρωση από πς συσκευές καθαίρεσης, 

.6 οι μέθοδοι και η χρήση διατάξεων προστασίας σε πε¬ 
ριοχές καθαίρεσης, όπου χρειάζεται, 

.7 ο φωτισμός στις περιοχές καθαίρεσης, 

.8 η χρήση όλου του εξοπλισμού επιβίωσης, 

.9 η χρήση όλου του εξοπλισμού ανίχνευσης, 
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.10 με τη βοήθεια εικόνων, η χρήση των ραδιοσυσκευ- 
ών σωστικών μέσων, 

,11η χρήση πλωτών αγκυρών, 

.12η χρήση της μηχανής και των εξαρτημάτων της, 

13 η ανάκτηση σωστικών σκαφών και λέμβων διάσω¬ 
σης περιλαμβανόμενων της τοποθέτησης και ασφάλισης 
τους, 

14 οι κίνδυνοι έκθεσης στις καιρικές συνθήκες και η α¬ 
νάγκη θερμού ιματισμού, 

15 η καλύτερη χρήση των μέσων του σωστικού σκά¬ 
φους για την επιβίωση, 

.16 οι μέθοδοι διάσωσης, περιλαμβανομένης της χρή¬ 
σης του εξοπλισμού διάσωσης ελικοπτέρων, (αρτάνες, 
κάλαθοι, φορεία), των σωστικών καθισμάτων και σάκκων 
μεταφοράς των ατόμων στη ξηρά και των ορμιδοβόλων 
συσκευών του πλοίου, 

. 17 όλες οι άλλες ενέργειες που περιέχονται στον πίνα¬ 
κα διαίρεσης και στις οδηγίες ανάγκης, 

. 18 οδηγίες για έκτακτη επισκευή των σωστικών μέσων, 
.19 οδηγίες για τη χρήση των συσκευών και συστημά¬ 
των πυροπροστασίας και κατάσβεσης πυρκαιάς, 

.20 οδηγίες για τη χρήση εξάρτυσης πυροσβέστη σε 
πυρκαίά, αν διατίθεται, 

,21η χρήση των συναγερμών και επικοινωνιών που συν¬ 
δέονται με πυρασφάλεια, 

.22 τρόποι επιθεώρησης βλάβης, 

23 η χρήση των συσκευών και συστημάτων ελέγχου 
βλάβης περιλαμβανομένης της λειτουργίας υδατοστε¬ 
γών θυρών και αντλιών κυτών και 

.24 για επιβατηγά σκάφη έλεγχος και επικοινωνία με 
τους επιβάτες σε κατάσταση ανάγκης. 

18.2.4 Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών 
Το εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών θα περιλαμ 
βάνει τουλάχιστον: 

.1 λεπτομερή, εικονογραφημένη περιγραφή όλης της 
κατασκευής του σκάφους, των μηχανολογικών εγκατα¬ 
στάσεων και όλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού και 
συστημάτων που απαιτούνται για ασφαλή λειτουργία του 
σκάφους, 

.2 χαρακτηριστικά και ποσότητες όλων των αναλώσι¬ 
μων υγρών, και των υλικών κατασκευής που πιθανόν θα α¬ 
παιτηθούν σε επισκευές 

.3 λειτουργικούς περιορισμούς των μηχανημάτων σε ό¬ 
ρους τιμών των παραμέτρων, κραδασμών και κατανάλω¬ 
σης των αναλώσιμων υγρών, 

.4 περιορισμούς στη φθορά της κατασκευής ή των ε¬ 
ξαρτημάτων των μηχανημάτων, περιλαμβανομένης της 
διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων των οποίων απαιτείται 
αντικατάσταση λόγω συμπλήρωσης διάρκειας ζωής ή ω¬ 
ρών λειτουργίας, 

.5 λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών, περιλαμβα¬ 
νόμενων των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται ή του 
ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται, για τη μετακίνηση και 
τοποθέτηση κύριων και βοηθητικών μηχανημάτων, μετά¬ 
δοσης κίνησης, διατάξεων πρόωσης και ανύψωσης και 
εύκαμπτων κατασκευαστικών στοιχείων , 

.6 διαδικασίες δοκιμών που θα ακολουθηθούν μετά την 
αντικατάσταση μηχανήματος ή εξαρτημάτων συστήμα¬ 
τος ή γιά διάγνωση δυσλειτουργιών, 

.7 διαδικασία για ανέλκυση ή δεξαμενισμό του σκά¬ 


φους, περιλαμβανομένων τυχόν περιορισμών βάρους ή 
θέσης, 

.8 διαδικασία για τη ζύγιση του σκάφους και την εύρε¬ 
ση του διαμήκους κέντρου βάρους (ΕΟΟ), 

.9 όπου το σκάφος πρέπει να αποσυναρμολογηθεί για 
μεταφορά θα υπάρχουν οδηγίες για την αποσυναρμολό- 
γηαη, μεταφορά και συναρμολόγηση, 

. 10 πρόγραμμα επισκευών, που θα περιλαμβάνεται στο 
εγχειρίδιο συντήρησης ή θα δημοσιεύεται ιδιαίτερα, ό¬ 
που θα εξηγούνται αναλυτικά οι συνήθεις επισκευές και 
λειτουργίες συντήρησης που απαιτούνται, ώστε να δια¬ 
τηρείται η λειτουργική ασφάλειατου σκάφους καιτων μη¬ 
χανημάτων και συστημάτων του. 

18.3 Εκπαίδευση και προσόντα 

18.3.1 Το επίπεδο ικανότητας και η εκπαίδευση που θε¬ 
ωρείται απαραίτητη,όσον αφορά τον πλοίαρχο και κάθε 
μέλος του πληρώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται και 
να επιδεικνύεται με την βοήθεια των ακόλουθων οδηγιών, 
ώστε να ικανοποιείται η Αρχή σε σχέοη με το συγκεκριμέ¬ 
νο είδος και τύπο του σκάφους και την προβλεπόμενη υ¬ 
πηρεσία. Περισσότερα από ένα μέλη του πληρώματος θα 
εκπαιδεύονται να εκτελούν όλους τους απαραίτητους 
λειτουργικούς σκοπούς τόσο σε κανονικές όσο και σε κα¬ 
ταστάσεις ανάγκης. 

18.3.2 Η Αρχή θα ορίσει κατάλληλη περίοδο λειτουργι¬ 
κής εκπαίδευσης για τον πλοίαρχο και κάθε μέλος του 
πληρώματος και, αν απαιτείται, τις περιόδους κατάλλη¬ 
λης επανεκπαίδευσης. 

18.3.3 Η Αρχή θα εκδίδει ένα τύπο ειδικού διπλώματος 
για τον πλοίαρχο και όλους τους αξιωματικούς που έχουν 
λειτουργικό ρόλο, μετά από κατάλληλη περίοδο λειτουρ¬ 
γικής ή σε εξομοιωτή εκπαίδευσης και με το πέρας μιας ε¬ 
ξέτασης που περιλαμβάνει πρακτική δοκιμή ανάλογη των 
λειτουργικών σκοπών του συγκεκριμένου είδους και τύ¬ 
που σκάφους και του ακολουθούμενου δρομολόγιου. Ο 
τύπος της διαβαθμισμένης εκπαίδευσης θα καλύπτει του¬ 
λάχιστον τα ακόλουθα θέματα: 

. 1 γνώση όλων των συστημάτων πρόωσης και ελέγχου 
του πλοίου, περιλαμβανόμενων του τηλεπικοινωνιακού 
και ναυτιλιακού εξοπλισμού, πηδαλιουχίας, ηλεκτρικών, 
υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων και αντλιών κυ¬ 
τών και πυρκαιάς, 

.2 κατάσταση βλάβης των συστημάτων ελέγχου, πηδα- 
λιουχίας και πρόωσης και τη σωστή ανταπόκριση σε τέ¬ 
τοιες βλάβες, 

.3 τα χαρακτηριστικά χειρισμού του σκάφους και τις ο¬ 
ριακές λειτουργικές συνθήκες, 

.4 την επικοινωνία γέφυρας και διαδικασίες ναυσιπλοΐ¬ 
ας. 

.5 την ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση και μετά απο 
βλάβη καθώς και την ικανότητα επιβίωσης του σκάφους 
σε κατάσταση βλάβης, 

.6 τη θέση και χρήση των σωστικών μέσων του σκά¬ 
φους, περιλαμβανόμενου του εξοπλισμού των σωστικών 
σκαφών, 

.7 τη θέση και χρήση των εξόδων διαφυγής του σκά¬ 
φους και την εκκένωση των επιβατών, 

.8 τη θέση και χρήση των συσκευών και συστημάτωνπυ- 
ροπροστασίας και κατάσβεσης πυρκαιάς σε περίπτωση 
πυρκαιάς επί του πλοίου, 

.9 τη θέση και χρήση των συσκευών και συστημάτων ε¬ 
λέγχου βλάβης περιλαμβανομένης της λειτουργίας των 
υδατοστεγών θυρών και αντλιών κυτών, 
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.10 τα συστήματα ασφάλισης στοιβασίας φορτίου και 
οχημάτων, 

.11 μεθόδους ελέγχου και επικοινωνίας με τους επιβά¬ 
τες σε κατάσταση ανάγκης, και 

.12 θέση και χρήση όλων των υπόλοιπων πραγμάτων 
που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης. 

18.3.4 Ο τύπος του διαβαθμισμένου διπλώματος για έ¬ 
να συγκεκριμένο τύπο και είδος σκάφους θα ισχύει για υ¬ 
πηρεσία στο ακολουθούμενο δρομολόγιο όταν υπάρχει 
τέτοια θεώρηση από την Αρχή μετά την ολοκλήρωση πρα¬ 
κτικής δοκιμής επί αυτού του δρομολογίου. 

18.3.5 Ο τύπος του διαβαθμισμένου διπλώματος θα θε¬ 
ωρείται κάθε δύο χρόνια και η Αρχή θα καθορίζει τις δια¬ 
δικασίες θεώρησης. 

18.3.6 Ολα τα μέλη του πληρώματος θα λαμβάνουν ο¬ 
δηγίες και εκπαίδευση σύμφωνα με τις παρ. 18.3.3.6 έως 
. 12 . 

18.3.7 Η Αρχή θα καθορίζει τα πρότυπα φυσικής κατά¬ 
στασης και τη συχνότητα των ιατρικών εξετάσεων σε σχέ¬ 
ση με το συγκεκριμένο δρομολόγιο και σκάφος. 

18.3.8 Η Αρχή της χώρας στην οποία θα λειτουργεί το 
σκάφος, εάν είναι άλλη από τη χώρα της σημαίας, θα πρέ¬ 
πει να ικανοποιείται από την εκπαίδευση, εμπειρία και 
προσόντα του πλοιάρχου και όλων των μελών του πλη¬ 
ρώματος. Ενας τύπος διαβαθμισμένου διπλώματος σε ι¬ 
σχύ κατάλληλα θεωρημένος που κατέχει ο πλοίαρχος ή 
μέλος πληρώματος, σε συνδυασμό με το σύγχρονο και σε 
ισχύ πιστοποιητικό ή δίπλωμα που έχει εκδοθεί από τη χώ¬ 
ρα της σημαίας που έχει κυρώσει την διεθνή σύμβαση 
3Τ0ν^ όπως ισχύει, για όσους απαιτείται να φέρουν τέ¬ 
τοιο δίπλωμα ή πιστοποιητικό, θα γίνεται δεκτό ως από¬ 
δειξη ικανοποιητικής εκπαίδευσης, εμπειρίας και προσό¬ 
ντων από την Αρχή της χώρας όπου θα λειτουργεί το σκά- 
φος. 

18,4 Επάνδρωση σωστικών σκαφών και εποπτεια 

18.4.1 Θα πρέπει να υπάρχει στο σκάφος επαρκής α¬ 
ριθμός εκπαιδευμένων ατόμων για τη συγκέντρωση και 
παροχή βοήθειας σε ανεκπαίδευτα άτομα. 

18.4.2 Θα πρέπει να υπάρχει στο σκάφος επαρκής α¬ 
ριθμός μελών πληρώματος, που μπορεί να είναι αξιωμα¬ 
τικοί ή πτυχιούχα άτομα, για τη λειτουργία των σωστικών 
σκαφών, λέμβων διάσωσης και διατάξεων καθαίρεσης 
που απαιτούνται για την εγκατάλειψη του συνολικού α¬ 
ριθμού επιβαινόντων. 

18.4.3 Ένας αξιωματικός καταστρώματος ή πτυχιούχο 
άτομο θα τοποθετείται αρχηγός κάθε σωστικού σκάφους 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Ομως η Αρχή λαμβά- 
νοντας υπόψη τη φύση του ταξιδιού, τον αριθμό των επι- 
βαινόντων και τα χαρακτηριστικά του σκάφους μπορεί να 
επιτρέψει να τοποθετούνται αρχηγοί σωσίβιας σχεδίας ή 
ομάδας σωσιβίων σχεδιών αξιωματικός καταστρώματος 
ή πτυχιούχο άτομο ή άτομα εξασκημένα στο χειρισμό και 
λειτουργία των σωσιβίων σχεδιών. 

18.4.4 Ο αρχηγός του σωστικού σκάφους θα έχει πίνα¬ 
κα του πληρώματος του σωστικού σκάφους και θα ελέγ¬ 
χει ότι το πλήρωμα υπό τις διαταγές του έχει εξοικειωθεί 
με τα καθήκοντα του. 

18.4.5 Κάθε λέμβος διάσωσης και μηχανοκίνητο σωστι¬ 
κό σκάφος θα έχει ορισμένο άτομο ικανό να λειτουργεί τη 
μηχανή και να εκτελεί μικρές ρυθμίσεις. 

18.4.6 Ο πλοίαρχος θα εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή 
των ατόμων που αναφέρονται στις παραγράφους 18.4.1 
έως 18.4.3 στα σωστικά σκάφη του σκάφους. 


18.5 Οδηγίες ανάγκης 

18.5.1 Πριν ή κατά την αναχώρηση, θα δίνονται οδηγίες 
στους επιβάτες για τη χρήση των σωσιβίων ζωνών και τις 
ενέργειες που λαμβάνονται σε περίπτωση ανάγκης. Θα 
πρέπει να εφιστάται η προσοχή των επιβατών στις οδη¬ 
γίες ανάγκης που απαιτούνται από τις παραγράφους 

8.4.1 και 8.4.3. 

18.5.2 Γυμνάσια πυρκάίάς και εγκατάλειψης θα εκτε- 
λούνται για το πλήρωμα στο σκάφος κατά διαστήματα 
που δεν υπερβαίνουν την εβδομάδα για επιβατηγό σκά¬ 
φος και το μήνα για φορτηγό σκάφος. 

18.5.3 Κάθε μέλος πληρώματος θα παίρνει μέρος σε 
τουλάχιστον ένα γυμνάσιο εγκατάλειψης, πυρκαιάς και 
διαρροής κάθε μήνα. 

18.5.4 Τα γυμνάσια θα εκτελούνται, όσο είναι πρακτικά 
δυνατό, ώστε να προσομοιάζουν με πραγματική κατά¬ 
σταση ανάγκης. Αυτή η προσομοίωση θα περιλαμβάνει ο¬ 
δηγίες και λειτουργία των μέσων και συστημάτων του 
σκάφους για την εγκατάλειψη, κατάσβεση πυρκάίάς και 
έλεγχο βλάβης. 

18.5.5 Οι οδηγίες επί του πλοίου και η λειτουργία των 
συσκευών και συστημάτων του πλοίου για την εγκατάλει¬ 
ψη, κατάσβεση πυρκαιάς και έλεγχο βλάβης θα περιλαμ¬ 
βάνουν κατάλληλη πρακτική εκπαίδευση των μελών του 
πληρώματος. 

18.5.6 Οδηγίες ανάγκης που περιλαμβάνουν ένα γενικό 
διάγραμμα του σκάφους όπου φαίνονται όλες οι έξοδοι, 
οδοί διαφυγής, εξοπλισμός ανάγκης, εξοπλισμός και μέ¬ 
σα διάσωσης και εικονογράφηση του τρόπου που φορι¬ 
ούνται οι ατομικές σωσίβιες ζώνες θα είναι διαθέσιμες σε 
κάθε επιβάτη και μέλος πληρώματος. Θα τοποθετούνται 
κοντά σε κάθε θέση επιβάτη και μέλους πληρώματος. 

18.5.7 Εγγραφές 

Η ημερομηνία διεξαγωγής των συγκεντρώσεων, οι λε¬ 
πτομέρειες των γυμνασίων εγκατάλειψης πλοίου και πυρ¬ 
κάίάς, τα γυμνάσια άλλων σωστικών μέσων και η εκπαί¬ 
δευση στο πλοίο θα καταγράφονται σε ημερολόγιο που 
μπορεί να καθορίζει η Αρχή. Αν δεν εκτελείται πλήρης συ¬ 
γκέντρωση, γυμνάσιο ή εκπαίδευση στον καθορισμένο 
χρόνο, θα γίνεται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο που 
θα αναφέρει τις συνθήκες και την έκταση της συγκέντρω¬ 
σης, γυμνασίου ή εκπαίδευσης που έγινε. Αντίγραφο αυ¬ 
τών των πληροφοριών θα προωθείται στη διαχείριση του 
χειριστή. 

18.5 8 Γυμνάσια εκκένωσης 

18.5.8.1 Τα σενάρια του γυμνασίου εκκένωσης θα δια¬ 
φέρουν κάθε εβδομάδα ώστε να προσομοιάζονται διαφο¬ 
ρετικές συνθήκες ανάγκης. 

18.5.8.2 Κάθε γυμνάσιο εκκένωσης πλοίου θα περιλαμ¬ 
βάνει: 

.1 κλήση του πληρώματος στους σταθμούς συγκέ¬ 
ντρωσης με το συναγερμό που απαιτείται από την παρά¬ 
γραφο 8.2.2.2 και βεβαίωση ότι όλοι γνωρίζουν τη διατα¬ 
γή εγκατάλειψης σκάφους που ορίζεται στον πίνακα διαί¬ 
ρεσης πληρώματος, 

.2 αναφορά στους σταθμούς και προετοιμασία για τα 
καθήκοντα που περιγράφονται στον πίνακα διαίρεσης 
πληρώματος, 

.3 έλεγχο ότι το πλήρωμα έχει ντυθεί κατάλληλα, 

.4 έλεγχο ότι οι ατομικές σωσίβιες ζώνες έχουν φορε¬ 
θεί σωστά, 

.5 λειτουργία των επωτίδων που χρησιμοποιούνται για 
καθαίρεση των σωσιβίων σχεδιών, 
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.6 δοκιμή στολής εμβάπτισης ή θερμικής προστατευτι¬ 
κής ενδυμασίας από κατάλληλα μέλη του πληρώματος, 

.7 έλεγχο του φωτισμού ανάγκης για τη συγκέντρωση 
και εγκατάλειψη, και 

.8 παροχή οδηγιών για τη χρήση των σωστικών μέσων 
του σκάφους και την επιβίωση στη θάλασσα. 

18.5.8.3 Γυμνάσιο λέμβου διάσωσης 

. 1 Όσο είναι λογικό και πρακτικό, οι λέμβοι διάσωσης θα 
καθαιρούνται κάθε μήνα ως μέρος του γυμνάσιου εγκα¬ 
τάλειψης, με το καθορισμένο πλήρωμά τους μέσα σε αυ¬ 
τές και θα εκτελούν κινήσεις στο νερό. Σε όλες τις περι¬ 
πτώσεις η απαίτηση αυτή θα ικανοποιείται τουλάχιστον 
μία φορά κάθε τρεις μήνες. 

.2 Αν τα γυμνάσια καθαίρεσης λέμβων διάσωσης εκτε- 
λούνται με το σκάφος σε πορεία, τα γυμνάσια αυτά, λόγω 
των κινδύνων που περιέχουν, θα εκτελούνται μόνο σε 
προστατευμένα νερά και με την επίβλεψη έμπειρου σε τέ¬ 
τοια γυμνάσια αξιωματικού.* 

18.5.8.4 Ξεχωριστές οδηγίες πιθανόν να καλύπτουν μέ¬ 
ρη του συστήματος σωστικών του σκάφους, αλλά όλος ο 
σωστικός εξοπλισμός και μέσα του σκάφους θα καλύπτο¬ 
νται σε περίοδο ενός μηνός σε επιβατηγό σκάφη και δύο 
μηνών σε φορτηγά σκάφη. Σε κάθε μέλος του πληρώμα¬ 
τος θα δίνονται οδηγίες που θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν 
θα περιορίζονται υποχρεωτικά, τα εξής: 

. 1 λειτουργία και χρήση των πνευστών σωσιβίων σχε- 
διών του σκάφους, 

.2 προβλήματα υποθερμίας, πρώτες βοήθειες υποθερ¬ 
μίας και άλλες κατάλληλες διαδικασίες πρώτων βοηθει¬ 
ών, και 

.3 ειδικές οδηγίες απαραίτητες για τη χρήση των σω¬ 
στικών μέσων του σκάφους σε κακοκαιρία και συνθήκες 
θαλασσοταραχής. 

18.5.8.5 Η εκπαίδευση στο πλοίο για τη χρήση των σω¬ 
σιβίων σχεδιών καθαιρουμένου τύπου θα γίνεται κατά 
διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους τέσσερεις μήνες 
σε κάθε σκάφος εφοδιασμένο με τέτοια μέσα. Όποτε εί¬ 
ναι πρακτικά δυνατό θα περιλαμβάνεται φούσκωμα και 
καθαίρεση σωσίβιας σχεδίας. Αυτή η σωσίβια σχεδία 
μπορεί να είναι ειδική σωσίβια σχεδία προορισμένη για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνο, που δεν αποτελεί μέρος 
του σωστικού εξοπλισμού του σκάφους. Τέτοια ειδική 
σωσίβια σχεδία θα έχει σημανθεί με ευδιάκριτο τρόπο. 

18.5.9 Γυμνάσια πυρκαιάς 

18.5.9.1 Τα σενάρια του γυμνασίου πυρκαιάς θα διαφέ¬ 
ρουν κάθε εβδομάδα ώστε να προσομοιάζονται οι κατα¬ 
στάσεις ανάγκης για τα διάφορα διαμερίσματα του πλοίου. 

18.5.9.2 Κάθε γυμνάσιο πυρκαϊάς θα περιλαμβάνει: 

. 1 κλήση του πληρώματος στους σταθμούς πυρκαιάς, 

.2 αναφορά στους σταθμούς και προετοιμασία για τα 
καθήκοντα που περιγράφονται στον πίνακα διαίρεσης 
πληρώματος, 

.3 δοκιμή των εξαρτύσεων πυροσβέστη, 

.4 λειτουργία των πυρίμαχων θυρών και πυροφρακτών, 

.5 λειτουργία των αντλιών πυρκαιάς και πυροσβεστικού 
εξοπλισμού, 

.6 λειτουργία του εξοπλισμού επικοινωνιών, σημάτων 
ανάγκης και γενικού συναγερμού, 

.7 λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης, και 

* Γίνεται μνεία της απόφασης Α.624(15) που αφορά οδηγίες εκ¬ 
παίδευσης για το σκοπό καθαίρεσης σωσιβίων λέμβων και λέμ¬ 
βων διάσωσης από πλοία που βρίσκονται σε πορεία στο νερό. 


.8 οδηγίες για τη χρήση του πυροσβεστικού εξοπλι 
σμού και συστημάτων αυτόματου ραντισμού ( ερπηΚΙβΓ) 
και καταιωνισμού ( άΓβηοήθΓ), αν υπάρχουν. 

18.5.10 Γυμνάσια ελέγχου βλαβών 

18.5.10.1 Τα σενάρια των γυμνασίων ελέγχου βλαβών 
θα διαφέρουν κάθε εβδομάδα ώστε να προσομοιάζονται 
οι καταστάσεις ανάγκης για διαφορετικές καταστάσεις 
βλάβης. 

18.5.10.2 Κάθε γυμνάσιο ελέγχου βλαβών θα περιλαμ¬ 
βάνει: 

.1 συγκέντρωση του πληρώματος στους σταθμούς ε¬ 
λέγχου βλάβης, 

.2 αναφορά στους σταθμούς και προετοιμασία για τα 
καθήκοντα που περιγράφονται στον πίνακα διαίρεσης 
πληρώματος, 

.3 λειτουργία υδατοστεγών θυρών και άλλων υδατο¬ 
στεγών μέσων κλεισίματος, 

.4 λειτουργία αντλιών κυτών και δοκιμή του συναγερ¬ 
μού κυτών και συστήματος αυτόματης εκκίνησης αντλίας 
κυτών, και 

.5 οδηγίες για επιθεώρηση βλάβης, χρήση των συστη¬ 
μάτων ελέγχου βλάβης του σκάφους και έλεγχο των επι¬ 
βατών σε περίπτωση ανάγκης. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

18.6 Τύπος ειδικής εκπαίδευσης 

18.6.1 Για όλα τα μέλη του πληρώματος ο τύπος της ει¬ 
δικής εκπαίδευσης θα καλύπτει τον έλεγχο και εκκένωση 
των επιβατών επιπλέον της παρ. 18.3.6. 

18.6.2 Όταν το σκάφος μεταφέρει φορτία, το σκάφος 
θα πληροί τις απαιτήσεις του μέρους Γ αυτού του κεφα¬ 
λαίου, επιπλέον του παρόντος μέρους. 

18.7 Οδηγίες ανάγκης και γυμνάσια 

18.7.1 Οδηγίες ανάγκης που περιλαμβάνουν γενικό 
σχέδιο του σκάφους όπου φαίνονται η θέση όλων των ε¬ 
ξόδων, οδοί διαφυγής, εξοπλισμός ανάγκης, σωστικός ε¬ 
ξοπλισμός και μέσα καθώς και εικονογράφηση του τρό¬ 
που που φοριέται η ατομική σωσίβια ζώνη θα διατίθενται 
για κάθε επιβάτη και θα τοποθετούνται κοντά στη θέση 
κάθε επιβάτη. 

18.7.2 Κατά την επιβίβαση των επιβατών θα εφιστάται η 
προσοχή τους στην ύπαρξη των οδηγιών ανάγκης. 

ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ 

18.8 Τύπος ειδικής εκπαίδευσης 

Για όλα τα μέλη του πληρώματος ο τύπος της ειδικής 
εκπαίδευσης θα καλύπτει τη γνώση των συστημάτων α¬ 
σφάλισης χώρου στοιβασίας φορτίου και οχημάτων. 

18.9 Οδηγίες ανάγκης και γυμνάσια 

Οδηγίες ανάγκης που περιλαμβάνουν γενικό σχέδιο 
του σκάφους όπου φαίνονται η θέση όλων των εξόδων, οι 
οδοί διαφυγής, ο εξοπλισμός ανάγκης, ο σωστικός εξο¬ 
πλισμός και μέσα καθώς και εικονογράφηση του τρόπου 
που φοριέται η ατομική σωσίβια ζώνη θα διατίθενται για 
κάθε μέλος του πληρώματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

19.1 Η Αρχή θα ικανοποιείται από την εταιρεία του δια¬ 
χειριστή, ή οποιαδήποτε εταιρεία, από την οποία αυτός 
μπορεί να ζητήσει συντήρηση του σκάφους του και θα κα¬ 
θορίζει την έκταση των καθηκόντων τα οποία κάθε τμήμα 
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της εταιρείας μπορεί να εκτελέσει, λαμβάνοντας υπόψη 
τον αριθμό και τις αρμοδιότητες του προσωπικού της, τις 
διαθέσιμες ευκολίες, δυνατότητες για προσφυγή σε βοή¬ 
θεια ειδικών, εάν είναι αναγκαία, την τήρηση αρχείων, την 
επικοινωνία και την κατανομή ευθυνών. 

19.2 Το σκάφος και ο εξοπλισμός του, πρέπει να συντη¬ 
ρούνται κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Αρχή, ιδιαίτερα: 

.1 Πρέπει να εκτελείται η συνήθης προληπτική επιθεώ¬ 
ρηση και συντήρηση, σύμφωνα με πρόγραμμα εγκεκρι¬ 
μένο από την Αρχή, το οποίο πρέπει να έχει λάβει υπόψη 
τουλάχιστον σε προτεραιότητα το πρόγραμμα του κατα¬ 
σκευαστή. 

.2 Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, πρέ¬ 
πει να δοθεί η δέουσα προσοχή στα εγχειρίδια συντήρη¬ 
σης, στα δελτία λειτουργίας τα αποδεκτά από την Αρχή 
και σε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες της Αρ¬ 
χής έπ’ αυτών. 

.3 Όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να καταγράφονται και 
να ερευνώνται οι επιπτώσεις τους επί της ασφαλείας. Σε 
περίπτωση ,που μπορεί να έχει οποιαδήποτε επίδραση 
στην ασφάλεια ,η τροποποίηση μαζί με την εγκατάστασή 
της πρέπει να ικανοποιούν την Αρχή. 


.4 Κατάλληλες διατάξεις πρέπει να διατίθενται προς 
πληροφόρηση του πλοιάρχου για την χρησιμοποιήσιμη 
κατάσταση του σκάφους του και του εξοπλισμού του. 

.5 Πρέπει να καθορισθούν σαφώς τα καθήκοντα του 
πληρώματος χειρισμών, σε σχέση με τη συντήρηση και τις 
επισκευές και η διαδικασία παροχής συνδρομής σε επι¬ 
σκευές, όταν το σκάφος βρίσκεται μακριά από τον λιμένα 
βάσης. 

.6 Ο πλοίαρχος πρέπει να αναφέρει στην εταιρεία συ¬ 
ντήρησης, οποιεσδήποτε βλάβες και επισκευές, που είναι 
γνωστόν ότι συνέβησαν κατά την διάρκεια των λειτουρ¬ 
γιών. 

. 7 Π ρέπει να διατηρούνται αρχεία των βλαβών και των α- 
ποκαταστάσεών τους και πρέπει να αναφέρονται στην 
Αρχή εκείνες οι βλάβες που επαναλαμβάνονται ή εκείνες 
που επιδρούν ενάντια στην ασφάλεια του σκάφους, ή των 
προσώπων. 

19.3 Η Αρχή θα ικανοποιείται ότι, διατίθενται διατάξεις 
για την διασφάλιση επαρκούς επιθεώρησης, συντήρησης 
και καταγραφής ,όλων των σωστικών μέσων και σημάτων 
κινδύνου που φέρονται στο σκάφος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Τύπος του Πιστοποιητικού ασφαλείας ταχυπλόου σκάφους 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Το πιστοποιητικό αυτό συνοδεύεται από τον Πίνακα Εξοπλισμού 
(Επίσημη Σφραγίδα) (Κράτος) 


Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

(Απόφαση Μ50 36(63)) 

κατ’ εξουσιοδότηση της κυβέρνησης της. 

(πλήρης προσδιορισμός του Κράτους) 

από. 

(πλήρης επίσημος προσδιορισμός του αρμοδίου προσώπου ή οργανισμού 
εξουσιοδοτημένου από την Αρχή) 


ΣτοιχΗοπ^υ^ηίά^ου^ 


Ονομα σκάφους 

Τύπος κατασκευαστή και αριθμός γάστρας 


Διακριτικός αριθμός ή γράμματα 


Αριθμός ΙΜΟ ** 


Λιμένας νηολόγησης 


Ολική χωρητικότητα 


Ίσαλος σχεδίασης σύμφωνα με τα βυθίσματα 

πλώρη πρύμνη 

Κατηγορία 

κατηγορία Α επιβατηγό σκάφος/ κατηγορία Β επιβατηγό σκάφος/ φορτηγό 
σκάφος*** 

Τύπος σκάφους 

Αερόστρωμνο / Πλοίο επιφανειακής επίδρασης / Υδροπτέρυγο/ Μονής γάστρας / 

Πολλαπλών γαστρών/ άλλο (δώσατε στοιχεία)*** 

Ημερομηνία κατά την οττοία τέθηκε η τρόπιδα ή το σκάφος ήταν σε παρόμοιο 
στάδιο κατασκευής ή κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν εργασίες ευρείας 
μετασκευής. 



♦Εναλλακτικά τα στοιχεία του σκάφους μπορεί να τοποθετηθούν οριζόντια χωρίς τετράγωνα 
** Σύμφωνα με το σχήμα αριθμού αναγνώρισης πλοίου του ΙΜΟ που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό 
με την απόφαση Α.600(15). 

*** Διαγράφεται ανάλογα 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 

1. Το προαναφερόμενο σκάφος έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Ταχυπλόων Σκαφών. 

2. Η επιθεώρηση έδειξε ότι η κατασκευή, ο εξοπλισμός, τα εξαρτήματα, οι 
ραδιοεγκαταστάσεις και τα υλικά του σκάφους, καθώς και η κατάσταση αυτών 
είναι από κάθε άποψη ικανοποιητική και ότι το σκάφος συμμορφώνεται με τις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα. 

3. Τα σωστικά μέσα διατίθενται για ένα μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων 
(επιβαινόντων) ως εξής: 


4. Σύμφωνα με την παρ. 1.11 του Κώδικα, οι ακόλουθες ισοδύναμες διατάξεις έχουν 
γίνει αποδεκτές στο παρακάτω σκάφος: 


Παράγραφος 


ισοδύναμη 

διάταξη 


Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 

# 

Εκδόθηκε στ. 

(Τόπος έκδοσης του πιστοποιητικού) 


(υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου 
οργάνου που εκδίδει το πιστοποιητικό) 

(Ημερομηνία έκδοσης) 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής που το εκδίδει) 
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Θεώρηση για περιοδικές επιθεωρήσεις 

Πιστοποιείται ότι κατά την επιθεώρηση σύμφωνα με την παρ. 1.5 του κώδικα, το 
σκάφος βρέθηκε ότι πληροί τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα. 

Περιοδική επιθεώρηση Υπογραφή. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος: . 

Ημερομηνία:. 

(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 

Περιοδική επιθεώρηση 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 
Περιοδική επιθεώρηση 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 

Περιοδική επιθεώρηση Υπογραφή. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτη μένου) 

Τόπος: . 

Ημερομηνία:. 

(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 


Υπογραφή. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένου) 

Τόπος: . 

Ημερομηνία:. 


Υπογραφή. 

(Υπογραφή του αρμοδίως 
εξουσιοδοτη μένου) 

Τόπος: . 

Ημερομηνία:. 
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Θεώρικηι για παράταση του πιστοποιητικού εάν η ιστύς του είναι Μικρότερη των 
πέντε (5) ετών, όταν εφαρμόζεται η παρ. 1.8.8 του Κώδικα. 


Το σκάφος συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα και το 
Παρόν πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 1.8.8 του Κώδικα, εξακολουθεί 
να ισχύει μέχρι: 


υπογραφή: 


τόπος: 


ημερομηνία: 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 


Θεώρηση όταν τι τακτική επιθεώρηση έγει ολοκληρωθεί και εφαρμόζεται η παρ. 

1.8.9 του Κώδικα. 


Το σκάφος συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα και το 
παρόν πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 1.8.9 του Κώδικα, εξακολουθεί 
να ισχύει μέχρι: 


υπογραφή: 


τόπος: 


ημερομηνία: 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 


Θεώρηση για την παράταση ισγύος του πιστοποιητικού μέγρι το πλοίο να 
καταπλεύσει στο λιιιάνι επιθεώρησης όταν εφαρμόζεται η παρ. 1.8.10. 


Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει, σύμφωνα με την παρ. 1.8.10 του Κώδικα να γίνεται 
αποδεκτό μέχρι: 


υπογραφή: 


τόπος: 


ημερομηνία: 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 
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θεώρηση για την αλλαγή τικ επετειακικ ημερομηνίας όταν εφαρμόζεται η παρ. 

1.8.13 του Κώδικα. 

Σύμφωνα με την παρ. 1.8.13 του Κώδικα, η νέα επετειακή ημερομηνία είναι: 

υπογραφή: τόπος: ημερομηνία. 

(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 

Σύμφωνα με την παρ. 1.8.13 ταυ Κώδικα, η νέα επετειακή ημερομηνία είναι: 
υπογραφή: τόπος: ημερομηνία. 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής) 
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Πίνακας εξοπλισμού για το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους 
Ο πίνακας αυτός θα είναι μόνιμα προσαρτημένος στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας 

Ταχυπλόου Σκάφους 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 


1 ι Στοιχεία ι του > σκά2ους^ 


Ονομα του σκάφους 

Πρότυπο κατασκευαστή και αριθμός γάστρας 


Διακριτικός αριθμός ή γράμματα 


Αριθμός ΙΜΟ* 


Κατηγορία 

Κατηγορία Α επιβατηγό σκάφος/ Κατηγορία Β 
επιβατηγό σκάφος / Φορτηγό σκάφος** 

Τύπος σκάφους 

Αερόστρωμνο , πλοίο επιφανειακής επίδρασης, 
Υδροπτέρυγο, μονής γάστρας, πολλαπλών 
γαστρών, άλλο (δώσατε στοιχεία)** 

Αριθμός επιβατών για τον οποίο πιστοποιείται 


Ελάχιστος αριθμός ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα για τον 
χειρισμό των ραδιοεγκαταστάσεων 



* Σύμφωνα με το σχήμα αριθμού αναγνώρισησς πλοίου του ΙΜΟ που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό 
με την απόφαση Α.600(15). 

** Διαγράφεται ανάλογα 
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2 Στοιγεία σωστικών μέσων 


!§1 

:|ίδθς. . ' 

Διατιθέμενα στο 
πλοίο . 

1 

Συνολικός αριθμός ατόμων τα οποία καλύπτονται από σωστικά μέσα 


2 

Συνολικός αριθμός σωσιβίων λέμβων 


2.1 

Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν παραληφθσύν από αυτές 


2.2 

Αριθμός μερικώς κλειστών σωσιβίων λέμβων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό ΙΠ/42 δΟίΑδ 


2.3 

Αριθμός ολικά κλειστών σωσιβίων λέμβων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό II1/44 δΟΤΑδ 


2.4 

Αλλες σωσίβιες λέμβοι 


2.4.1 

Αριθμός 


2.4.2 

Τύπος 


3. 

Αριθμός λέμβων διάσωσης 


3.1 

Αριθμός λέμβων που περιλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό σωσιβίων 
λέμβων που αναφέρονται παραπάνω 


4 

Σωσί 
έως 4 

βίες σχεδίες που συμμορφώνονται με Κανονισμούς δΟΤΑδ ΙΠ/38 
,0 για τις οποίες προβλέπονται κατάλληλα μέσα καθαίρεσης 


4.1 

Αριθμός των σωσιβίων σχεδιών 


4.2 

Αριθμός ατόμων που μπορούν να παραληφθσύν από αυτές 


5 

Ανοιχτές αναστρεφόμενες σχεδίες (Παράρτημα 10 του Κώδικα) 


5.1 

Αριθμός σωσιβίων σχεδιών 


5.2 

Αριθμός ατόμων που μπορούν να παραληφθούν από αυτές 


6 

Αριθμός συστημάτων εγκατάλειψης με ολισθητήρες (ΣΕΟ) - 

) / ·'./ > " η ν. · ' -—· . -- -■ ■ ■ ■ ■' ···" ■ ' •"ΧΑ'- 1 · * ^ 


6.1 

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από αυτές 


7 

Αριθμός κυκλικών σωσιβίων 


8 

Αριθμός ατομικών σωσιβίων ζωνών 



8.1 Αριθμός κατάλληλων για ενήλικες 
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8.2 

Αριθμός κατάλληλων για παιδιά 

9 

Στολές εμβάπτισης 

9.1 

Συνολικός αριθμός 

9.2 

Αριθμός στολών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τις 
ατομικές σωσίβιες ζώνες 

10 

Αριθμός προστατευτικών ενδυμασιών 

10.1 

Συνολικός αριθμός 

10.2 

Αριθμός στολών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τις 
ατομικές σωσίβιες ζώνες 

11 

Ραδιοεγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στα σωστικά μέσα 

11.1 

Αριθμός αναμεταδοτών ϊΟκΙαΓ 

11.2 

Αριθμός αμφίδρομων ραδιοτηλεφωνικών συσκευών ΥΗΡ 


3 Στοιχεία οαδιοεζοπλισιιού 


Ρί 

γ* ·. ν; .··;> 

ί·- '·^; 
···:·>"· 

1Ι^Ι11β!ΙΙ11ΙΙ!!ΐΙΙΐ!ΐ!ΙΐίΙ 11 1: ιΐΐ Β®111 ΙΙ1!1||Ι1Ι1Ι 

^Διατιθέμενα στο 
πλοίο 

1 

Κύρια συστήματα 



1.1 

Ραδιοεγκατάσταση ΥΗΡ 

1.1.1 

Κωδικοποιητής 050 

1.1.2 

Δέκτης φυλακής 050 

1.1.3 

Ραδιοτηλεφωνία 

1.2 

Ραδιοεγκατάσταση ΜΡ 

1.2.1 Κωδικοποιητής 050 

1.2.2 | 

Δέκτης φυλακής 050 

1.2.3! 
1 

Ραδιοτηλεφωνία 

1.3 

Ραδιοεγκατάσταση ΜΡ/ΗΡ 

1.3.1 | Κωδικοποιητής 050 

» 

» 
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1.3.2 

Δέκτης φυλακής Ώ50 


1.3.3 

Ραδιοτηλεφωνία 


1.3.4 

Ραδιοτηλεγραφική μον'άδα άμεσης εκτύπωσης 


1.4 

Επίγειος σταθμός πλοίου ΙΝΜΑΚ.8ΑΤ 


2 

Δευτερεύοντα μέσα συναγερμού 


3 

Μέσα για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας 


3.1 

Δέκτης ΝΑνΤΕΧ 


3.2 

Δέκτης ΕΟΟ 


3.3 

Δέκτης ΗΡ ραδιοτη/χγραφικής μονάδας άμεσης εκτύπωσης 


4 

Δορυφορικό ΕΡΙΚΒ 


4.1 

005ΡΑ5-8ΑΚ5ΑΤ 


4.2 

ΙΝΜΑΚ5ΑΤ 


5 

ΥΗΡΕΡ1ΒΒ 


6 

Αναμεταδότης Καάατ πλοίου 


7 

Δέκτης φυλακής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητας κινδύνου στους 2182 
ΚΗζ.' 


8 

Γεννήτρια παραγωγής ραδιοτηλεφωνικού σήματος συναγερμού στους 
2182 ΚΗζ 2 



1. Εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, η συσκευή αυτή δεν 
χρειάζεται να αναγράφεται στον πίνακα που προσαρτάται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την 
1η Φεβρουάριου 1999. 

2. Η μονάδα αυτή δεν χρειάζεται να αναγράφεται στον πίνακα που προσαρτάται στα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται μετά την 1η Φεβρουάριου 1999. 


















ΦΕΚ 726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 8277 

4, Μέθοδοι που γρησυιοποιούνται για να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του 
ράδιο ε£οπλισμού (παράγραφοι 14,14.6, 14.14.7 και 14,14.8 του Κώδικα) 


4.1 

Διπλές συσκευές 


4.2 

Συντήρηση ξηρός 


4.3 

Δυνατότητα συντήρησης εν πλω 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι αυτός ο πίνακας είναι ακριβής 


Εκδόθηκε στ 


(τόπος έκδοσης του πίνακα) 


Ημερομηνία Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου 

οργάνου που εκδίδει τον πίνακα 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής που το εκδίδει) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Τύπος Αδειας Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

(Απόφαση Μ50 36 (63)) 


1. 

Ονομα σκάφους 

2. 

Μοντέλο κατασκευαστή και αριθμός γάστρας 


3. 

Διακριτικός αριθμός ή γράμματα 


4. 

Αριθμός ΙΜΟ* 


5. 

Λιμάνι νηολόγησης 


6. 

Κατηγορία του σκάφους 

Κατηγορία Α Επιβατηγού Σκάφους/ 
Κατηγορία Β Επιβατηγού Σκάφους/ 
Φορτηγό σκάφος** 

7. 

Ονομα Κυβερνήτη 


8. 

Περιοχές ή διαδρομές λειτουργίας 


9. 

Λιμένας(ες) βάσης 


10. 

Μέγιστη απόσταση από λιμένα καταφυγής 


11. 

Αριθμός: 


1 . 

μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων επιβατών 


2. 

των ειδικευμένων μελών πληρώματος 


12. 

Δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες 


13. 

Αλλοι περιορισμοί λειτουργίας 


* Σύμφωνα με τοσχήμα αριθμού αναγνώρισησς πλοίου του ΙΜΟ που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό 
με την απόφαση Α.600(15). 

** Διαγράφεται ανάλογα 
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Η παρούσα άδεια επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία που μνημονεύεται πιο 
πάνω, συμμορφώνεται με τις γενικές απαιτήσεις των παρ. 1.2.2 έως 1.2.7 
του Κώδικα. 


Η παρούσα άδεια εκδόθηκε με την εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της 


Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ισχύει μέχρι: 

εφόσον ισχύει το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους 


Εκδόθηκε στ. 

(τόπος έκδοσης της αδείας) 


(ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή) 

(υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου να 
εκδίδει το Πιστοποιητικό) 


(Ανάγλυφο σήμα ή σφραγίδα της Αρχής που την εκδίδει) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 


1. Γενικά 

1.1 Γενικά η ασφάλεια δεν μπορεί να επιτευχθεί σε οποιαδήποτε ανθρώπινη 
δραστηριότητα Φυσικά αυτό το γεγονός πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
εκπόνηση των απαιτήσεων ασφαλείας, το οποίο σημαίνει ότι οι απαιτήσεις δεν 
συνεπάγονται ότι η ασφάλεια είναι απόλυτη. Στην περίπτωση παραδοσιακού 
σκάφους, ήταν συχνά δυνατό να καθορίζονται κάποιες συγκεκριμένες όψεις 
σχεδίασης ,ή κατασκευής σε κάποια λεπτομέρεια ,με ένα τρόπο, που ήταν συμβατός 
με κάποιο επίπεδο κινδύνου, το οποίο με την πάροδο του χρόνου, είχε γίνει 
εμπειρικά αποδεκτό, χωρίς να χρειάζεται να καθορισθεί. 

1.2 Για ταχύπλοα σκάφη, παρά ταύτα, θα ήταν πολλές φορές αρκετά περιοριστικό να 

συμπεριληφθούν τεχνικές προδιαγραφές στον Κώδικα. ΓΓ αυτό οι απαιτήσεις 
πρέπει να γράφονται (σε περίπτωση, που εγείρεται αυτό το ερώτημα) με την 
έννοια “...η Αρχή θα ικανοποιείται βάσει δοκιμών, ερευνών και 
προηγούμενης εμπειρίας ότι η πιθανότητα....είναι (παραδεκτά χαμηλή)”. 

Αφού διαφορετικά ανεπιθύμητα γεγονότα μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν 
διαφορετικούς γενικούς βαθμούς παραδεκτής πιθανότητας (π.χ. προσωρινή πτώση 
της προώσεως συγκρινόμενη με μια μη ελεγχόμενη πυρκαϊά), είναι επιθυμητό να 
συμφωνήσουμε σε μια σειρά τυποποιημένων εκφράσεων,οι οποίες μπορούννα 
χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν τις σχετικές παραδεκτές πιθανότητες 
διαφόρων περιστατικών, π.χ. να εκτελέσουν μια διαδικασία ποιοτικής ταξινόμησης. 
Δίνεται παρακάτω ένα λεξιλόγιο, το οποίο σκοπό έχει να εξασφαλίσει τη 
συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων απαιτήσεων, όπου είναι αναγκαίο να περιγράφει 
το επίπεδο του κινδύνου, που δεν πρέπει να υπερβαίνεται. 

2. Οροι που σγετίΕονται ιιε πιθανότητες 

Διαφορετικά ανεπιθύμητα γεγονότα μπορούν να έχουν διαφορετικούς βαθμούς 
παραδεκτής πιθανότητας. Σε σχέση με αυτό, είναι επιθυμητό να συμφωνήσουμε σε 
τυποποιημένες εκφράσεις που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, για να μεταφέρουν τις 
σχετικά παραδεκτές πιθανότητες διαφόρων συμβάντων, π.χ. να εκτελεσουν μια 
διαδικασία ποιοτικής ταξινόμησης. 

2.1 Περιστατικά 

2.1.1 “Περιστατικό” είναι μια κατάσταση ,που εμπλέκεται με μια δυναμική πτώση 
του επιπέδου ασφαλείας. 

2.1.2 “Βλάβη” είναι ένα περιστατικό στο οποίο ένα μέρος, ή μέρη του σκάφους 
αστοχεί, ή δυσλειτουργεί, π.χ. απώλεια ελέγχου. Μια βλάβη περιλαμβάνει: 


.1 Μια μοναδική βλάβη. 

.2 Συνδυασμό ανεξάρτητων βλαβών, εντός ενός συστήματος. 
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.3 Συνδυασμούς ανεξάρτητων βλαβών, που εμπλέκουν περισσότερα του ενός 
συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη: 

.1 οποιαδήποτε μη ανιχνευθείσα βλάβη, που έχει ήδη παρουσιασθεί, 

2 τέτοιες περαιτέρω βλάβες * ,που συνήθως αναμένονται να ακολουθήσουν 
τη ληφθείσα υπόψη βλάβη, και 

.4 Βλάβη κοινής αιτίας (βλάβη περισσοτέρων του ενός εξαρτημάτων ή 
συστημάτων, οφειλομένη στην ίδια αιτία). 

2.1.3 “ Συμβάν” είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει την προέλευσή του εξωτερικά 
του σκάφους( π.χ. κύματα) 

2.1.4 “Σφάλμα” είναι ένα περιστατικό, που αναφύεται ως αποτέλεσμα εσφαλμένης 
ενέργειας του πληρώματος χειρισμών ή του προσωπικού συντήρησης. 

2.2 Πιθανότητα περιστατικών 

2.2.1 “Συχνό” είναι ένα περιστατικό, το οποίο είναι ενδεχόμενο να συμβεί συχνά 
κατά την διάρκεια της λειτουργικής ζωής ενός συγκεκριμένου σκάφους. 

2.2.2 “Λογικά πιθανό” είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι απίθανο να συμβεί 
συχνά αλλά το οποίο μπορεί να συμβεί αρκετές φορές κατά τη συνολική 
διάρκεια της λειτουργικής ζωής ενός συγκεκριμένου σκάφους. 

2.2.3 “Περιοδικό” είναι ένας όρος, που περιλαμβάνει το ολικό εύρος του “Συχνού” 
και “Λογικά πιθανού”. 

2.2.4 “Σπάνιο” είναι ένα περιστατικό, το οποίο είναι απίθανο να συμβεί σε όλα τα 
σκάφη, αλλά μπορεί να συμβεί σε λίγα σκάφη ενός τύπου, κατά τη διάρκεια της 
συνολικής λειτουργικής ζωής ενός αριθμού σκαφών του ιδίου τύπου. 

2.2.5 “Εξαιρετικά σπάνιο” είναι ένα περιστατικό, το οποίο είναι απίθανο να συμβεί 
όταν λάβουμε υπόψη τη συνολική λειτουργική ζωή ενός αριθμού σκαφών του 
ιδίου τύπου, αλλά παρά ταύτα, πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι πιθανό. 

2.2.6 “ Εξαιρετικά απίθανο” είναι ένα περιστατικό,το οποίο είναι τόσο εξαιρετικά 
σπάνιο ,ώστε δεν μπορεί να θεωρηθεί ,ως πιθανό να συμβεί. 


* Εκτιμώντας τις περαιτέρω βλάβες που ακολουθούν, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε προκαλεί πλέον δυσμενείς λειτουργικές συνθήκες ,για μέρη τα οποία 
δεν έχουν αστοχήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. 
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2.3 Αποτελέσματα 

2.3.1 “Αποτέλεσμα” είναι μια κατάσταση, που αναφύεται ιος συνέπεια ενός 
περιστατικού. 

2.3.2 “Έλασσον αποτέλεσμα” είναι ένα αποτέλεσμα ,που μπορεί να αναφύεται από 
μια βλάβη ,ένα συμβάν ή ένα σφάλμα ,όπως καθορίσθηκαν στις παρ. 2.1.2,2.1.3, 
2.1.4 , το οποίο μπορεί εύκολα να αντισταθμισθεί από το πλήρωμα χειρισμών. 
Αυτό μπορεί να συνεπάγεται: 

.1 μικρή αύξηση στα λειτουργικά καθήκοντα του πληρώματος ,ή στην δυσκολία 
τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

.2 μέτρια υποβάθμιση των χαρακτηριστικών χειρισμών, 

.3 ελαφρά τροποποίηση των επιτρεπομένων λειτουργικών συνθηκών. 

2.3.3 “Μείζον αποτέλεσμα” είναι ένα αποτέλεσμα που παράγει. 

.1 σημαντική αύξηση στα λειτουργικά καθήκοντα του πληρώματος ή στη δυσκολία 
τους ,κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ,η οποία αφ’ εαυτής δεν πρέπει να 
είναι εκτός ικανότητας του αρμοδίου πληρώματος ,υπό τον όρο ότι δεν θα συμβαίνει 
ταυτόχρονα κάποιο άλλο μείζον αποτέλεσμα, ή 

.2 σημαντική υποβάθμιση των χαρακτηριστικών χειρισμών, ή 

.3 σημαντική τροποποίηση των επιτρεπομένων λειτουργικών συνθηκών, αλλά δεν θα 
αφαιρεί την ικανότητα να ολοκληρωθεί ένα ασφαλές ταξίδι, χωρίς να απαιτείται 
περισσότερη από τη συνηθισμένη επιδεξιότητα, εκ μέρους του πληρώματος 
χειρισμών. 

2.3.4 “Επικίνδυνο αποτέλεσμα” είναι ένα αποτέλεσμα που παράγει: 

.1 επικίνδυνη αύξηση στα λειτουργικά καθήκοντα του πληρώματος ή στη δυσκολία 
τους ,κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ,τέτοιου μεγέθους ,ώστε δεν μπορούν 
λογικά να αναμένονται ότι θα αντεπεξέλθουν σε αυτά και πιθανόν να ζητήσουν 
εξωτερική συνδρομή, ή 

.2 επικίνδυνη υποβάθμιση των χαρακτηριστικών χειρισμών, ή 
.3 επικίνδυνη υποβάθμιση της αντοχής του σκάφους, ή 
.4 οριακές καταστάσεις ,ή τραυματισμός για τους επιβαίνοντες, ή 
.5 μια σημαντική ανάγκη για εξωτερικές επιχειρήσεις διάσωσης . 
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2.3.5 “Καταστροφικό αποτέλεσμα” είναι ένα αποτέλεσμα, το οποίο καταλήγει σε 
απώλεια του σκάφους και / ή θανάτους. 

2.4 Επίπεδο ασφαλείας 

“Επίπεδο ασφαλείας” είναι η αριθμητική τιμή, που χαρακτηρίζει την σχέση μεταξύ 
της επίδοσης του σκάφους ,που παριστάνεται ,ως επιτάχυνση οριζοντίου μόνον 
εύρους (§) και του ρυθμού επιτάχυνσης ( §/$) και της σοβαρότητας των 
επιδράσεων επιτάχυνσης - φορτίου σε όρθιους και καθήμενους ανθρώπους. 

Τα επίπεδα ασφαλείας και η αντίστοιχη σοβαρότητα των επιδράσεων στους επιβάτες 
και τα κριτήρια ασφαλείας για τη λειτουργία του σκάφους, πρέπει να είναι, όπως 
καθορίζονται στον Πίνακα 1. 

3·Αριθιιτιτικές τιιιές 

Όταν χρησιμοποιούνται αριθμητικές πιθανότητες ,κατά την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιώντας όρους όμοιους με εκείνους που 
δόθηκαν παραπάνω, οι ακόλουθες κατά προσέγγιση τιμές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, ως κατευθυντήριες γραμμές, για να παρέχεται ένα κοινό σημείο 
αναφοράς. Οι πιθανότητες ,που αναφέρθηκαν ,πρέπει να είναι σε ωριαία ,ή σε ανά 
ταξίδι βάση, ανάλογα ποια είναι η πλέον κατάλληλη για την ζητούμενη εκτίμηση. 


-3 


ΣΥΧΝΟ 

Περισσότερο από 10 

ΛΟΓΙΚΑ ΠΙΘΑΝΟ 

-3 

10 μέχρι 

-5 

10 


-5 

-7 

ΣΠΑΝΙΟ 

10 μέχρι 

10 

_9 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ 

10 μέχρι 

10 


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΙΘΑΝΟ Ενώ καμμία κατά προσέγγιση αριθμητική ' 

πιθανότητα δεν δίνεται γι’ αυτό ,οι αριθμοί 
που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι 
ουσιωδώς μικρότεροι από : 

9 

10 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφορετικά περιστατικά μπορούν να έχουν διαφορετικές παραδεκτές 
πιθανότητες, σύμφωνα με τη σοβαρότητα των συνεπειών τους (βλέπε Πίνακα 2). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΙ 

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΣΧΟΛΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 

Μεγίστη επιτάχυνση 


0.8§ και 0.20β/« 3/ : 

ΕΑΑΣΣΟΝ 

μετρηθείσα 


Ηλικιωμένα πρόσωπα διατη- 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Μέτρια 
ελάττωση της 
ασφάλειας. 

οριζόντια 1/ 

0.20§ 2/ 

ρούν ισορροπία, όταν 
κρατιούνται. 

0.15§ και 0.20§/δ : 

Μέσης ηλικίας πρόσωπα 
διατηρούν ισορροπία, όταν 
κρατιούνται. 

0.15§ και 0.80§/$ : 

Καθήμενα πρόσωπα θα 
αρχίσουν να κρατιούνται. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 

Μεγίστη επιτάχυνση 

0.35§ 

0.25§ και 2.0§/5 : 

ΜΕΙΖΟΝ 

μετρηθείσα 


Μέγιστο φορτίο για μέσης 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Σημαντική 
ελάττωση της 
ασφάλειας. 

οριζόντια 1/ 


ηλικίας πρόσωπα ,που 
διατηρούν ισορροπία 
όταν κρατιούνται. 

0.45§ και 10§/δ : 

Μέσης ηλικίας πρόσωπα 
πέφτουν από το κάθισμα, 
αν δεν φορούν τις 
ζώνες ασφαλείας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

Συνθήκη σχεδίασης 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Κίνδυνος τραυματισμού 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 

σύγκρουσης, που 

ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 

επιβατών .λειτουργία 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

υπολογίσθηκε. 

4.3.3 

ασφάλειας ανάγκης 

Μεγάλη ελάτ¬ 

Μέγιστο κατα¬ 


μετά από σύγκρουση. 

τωση της 

σκευαστικό φορτίο 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

1.0§: Ελάττωση 

ασφάλειας 

σχεδίασης, που 
βασίσθηκε στην 
κατακόρυφη επι¬ 
τάχυνση στο 
κέντρο βάρους. 

ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 

4.3.1 

της ασφάλειας επιβατών. 


Ε ΠΙΠ ΕΔΟ 4 Απώλεια του σκάφους 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ή ^ και θάνατοι 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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Υποσυιιείωστι Πίνακα 1 

1 / Τα όργανα καταγραφής ,που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η 
ακρίβεια της επιτάχυνσης να είναι καλύτερη από 5% της πραγματικής τιμής και η 
συχνότητα απόκρισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 ΗΖ. Πρέπει να 
χρησιμοποιούνται απομονωτικά φίλτρα με μέγιστο επιτρεπόμενο εύρος απόσβεσης 

100+5% . 

2/ § = επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 πι /$βο 2 ) 

3/ Ο ρυθμός μεταβολής της επιτάχυνσης § ή της σπασμωδικής κίνησης ,μπορεί 
να υπολογισθεί από τις καμπύλες επιτάχυνσης /χρόνου. 


I 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 


ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙ¬ 

ΑΣ 

I 

1 

1 

2 

3 

4 

ΕΠΙΔΡΑ¬ 
ΣΗ ΣΤΟ 
ΣΚΑΦΟΣ 
ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΙΒΑΙ- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΑΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΚΒΑ) 


1. Εισαγωγή 

1.1. Στην περίπτωση του παραδοσιακού σκάφους, είναι δυνατό να προσδιορίσουμε 
ορισμένα τμήματα της σχεδίασης ή της κατασκευής σε ένα ορισμένο επίπεδο 
λεπτομερειών, κατά τρόπο ο οποίος ήταν σύμφωνος με κάποιο επίπεδο κινδύνου 
διαισθητικά αποδεκτού για πολλά χρόνια χωρίς να έπρεπε να προσδιορισθεί. 

1.2. Με την ανάπτυξη των μεγάλων ταχύπλοων σκαφών η απαιτούμενη εμπειρία 
δεν είναι ευρέως διαθέσιμη. Εν τούτοις, με την ευρεία αποδοχή της προσέγγισης με 
πιθανότητες στις εκτιμήσεις ασφαλείας στη βιομηχανία ως σύνολο, προτείνεται ότι 
μία ανάλυση εκτέλεσης σε βλάβη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει 
στην εκτίμηση της ασφάλειας λειτουργίας του ταχύπλοου σκάφους. 

1.3. Μια πρακτική, ρεαλιστική και εμπεριστατωμένη εκτίμηση των 
χαρακτηριστικών βλάβης του σκάφους και των συστημάτων που την απαρτίζουν θα 
πρέπει να αναληφθεί με σκοπό τον προσδιορισμό και τη μελέτη των επειγουσών 
καταστάσεων βλαβών που ενδέχεται να υπάρχουν. 

1.4. Αυτό το παράρτημα περιγράφει μια ανάλυση κατάστασης βλάβης και 
αποτελέσματος (Α.Κ.Β.Α.) και δίνει οδηγίες πως θα εφαρμοσθεί: 

(1) Εξηγώντας βασικές αρχές. 

(2) Παρέχοντας τα διαδικαστικά βήματα που είναι αναγκαία για την 
πραγματοποίηση μιας ανάλυσης. 

(3) Προσδιορίζοντας κατάλληλους όρους, παραδοχές, μετρήσεις και 
καταστάσεις βλαβών και 

(4) Παρέχοντας παραδείγματα των αναγκαίων φύλλων εργασίας. 

1.5. Η Α.Κ.Β.Α. για ταχύπλοα σκάφη βασίζεται σε μια μοναδική βλάβη όπου κάθε 
σύστημα, στα διάφορα επίπεδα της λειτουργικής ιεραρχίας του συστήματος, 
θεωρείται ότι αστοχεί λόγω ενός πιθανού αιτίου κάθε φορά. Τα αποτελέσματα της 
απαιτούμενης βλάβης αναλύονται και ταξινομούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους. 
Τέτοια αποτελέσματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν δευτερεύουσες βλάβες (ή 
πολλαπλές βλάβες) σε άλλο/α επίπεδα. 

Οποιαδήποτε κατάσταση βλάβης που ενδέχεται να προκαλέσει ένα καταστροφικό 
αποτέλεσμα στο σκάφος θα πρέπει να προστατεύεται με σύστημα ή εξοπλισμό 
περιθωρίου ασφάλειας εκτός εάν η πιθανότητα αυτής της βλάβης είναι εντελώς 
απίθανη (βλ. παράγραφο 13 αυτού του παρ/τος). Για καταστάσεις βλαβών που 
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προκαλούν καταστροφικά αποτελέσματα είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά, 
διορθωτικά μέτρα. 

Θα πρέπει να καταστρωθεί ένα πρόγραμμα ελέγχου που να βεβαιώνει τα 
αποτελέσματα της Α.Κ.Β.Α. 

1.6. Καθόσον η Α.Κ.Β. Α. θεωρείται μία από τις πιο ευέλικτες τεχνικές ανάλυσης, 
έχει γίνει παραδεκτό ότι υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και οι οποίες σε δεδομένες συνθήκες μπορεί να προσφέρουν μια 
εξίσου αναλυτική ενδοσκόπηση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών βλάβης. 

2. Στόχοι 

2.1. Ο βασικός στόχος της Α.Κ.Β. Α. είναι να παρέχει μια αναλυτική, συστηματική 
και εμπεριστατωμένη έρευνα η οποία καθορίζει τις σημαντικές συνθήκες βλαβών του 
σκάφους και εκτιμά τη σημασία τους σε σχέση με την ασφάλεια του σκάφους, τους 
επιβαίνοντες και το περιβάλλον. 

2.2. Οι κυριότεροι σκοποί για την ανάληψη της ανάλυσης είναι να: 

(1) Παρέχει στην Αρχή τα αποτελέσματα μιας μελέτης για τα χαρακτηριστικά 
βλαβών του σκάφους έτσι ώστε αυτή να βοηθηθεί στην εκτίμηση των 
επιπέδων της ασφάλειας που προτείνονται για τη λειτουργία του σκάφους. 

(2) Παρέχει στους χειριστές του σκάφους στοιχεία για τη δημιουργία 
αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, λειτουργίας και συντήρησης και 
τεκμηρίωση, και 

(3) Παρέχει στους σχεδιαστές του σκάφους και των συστημάτων, στοιχεία ώστε 
να ελέγξουν τις προτεινόμενες σχεδιάσεις τους. 


3. Σκοπός της εφαρμογής 

3.1. Η Α.Κ.Β. Α. θα πρέπει να εκτελείται για κάθε ταχύπλοο σκάφος, πριν την 
έναρξη της υπηρεσίας του, σε σχέση με τα συστήματα που απαιτούνται από τις 
παραγρ. 5.2, 9.1.10, 12.1.1 και 16.2.6 αυτού του Κώδικα. 

3.2. Για σκάφος που έχει την ίδια σχεδίαση και τον ίδιο εξοπλισμό, μία Α.Κ.Β.Α. 
για το πρώτο σκάφος θα είναι αρκετή, αλλά κάθε σκάφος θα πρέπει να υποστεί τις 
ίδιες τελικές δοκιμές της Α.Κ.Β.Α. 


4. Σύστημα ανάλυσης κατάστασης βλάβης και αποτελέσματος 

4.1. Πριν την προσέγγιση με μια λεπτομερή Α.Κ.Β.Α. στα αποτελέσματα της 
βλάβης των στοιχείων του συστήματος στο λειτουργικό αποτέλεσμα του 
συστήματος, είναι αναγκαία η εκτέλεση μιας λειτουργικής ανάλυσης βλαβών των 
βασικών συστημάτων του σκάφους. 
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Κατά αυτό τον τρόπο μόνο τα συστήματα τα οποία αποτυγχάνουν στην 
λειτουργική ανάλυση βλαβών είναι αναγκαίο να διερευνηθούν με πιο αναλυτική 
(λεπτομερής) ΑΚ.Β.Α. 

4.2. Όταν εκτελείται ΑΚ.Β.Α. ενός συστήματος οι ακόλουθες τυπικές 
λειτουργικές καταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται εντός των κανονικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών σχεδίασης του σκάφους: 

(1) Κανονικές καταστάσεις πλεύσης σε μέγιστη ταχύτητα. 

(2) Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα λειτουργίας σε περιορισμένο 
βάθος νερού, και 

*(3) Ελιγμοί. 

4.3. Η λειτουργική ανεξαρτησία αυτών των συστημάτων θα πρέπει επίσης να 
περιγράφει είτε με τετραγωνικά διαγράμματα ή διαγράμματα δένδρου ή κατά 
περιγραφικό τρόπο που να καθιστά αντιληπτά τα αποτελέσματα βλαβών. Εφ' όσον 
είναι εφαρμόσιμο, κάθε ένα από τα συστήματα που είναι να αναλυθεί υποτίθεται ότι 
αστοχεί στις ακόλουθες καταστάσεις βλαβών; 

(1) Ολική απώλεια της λειτουργίας! 

(2) Ταχεία μετάβαση στη μέγιστη ή ελάχιστη ισχύ. 

(3) Μη ελεγχόμενη ή μεταβλητή ισχύ. 

(4) Πρόωρη λειτουργία. 

(5) Αστοχία λειτουργίας σε προκαθορισμένο χρόνο και 

(6) Αστοχία παύσης λειτουργίας σε προκαθορισμένο χρόνο. 

Ανάλογα με το υπό θεώρηση σύστημα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες 
καταστάσεις βλαβών. 

4.4. Εάν ένα σύστημα αστοχήσει χωρίς κανένα επιβλαβές ή καταστροφικό 
αποτέλεσμα, δεν υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης ΑΚ.Β.Α. στην αρχιτεκτονική του 
συστήματος. Για συστήματα τα οποία μεμονωμένες βλάβες μπορούν να 
προκαλεσουν επιβλαβή ή καταστροφικά αποτελέσματα και όπου δεν παρέχεται ένα 
σύστημα περιθωρίου ασφαλείας, μια αναλυτική Α.Κ.Β.Α., όπως περιγράφεται στις 
ακόλουθες παραγράφους θα πρέπει να ακολουθηθεί. Τα αποτελέσματα της 
λειτουργικής ανάλυσης βλαβών του συστήματος θα πρέπει να τεκμηριώνονται και 
βεβαιώνονται από ένα πρακτικό πρόγραμμα δοκιμής που προκύπτει από την 
ανάλυση. 

4.5. Όπου παρέχεται ένα σύστημα, η αστοχία του οποίου ενδέχεται να 
προκαλέσει ένα βλαβερό ή καταστροφικό αποτέλεσμα, μαζί με σύστημα περιθωρίου 
ασφαλείας, ενδέχεται να μην απαιτείται αναλυτική Α.Κ.Β.Α. υπό τον όρο ότι: 
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(1) Το σύστημα περιθωρίου ασφαλείας μπορεί να τίθεται σε λειτουργία ή μπορεί 
να αναλαμβάνει το αστοχήσαν σύστημα εντός των χρονικών ορίων που 
καθορίζονται από την πιο αυστηρή λειτουργική κατάσταση της παραγράφου 
4.2 αυτού του παραρτήματος χωρίς να βλάψει το σκάφος. 

(2) Το σύστημα περιθωρίου ασφαλείας είναι τελείως ανεξάρτητο από το 
σύστημα και δεν μοιράζεται κανένα κοινό στοιχείο του συστήματος, η 
βλάβη του οποίου θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, στο σύστημα και 
στο σύστημα αστοχίας. Κοινό στοιχείο του συστήματος ενδέχεται να γίνει 
αποδεκτό εάν η πιθανότητα της βλάβης συμμορφώνεται με την παράγραφο 
13 αυτού του παραρτήματος, και 

(3) Το σύστημα περιθωρίου ασφαλείας μπορεί να μοιράζεται την ίδια πηγή 
ισχύος με το σύστημα. Σε τέτοια περίπτωση μία εναλλακτική πηγή 
ενέργειας θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη σε συνδυασμό με τις 
απαιτήσεις της υποπαραγράφου (1). 

Θα πρέπει να εξετάζονται επίσης οι πιθανότητες και τα αποτελέσματα του λάθους 
του χειριστή να προκαλέσει το σύστημα περιθωρίου ασφάλειας. 


5. Ανάλυση κατάστασης βλάβης εξοπλισμού και αποτελέσματος 

Τα συστήματα τα οποία θα υπόκεινται σε μια πιο λεπτομερή έρευνα Α.Κ.Β.Α. σ' 
αυτό το στάδιο θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα οποία έχουν αστοχήσει το 
σύστημα Α.Κ.Β.Α. και ενδεχόμενα να περιλαμβάνουν εκείνα τα οποία έχουν μία 
πολύ σημαντική επίδραση στην ασφάλεια του σκάφους και στους επιβαίνοντες και τα 
οποία απαιτούν μια έρευνα σε μεγαλύτερο βάθος από αυτό που έχει αναληφθεί στην 
ανάλυση λειτουργικών βλαβών του συστήματος. Αυτά τα συστήματα είναι συχνά 
εκείνα τα οποία έχουν ειδικά σχεδιασθεί ή προσαρμοσθεί για το σκάφος, όπως 
τα ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα του σκάφους. 


6. Μεθοδολογία 

Τα ακόλουθα βήματα είναι αναγκαία για την εκτέλεση του Α.Κ.Β.Α.: 

(1) Να ορισθεί το σύστημα που θα αναλυθεί. 

(2) Να δειχθούν οι εσωτερικές σχέσεις των λειτουργικών στοιχείων του 
συστήματος με τη χρήση των τετράγωνων διαγραμμάτων. 

(3) Να προσδιοριστούν όλες οι δυνατές καταστάσεις βλαβών και οι αιτίες τους. 

(4) Να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα επί του συστήματος κάθε κατάστασης 
βλάβης. 

(5) Να προσδιορισθούν οι μέθοδοι εντοπισμού βλαβών. 
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(6) Να προσδιορισθούν διορθωτικά μέτρα για καταστάσεις βλάβης. 

(7) Να εκτιμηθεί η πιθανότητα των βλαβών που προκαλούν βλαβερά ή 
καταστροφικά αποτελέσματα, όπου είναι εφικτό. 

(8) Να πιστοποιηθεί η ανάλυση. 

(9) Να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα δοκιμών. 

(10) Να προετοιμασθεί μια έκθεση Α.Κ.Β.Α. 


7. Προσδιορισμός του Συστήματος 

Το πρώτο βήμα σε μια μελέτη Α.Κ.Β.Α. είναι μια λεπτομερής μελέτη του 
συστήματος το οποίο θα αναλυθεί με τη χρήση σχεδίων και των εγχειριδίων 
εξοπλισμού. Μια γραπτή περιγραφή του συστήματος και των λειτουργικών του 
απαιτήσεων θα πρέπει να εκπονηθεί που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

(1) Γενική περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος και της κατασκευής. 

(2) Λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του συστήματος. 

(3) Αποδεκτά όρια λειτουργικής απόδοσης του συστήματος και των συστατικών 
στοιχείων του σε κάθε μία από τις τυπικές λειτουργικές καταστάσεις και 

(4) Οι περιορισμοί του συστήματος. 

8. Ανάπτυξη των τετραγωνικών διαγραμμάτων του συστήματος 

8.1. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη τετραγωνικών διαγραμμάτων που δείχνουν 
τη λειτουργική συνέπεια ροής του συστήματος, ταυτόχρονα για την τεχνική 
κατανόηση των λειτουργιών και του χειρισμού του συστήματος, και για την 
ακολουθητέα ανάλυση. 

Ως ελάχιστο το τετραγωνικό διάγραμμα θα περιλαμβάνει: 

(1) Ανάλυση του συστήματος στα μεγαλύτερα υποσυστήματα ή εξοπλισμό. 

(2) Ολα τα δεδομένα εισαγωγής και εξαγωγής που φέρουν κατάλληλες 
επιγραφές και αριθμούς προσδιορισμού με τους οποίους κάθε υποσύστημα 
έχει σταθερά αναφερθεί και 

(3) Ολες τις αστοχίες, τις εναλλακτικές διόδους σήματος και τα άλλα μηχανικά 
χαρακτηριστικά τα οποία παρέχουν μέτρα "ασφάλειας κατά βλάβης". 



8292 


_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 

Ένα παράδειγμα του τετραγωνικού διαγράμματος συστήματος δίδεται στο 
παράρτημα I. 

8.2. Ενδέχεται να απαιτείται η ύπαρξη μιας διαφορετικής σειράς (σετ) 
τετραγωνικών διαγραμμάτων για κάθε κατάσταση λειτουργίας. 

9. Προσδιορισμός των καταστάσεων βλάβης, αιτιών και αποτελεσμάτων 

9.1. Κατάσταση βλάβης είναι ο τρόπος με τον οποίο παρατηρείται μια βλάβη. 
Γενικά περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η βλάβη και τις επιπτώσεις 
της πάνω στον εξοπλισμό ή σύστημα. Για παράδειγμα, μια λίστα καταστάσεων 
βλάβης δίδεται στον Πίνακα 1. Οι καταστάσεις βλαβών που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1 μπορούν να περιγράφουν τη βλάβη κάθε ενός στοιχείου του συστήματος 
με ειδική ορολογία ικανοποιητικά. Οταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις 
χαρακτηριστικές απόδοσης που καθορίζουν τις εισόδους και τις εξόδους στο 
τετραγωνικό διάγραμμα του συστήματος, όλες οι δυνατές καταστάσεις βλαβών 
μπορεί έτσι να προσδιορισθούν και να περιγραφούν. Έτσι, για παράδειγμα, μια 
παροχή ισχύος ενδέχεται να έχει μία κατάσταση βλάβης που περιγράφεται ως 
"απώλεια ισχύος" (29) και μια αιτία βλάβης "ανοιχτό (ηλεκτρικά)" (31). 

9.2. Μια κατάσταση βλάβης σε ένα στοιχείο του συστήματος θα μπορούσε να είναι 
αιτία βλάβης του συστήματος. Για παράδειγμα, η υδραυλική γραμμή ενός 
συστήματος πηδαλίου ενδέχεται να έχει μια κατάσταση βλάβης ως "εξωτερική 
διαρροή" (10). Αυτή η κατάσταση βλάβης της υδραυλικής γραμμής θα μπορούσε να 
εξελιχθεί σε αιτία βλάβης του συστήματος πηδαλίου ως κατάσταση βλάβης "απώλεια 
ισχύος" (29). 

9.3. Κάθε σύστημα θα θεωρείται ως μια πρώτη προσέγγιση αρχίζοντας από τη 
λειτουργική ισχύ του συστήματος, και η βλάβη θα πρέπει να θεωρείται ένα πιθανό 
αίτιο κάθε φορά. Εφόσον μια κατάσταση βλάβης μπορεί να έχει περισσότερες από 
μία αιτίες, όλες οι δυνατές ανεξάρτητες αιτίες για κάθε κατάσταση βλάβης θα πρέπει 
να προσδιορισθούν. 

9.4. Εάν τα βασικά (κύρια) συστήματα μπορούν να αστοχήσουν χωρίς δυσμενή 
αποτελέσματα δεν υπάρχει ανάγκη να μελετηθούν περαιτέρω εκτός εάν η βλάβη 
μπορεί να μην ανιχνευθεί από ένα χειριστή. Η απόφαση ότι δεν υπάρχει δυσμενή 
αποτέλεσμα δεν σημαίνει μόνο ο προσδιορισμός του συστήματος αστοχίας. Η 
αστοχία θα φαίνεται να είναι άμεσα ενεργή ή να βελτιώνεται (ευθυγραμμίζεται) με 
αμελητέο κενό χρόνου. Επιπρόσθετα, εάν η ακολουθία είναι: 

"βλάβη - συναγερμός - ενέργεια χειριστού - έναρξη υποστήριξης- Υποστήριξη σε 
υπηρεσία" τα αποτελέσματα της καθυστέρησης μπορούν να ληφθούν υπόψη. 

10. Συνέπειες βλαβών 

10.1. Το αποτέλεσμα μιας κατάστασης βλάβης στο χειρισμό, λειτουργία, η 
κατάσταση ενός εξοπλισμού ή ενός συστήματος καλείται αποτέλεσμα βλάβης . Τα 
αποτελέσματα βλάβης σε ένα ειδικό υποσύστημα ή εξοπλισμό που εξετάζουμε 
καλούνται "τοπικά αποτελέσματα βλάβης". 
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Η εκτίμηση των τοπικών αποτελεσμάτων βλάβης θα βοηθήσει να καθορισθεί η 
αποδστικότητα ενός εξοπλισμού αστοχίας ή διορθωτικής ενέργειας σ' αυτό το 
επίπεδο του συστήματος. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην υπάρξει 
ένα τοπικό αποτέλεσμα πέραν αυτής καθ' αυτής της κατάστασης βλάβης. 

10.2. Η επίδραση της βλάβης ενός εξοπλισμού ή υπο-συστήματος στην απόδοση του 
συστήματος (λειτουργία συστήματος) καλείται μια "τελική συνέπεια". Τα τελικά 
αποτελέσματα θα εκτιμώνται και η σοβαρότητά τους θα ταξινομείται σύμφωνα με τις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

(1) Καταστροφικά. 

(2) Βλαβερά. 

(3) Μεγάλος και 

(4) Μικρά. 

Οι ορισμοί αυτών των τεσσάρων κατηγοριών των αποτελεσμάτων βλάβης δίδονται 
στην παραγρ. 2.3 του παραρτήματος 3 αυτού του Κώδικα. 

10.3 Εάν το τελικό αποτέλεσμα μιας βλάβης έχει ταξινομηθεί ως βλαβερό ή 
καταστροφικό, απαιτείται εξοπλισμός υποστήριξης για να εμποδίζει ή 
ελαχιστοποιήσει τέτοια αποτελέσματα. Για τα βλαβερά αποτελέσματα βλάβης 
μπορεί να γίνουν αποδεκτές διορθωτικές λειτουργικές διαδικασίες. 

11. Εντοπισμός βλαβών 

11.1 Η μελέτη Α.Κ.Β. Α. γενικώς αναλύει μόνο τα αποτελέσματα βλαβών που 
βασίζονται σε μια μοναδική βλάβη στο σύστημα και συνεπώς ένας εντοπισμός 
βλάβης σημαίνει ότι θα πρέπει να καθορισθούν, οπτικές ή ακουστικές συσκευές 
προειδοποίησης, αυτόματες αισθητήριες συσκευές, αισθητήρια όργανα ή άλλες 
μεμονωμένες ενδείξεις. 

11.2. Όπου δεν είναι δυνατή η ανίχνευση της βλάβης ενός στοιχείου του 
συστήματος (π.χ. κρυμμένο λάθος ή οποιαδήποτε βλάβη η οποία δεν δίνει κάποια 
οπτική ή ακουστική ένδειξη στο χειριστή) και το σύστημα μπορεί να συνεχίσει την 
καθορισμένη λειτουργία του, η ανάλυση θα πρέπει να επεκταθεί στον ορισμό των 
αποτελεσμάτων μιας δεύτερης βλάβης, η οποία σε συνδυασμό με την πρώτη μη 
ανιχνευθείσα βλάβη μπορεί να προκαλέσει πιο σοβαρό αποτέλεσμα βλάβης π.χ. 
βλαβερό ή καταστροφικό αποτέλεσμα. 

12. Διορθωτικά μέτρα 

12.1 Η απόκριση ενός οποιουδήποτε εξοπλισμού υποστήριξης ή οποιοσδήποτε 
διορθωτικής ενέργειας η οποία σκοπεύει στο δεδομένο επίπεδο του συστήματος να 
εμποδίσει ή να μειώσει το αποτέλεσμα της κατάστασης βλάβης ενός στοιχείου ή 
εξοπλισμού του συστήματος, θα πρέπει να καθορισθεί και εκτιμηθεί. 
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12.2 Προβλέψεις οι οποίες συμβάλλουν στην σχεδίαση σε ένα οποιοδήποτε 
επίπεδο του συστήματος ώστε να ακυρώσουν τα αποτελέσματα μιας 
δυσλειτουργίας βλάβης, όπως στοιχεία του συστήματος για τον έλεγχο ή την 
αποενεργοποίηση με σκοπό το σταμάτημα εν τη γενέσει ή πολλαπλασιασμού των 
αποτελεσμάτων βλάβης, στοιχεία ή συστήματα υποστήριξης λειτουργίας ή 
κρατήματος θα πρέπει να περιγραφούν. Οι προβλέψεις διόρθωσης σχεδίασης 
περιλαμβάνουν: 

(1) Περιθώρια ασφαλείας που επιτρέπουν το συνεχή και ασφαλή χειρισμό. 

(2) Συσκευές ασφαλείας, διατάξεις ελέγχου ή συναγερμού, τα οποία 
επιτρέπουν περιορισμένη λειτουργία ή οριακή βλάβη και 

(3) Εναλλακτικές καταστάσεις λειτουργίας. 

12.3 Προβλέψεις οι οποίες απαιτούν ενέργεια του χειριστού για την αποφυγή ή 
μετριασμό των αποτελεσμάτων της υποτεθείσας βλάβης θα πρέπει να περιγράφει. Η 
πιθανότητα και το αποτέλεσμα του λάθους του χειριστού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, 
εάν η διορθωτική ενέργεια ή η πρωτοβουλία της αστοχίας απαιτεί δεδομένο εισόδου 
του χειριστού, όταν εξετάζουμε τα μέσα για τη μείωση των τοπικών αποτελεσμάτων 
βλάβης. 

12.4 Θα πρέπει να τονισθεί ότι διορθωτικές αποκρίσεις αποδεκτές σε μια 
κατάσταση λειτουργίας μπορεί να μην είναι αποδεκτές σε άλλες π.χ. ένα στοιχείο 
του συστήματος αστοχίας με υπολογίσιμο χρονικό κενό επαναενέργοποίησης, ενώ 
ανήκει στην κατάσταση λειτουργίας "κανονικές συνθήκες πλεύσης σε μεγίστη 
ταχύτητα" μπορεί να προκαλέσει ένα καταστροφικό αποτέλεσμα σε μια αλλ,η 
κατάσταση λειτουργίας π.χ. "μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα λειτουργίας σε 
θαλάσσια ρεύματα". 

13. Χρήση της θεωρίας των πιθανοτήτων 

13.1. Εάν διορθωτικά μέτρα ή περιθώρια ασφαλείας όπως περιγράφηκαν στις 
προηγούμενες παραγράφους δεν παρέχονται για οποιαδήποτε βλάβη, εναλλακτικά η 
πιθανότητα της εμφάνισης μιας τέτοιας βλάβης θα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα 
κριτήρια αποδοχής: 

(1) μια κατάσταση βλάβης η οποία προκαλεί καταστροφικό αποτέλεσμα θα 
πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά απίθανη. 

(2) μια κατάσταση βλάβης εκτιμώμενη ως εξαιρετικά απομακρυσμένη δεν θα 
προκαλεί χειρότερα από τα βλαβερά αποτελέσματα και 

(3) μια κατάσταση βλάβης εκτιμώμενη είτε συχνή ή λογικά πιθανή δεν θα 
προκαλεί χειρότερα από αποτελέσματα μικρής σημασίας. 

13.2. Αριθμητικές τιμές για διάφορα επίπεδα πιθανοτήτων δίδονται στην 
παράγραφο 3 του παραρτήματος 3 αυτού του Κώδικα. Σε περιοχές όπου δεν 
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υπάρχουν στοιχεία από το σκάφος για να ορισθεί το επίπεδο των πιθανοτήτων 
βλάβης άλλες πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως : 

(1) Δοκιμή εργαστηρίου, ή 

(2) Ιστορικό ή αξιοπιστία που έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιοχές κάτω από 
παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας, ή 

(3) Μαθηματικό μοντέλο εάν είναι εφαρμόσιμο. 

14. Πιστοποίηση 

14.1. Είναι χρήσιμο να εκτελείται η Α.Κ.Β. Α. σε φύλλο/α εργασίας όπως 
δείχνεται στο προσάρτημα 2. 

14.2. Το/α φύλλο/α εργασίας θα πρέπει να οργανώνονται ώστε να δείχνουν 
καταρχήν τα ανώτερα επίπεδα του συστήματος και μετά να προσεγγίζουν μειωμένα 
επίπεδα συστήματος. 

15. Πρόγραμμα Δοκιμών 

15.1. Θα πρέπει να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα δοκιμών Α.Κ.Β. Α. που να αποδεικνύει 
τα συμπεράσματα της. Συνιστάται το πρόγραμμα δοκιμών να περιλαμβάνει όλα τα 
συστήματα ή τα στοιχεία συστημάτων των οποίων η βλάβη θα οδηγήσει σε : 

1. μεγάλες ή πιο σοβαρές επιπτώσεις, 

2. περιορισμένες λειτουργίες, και 

3. οποιαδήποτε άλλη διορθωτική ενέργεια. 

Για εξοπλισμό του οποίου η βλάβη δεν μπορεί εύκολα να προσομοιωθεί στο σκάφος, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν να τα αποτελέσματα άλλων δοκιμών ώστε να 
προσδιορισθούν οι επιπτώσεις και οι επιδράσεις τους στα συστήματα και στο 
σκάφος. 

15.2. Οι δοκιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν έρευνες στους τομείς : 

. 1 της διάταξης των σταθμών ελέγχου με ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική θέση 
των διακοπτών και άλλων συσκευών ελέγχου ώστε να εξασφαλισθεί χαμηλή 
δυνατότητα για απρόσεκτη ή λανθασμένη ενέργεια πληρώματος, ειδικότερα 
κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών, και την πρόνοια αλληλοσυνδέσεων 
ώστε να προληφθεί απρόσεκτη λειτουργία για σημαντική λειτουργία του 
συστήματος. 

.2 της ύπαρξης και της ποιότητας των εγγράφων λειτουργίας του σκάφους με 
ιδιαίτερη μνεία στις λίστες ελέγχου πριν το ταξίδι. Είναι βασικό ότι αυτοί οι 
έλεγχοι εξηγούν άγνωστες καταστάσεις βλαβών που έχουν προσδιορισθεί 
στην ανάλυση βλαβών, και 
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.3 των αποτελεσμάτων κυρίων καταστάσεων βλαβών όπως έχουν περιγράφει στη 
θεωρητική ανάλυση. 

15.3 Οι δοκιμές Α.Κ.Β.Α. επί του πλοίου θα πρέπει να διεξάγονται με τις 
προϋποθέσεις των παραγράφων 5.3, 16.4 και 17.4 του Κώδικα, πριν το σκάφος τεθεί 
σε υπηρεσία. 

16. Εκθεση Α.Κ.Β.Α. 

Η έκθεση του Α.Κ.Β.Α. θα πρέπει να είναι ένα αυτάρκες έγγραφο με πλήρη 
περιγραφή του σκάφους, των συστημάτων του και των λειτουργιών τους και τις 
προτεινόμενες λειτουργίες και περιβαλλοντικές συνθήκες για τις καταστάσεις 
βλαβών, τις αιτίες και τα αποτελέσματά τους ώστε να γίνεται αντιληπτή χωρίς 
οποιαδήποτε ανάγκη αναφοράς σε άλλα σχέδια και έγγραφα που δεν 
περιλαμβάνονται στην έκθεση. Οι υποθέσεις της ανάλυσης και τα τετραγωνικά 
διαγράμματα του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνοντας όπου είναι αναγκαίο. 

Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία περίληψη των συμπερασμάτων και των 
συστάσεων για κάθε σύστημα αναλυθέν, στην ανάλυση βλαβών συστήματος και 
τον εξοπλισμό ανάλυσης βλαβών εξοπλισμού. Θα πρέπει επίσης να περιγράφει όλες 
τις πιθανές βλάβες και την πιθανότητα βλαβών, όπου είναι εφαρμόσιμο, τις 
διορθωτικές ενέργειες και τους περιορισμούς λειτουργίας για κάθε σύστημα και σε 
κάθε κατάσταση λειτουργίας υπό ανάλυση. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα δοκιμών, αναφορά οποιωνδήποτε άλλων εκθέσεων δοκιμών και τις 
δοκιμές Α.Κ.Β.Α. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΤΕΤΡΑΓΠΝΙΚΟ Υ 01ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα Ελέγχου Πηδαλίου Ημκρομηνίαι 

Αναλυτή» ι - 



όπου» 

ΗΙ - Ηλβκτρική Ισχύ» 
ΥΙ - Υδραυλικό Ισχύ» 
ΗΣ - Ηλακτρικό Σήμα 
ΜΣ - Μηχανικό Σόμα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΛΑΒΗΣ 


01. 

Κατασκευαστική βλάβη 

18. 

Λαθεμένη ενεργοποίηση 

02. 

Φυσικό δέσιμο ή εμπλοκή 

19. 

Αποτυχία για κράτηση 

03. 

Ταλάντωση 

20. 

Αποτυχία για εκκίνηση 

04. 

Αποτυχία παραμονής (σε θέση) 

21. 

Αποτυχία διακοπής 

05. 

Αποτυχία για άνοιγμα 

22. 

Πρόωρη λειτουργία 

06. 

Αποτυχία για κλείσιμο 

23. 

Καθυστερημένη λειτουργία 

07. 

Κακό άνοιγμα 

24. 

Εσφαλμένη είσοδος (αυξανόμενη) 

08. 

Κακό κλείσιμο 

25. 

Εσφαλμένη είσοδος (μειούμενη) 

09. 

Εσωτερική διαρροή 

26. 

Εσφαλμένη έξοδος (αυξανόμενη) 

10. 

Εξωτερική διαρροή 

27. 

Εσφαλμένη έξοδος (μειούμενη) 

11. 

Λάθη εκτός ανοχών (υψηλά) 

28. 

Απώλεια εισόδου 

12. 

Λάθη εκτός ανοχών (χαμηλά) 

29. 

Απώλεια εξόδου 

13. 

Απρόσεκτη λειτουργία 

30. 

Βραχυκύκλωμα (ηλεκτρικά) 

14. 

Διακεκκομένη λειτουργία 

31. 

Ανοιχτό (ηλεκτρικά) 

15. 

Ακανόνιστη λειτουργία 

32. 

Διαρροή (ηλεκτρική) 

16. 

Εσφαλμένη ένδειξη 

33. 

Άλλες μεμονωμένες συνθήκες 
βλάβης κατάλληλες για τα 
χαρακτηριστικά του συστήματος, 
τις απαιτήσεις και τους 
περιορισμούς λειτουργίας. 

17. 

Περιορισμένη ροή 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 


Ονομα συστήματος:. 

Κατάσταση λειτουργίας: 

Αριθμός φύλλου:. 

Ημερομηνία:. 

Ονομα αναλυτή:. 


Αναφορές:. 

Τετραγωνικά διαγράμματα 
Συστήματος:. 


Σχέδια: 


Αποτέλεσμα βλά- 

Ρης _ 


Εξοπλι- 

Λει- 

Χαρα- 

Κατά- 

Αιτία 

Τοπική 

Τελική 

Ενιοχι- 

Διορθω- 

Σοβαρό- 

Πιθανό- 

Παρα- 

σμός 

τσυρ- 

κτηρ. 

σχάση 

βλα- 

βλάβη 

βλάβη 

σμός 

χι κή 

τητα 

τητα 

τηρή- 

όνομα ή 

γία 

Αριθ- 

βλάβης 

βών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ ΠΑΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥΣ 

ΣΚΑΦΩΝ 


Ι.Επιτρεπόμενα όρια παγοποίησης 

1.1 Για σκάφη που λειτουργούν σε περιοχές όπου είναι πιθανή να συμβεί 
επικάθιση πάγου ,τα ακόλουθα επιτρεπόμενα όρια παγοποίησης πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά τους υπολογισμούς ευσταθείας: 

.1 30Κ§ /τα 1 στα εκτιθέμενα ανώτατα καταστρώματα και στις κλίμακες, 

.2 7.5Κ§/πι 2 για τις προβολές των πλευρικών επιφανειών και των δύο πλευρών του 

σκάφους πάνω από το επίπεδο του νερού, 

.3 η προβολή της πλευρικής επιφάνειας διακοπτόμενων επιφανειών των 
κιγκλιδωμάτων, διαφόρων ορθωτήρων (εξαιρέσει των ιστών) και εξαρτίων και η 
προβολή της πλευρικής επιφάνειας άλλων μικρών αντικειμένων, πρέπει να 
υπολογισθεί αυξάνοντας τη συνολική προβολή της πλευρικής επιφάνειας των 
συνεχομένων επιφανειών κατά 5% και τη στατική ροπή αυτών κατά 10% , 

.4 ελάττωση της ευσταθείας οφειλομένη σε ασύμμετρη επικάθιση πάγου σε 
εγκάρσια τμήματα του σκάφους. 

1.2 Για σκάφη που λειτουργούν σε περιοχές όπου είναι δυνατό να αναμένεται η 
επικάθιση πάγου : 

.1 Εντός των περιοχών που καθορίζονται στις παρ.2.1,2.3,2.4 και 2.5,όπου είναι 
γνωστό ότι επικρατούν συνθήκες παγοποίησης σημαντικά διαφορετικές από εκείνες 
της παρ. 1.1,πρέπει να εφαρμοσθούν απαιτήσεις επικάθισης πάγου από το ήμισυ έως 
το διπλάσιο των απαιτουμένων επιτρεπομένων ορίων 
.2 Εντός των περιοχών που καθορίζονται στην παρ.2.2,όπου είναι δυνατό να 
αναμένεται παγοποίηση,που υπερβαίνει το διπλάσιο των απαιτουμένων 
επιτρεπόμενων ορίων της παρ. 1.1,πρέπει να εφαρμοσθούν πλέον αυστηρές 
απαιτήσεις από εκείνες που εδόθησαν στην παρ.1.1. 

1.3 Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά τις υποθέσεις που έγιναν, 
υπολογίζοντας την κατάσταση του σκάφους σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που 
εκτίθενται στο παρόν παράρτημα , για τα παρακάτω: 

.1 τη διάρκεια του ταξιδιού, ίση με την περίοδο ,που διανύθηκε για να φθάσει στον 
προορισμό του και να επιστρέφει στο λιμένα και 

.2 τις τιμές κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ,για καύσιμα ,νερό ,εφόδια 
και άλλα αναλώσιμα. 

2. Πεοιονέε συνθηκών παγοποίυσης 

Κατά την εφαρμογή της παρ.1 οι ακόλουθες περιοχές συνθηκών παγοποίησης πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη: 

.1 Η περιοχή βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 65° 30’ Β, μεταξύ γεωγραφικού 
μήκους 28° Δ, και της δυτικής ακτής της Ισλανδίας, βόρεια της βόρειας ακτής της 
Ισλανδίας ,βόρεια της λοξοδρομικής καμπύλης που διατρέχει από γεωγραφικό 
πλάτος 66° Β, γεωγραφικό μήκος 15° Δ, έως γεωγραφικό πλάτος 73° 30’ Β, 
γεωγραφικό μήκος 15° Α , βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 73° 30 Β, μεταξύ 
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γεωγραφικού μήκους 15° Α και 35° Α και ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 35° 
Α ,καθώς επίσης βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 56° Β στη Βαλτική Θάλασσα. 

.2 Η περιοχή βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 43° Β, που οριοθετείται προς δυσμάς 
από την ακτή της Βόρειας Αμερικής και προς ανατολάς από τη λοξοδρομική 
καμπύλη, που διατρέχει από γεωγραφικό πλάτος 43° Β .γεωγραφικό μήκος 48° Δ, 
σε γεωγραφικό-πλάτος 63° Β .γεωγραφικό μήκος-28° Δ και εντεύθεν κατά μήκος 
του γεωγραφικού μήκους 28° Δ. 

.3 Όλες οι θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Βορείου Αμερικανικής ηπείρου και δυτικά 
των περιοχών που ορίσθηκαν στις υποπαραγράφους .1 και .2 της παρούσας 
παραγράφου. 

.4 Οι θαλάσσιες περιοχές Ββπηβ και ΟΜοΙε Κ και το Στενό του Τ&Λειγ κατά την 
εποχή των πάγων. 

.5 Νότια του γεωγραφικού πλάτους 60° Ν. 

3. Ειδικέα απαιτήσεις 

Σκάφη προοριζόμενα για λειτουργία σε περιοχές όπου είναι γνωστόν ότι συμβαίνει 
επικάθιση πάγου πρέπει να είναι: 

.1 σχεδιασμένα για να ελαχιστοποιούν την επικάθιση πάγου, - και 

.2 εξοπλισμένα με τέτοια μέσα για απομάκρυνση επικαθίμενου πάγου .όπως η Αρχή 

μπορεί να απαιτήσει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΘΙΚΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 

ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

Η ευστάθεια των παραπάνω σκαφών πρέπει να εξετάζεται στην κατάσταση 
εκτοπίσματος, τη μεταβατική και την κατάσταση μη εκτοπίσματος. Ο έλεγχος 
ευσταθείας πρέπει να υπολογίζει επίσης τις επιδράσεις εξωτερικών δυνάμεων .Οι 
ακόλουθες διαδικασίες περιγράφονται για καθοδήγηση σε σχέση με την ευστάθεια. 

1. Υδοοπτέρυνα ιιε πτερύγια που τέμνουν την επιφάνεια του νερού 

1.1 Κατάσταση εκτοπίσματος 

1.1.1 Η ευστάθεια πρέπει να είναι επαρκής για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
παραγρ. 2.3 και 2.4 αυτού του Κώδικα . 

1.1.2 Ροπή εγκάρσιας κλίσης που οφείλεται σε στροφή. 

Η ροπή εγκάρσιας κλίσης ,που δημιουργείται κατά τη διάρκεια χειρισμών του 
σκάφους στην κατάσταση εκτοπίσματος ,μπορεί να βρεθεί από την ακόλουθη σχέση: 

νο* 

ΜΚ = 0.196.-.Δ. ΚΟ (ΙίΝιη) 

Ε 

όπου: 

ΜΚ = ροπή εγκάρσιας κλίσεως 

νθ = ταχύτης του σκάφους κατά τη στροφή (ιη/δ) 

Δ = εκτόπισμα (I) 

Ε = μήκος ισάλου του σκάφους (ιη) 

ΚΟ = απόσταση (ύψος) του κέντρου βάρους του σκάφους από την τρόπιδα (πι). 

Η παραπάνω σχέση έχει εφαρμογή όταν ο λόγος της ακτίνας κύκλου στροφής προς 
το μήκος του σκάφους είναι μεταξύ 2 και 4. 

1.1.3 Σχέση μεταξύ της ροπής ανατροπής και της ροπής εγκάρσιας κλίσεως για να 
ικανοποιείται το κριτήριο ανέμου : 

Η ευστάθεια υδροπτέρυγου σκάφους στην κατάσταση εκτοπίσματος δύναται να 
ελεγχθεί για συμμόρφωση προς το κριτήριο ανέμου ως εξής: 

ΜΟ 

Κ = -._> 1 

Μν 

όπου: 

Μ€ = ελάχιστη ροπή ανατροπής όπως αυτή υπολογίζεται όταν λαμβάνεται υπόψη ο 
διατοιχισμός, 

Μν = δυναμικώς εφαρμοζομένη ροπή εγκάρσιας κλίσεως οφειλόμενη στην πίεση 
του ανέμου. 
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1.1.4 Ροπή εγκάρσιας κλίσεως που οφείλεται στην πίεση του ανέμου : 

Η ροπή εγκάρσιας κλίσεως Μν είναι το γινόμενο της πιέσεως ανέμου Ρν ,της 
πλευρικής επιφάνειας των εξάλων του σκάφους Αν και του μοχλοβραχίονα της 
επιφάνειας αυτής Ζ: 

Μν = 0.001. Ρν. Αν. Ζ (ΚΝιπ) 

Η τιμή της ροπής εγκάρσιάς κλίσεως λαμβάνεται σταθερή κατά τη διάρκεια 
ολοκλήρου της περιόδου κλίσεως. 

Η πλευρική επιφάνεια των εξάλων Αν θεωρείται ότι περιλαμβάνει τις προβολές των 
πλευρικών επιφανειών της γάστρας, της υπερκατασκευής και των διαφόρων 
κατασκευών πάνω από την ίσαλο γραμμή.Ο μοχλοβραχίονας της πλευρικής 
επιφάνειας των εξάλων Ζ είναι η κατακόρυφη απόσταση από την ίσαλο γραμμή 
μέχρι το κέντρο της επιφάνειας αυτής και η θέση του κέντρου της πλευρικής 
επιφάνειας εξάλων μπορεί να ληφθεί ως το γεωμετρικό κέντρο αυτής. 

Οι τιμές των πιέσεων ανέμου σε ΡΑδΟΑί, που αντιστοιχούν σε ένταση 7 της 
κλίμακας ΒΕΑϋΓΟΚΤ, σε εξάρτηση με την θέση του γεωμετρικού κέντρου της 
πλευρικής επιφάνειας των εξάλων Αν, δίνονται στον πίνακα 1. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Τυπικές πιέσεις ανέμου για ένταση 7 ΒΕΑϋΡΟΚΤ,ΙΟΟ ναυτικά μίλια από την 
ξηρά 


Ζ άνωθεν της ισάλου 

(ΠΙ) 

1.0 

1.5 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5* 5.0 

ΡΥ (ΡΑδΟΑΕ) 

46 

46 

50 53 56 58 60 62 64 


Σημείωση : Οι τιμές του παραπάνω πίνακα μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμες σε όλες 
τις περιοχές. 


1.1.5 Υπολογισμός της ελάχιστης ροπής ανατροπής Με στην κατάσταση 
εκτοπίσματος. 

Η ελάχιστη ροπή ανατροπής υπολογίζεται από τις καμπύλες στατικής και δυναμικής 
ευσταθείας λαμβανομένου υπόψη του διατοιχισμού. 

.1 Οταν χρησιμοποιείται η καμπύλη στατικής ευσταθείας η ροπή Με υπολογίζεται δι’ 
εξισώσεως των επιφανειών κάτω από τις καμπύλες των ροπών 
(ή μοχλοβραχιόνων) ανατροπής και επαναφοράς ,λαμβανομένου υπόψη του 
διατοιχισμού ,όπως δεικνύεται στο σχήμα Ι,όπου ΘΖ είναι το εύρος της γωνίας 
διατοιχισμού και ΜΚ είναι μια γραμμή που φέρεται παράλληλα προς τον άξονα 
των τετμημένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι γραμμοσκιασμένες επιφάνειες 51 και 
82 να είναι ίσες. 
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Μ Ο =ΟΜ αν η κλίμακα τεταγμένων παριστά ροπές 

ΜΟ= ΟΜ χ Εκτόπισμα αν η κλίμακα τεταγμένων παριστά μοχλοβραχίονες 
/ 

ΣΧΗΜΑ 1. ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 


I/* 

ΰ 

> 



.2 Όταν χρησιμοποιείται η καμπύλη δυναμικής ευσταθείας ,πρέπει κατ’ αρχή να 
προσδιορισθεί ένα βοηθητικό σημείο Α. Για το σκοπό αυτό το εύρος της γωνίας 
διατοιχισμού σχεδιάζεται προς τα δεξιά της αρχής του άξονα των τετμημένων και 
προσδιορίζεται το σημείο Α’ (βλέπε σχήμα 2).Φέρεται μια γραμμή ΑΑ’ παράλληλος 
προς τον άξονα των τετμημένων ίση προς το διπλάσιο εύρος της γωνίας διατοιχισμού 
(ΑΑ’=2ΘΖ) και βρίσκεται το απαιτούμενο βοηθητικό σημείο Α. Φέρεται η ευθεία 
ΑΟ εφαπτομένη στην καμπύλη δυναμικής ευσταθείας. Από το σημείο Α φέρεται η 
ευθεία ΑΒ παράλληλος προς τον άξονα των τετμημένων και ίση προς 1 ακτίνιο 
(57.3° ). 

Από το σημείο Β φέρεται μια κάθετος μέχρι να τμήσει την εφαπτομένη στο σημείο 

Ε. 

Η απόσταση ΒΕ ισούται προς τη ροπή ανατροπής, αν μετράται επί του άξονα 
τεταγμένων της καμπύλης δυναμικής ευσταθείας. Αν εντούτοις ,οι μοχλοβραχίονες 
δυναμικής ευσταθείας έχουν σχεδιασθεί επί του άξονα αυτού, τότε η απόσταση ΒΕ 
ισούται με τον μοχλοβραχίονα ανατροπής ,και σ’ αυτή την περίπτωση η ροπή 
ανατροπής Μ Ο υπολογίζεται δια πολλαπλασιασμού της τεταγμένης ΒΕ(σε μέτρα) 
επί το αντίστοιχο εκτόπισμα (σε μετρικούς τόνους). 

Μ0= 9.81 . Δ.ΒΕ(ΙεΝιη) 

.3 Το εύρος της γωνίας διατοιχισμού βρίσκεται με δοκιμές προτύπου και δοκιμές 
πλήρους κλίμακας σε ταραγμένη θάλασσα ,ως μια μεγίστη γωνία διατοιχισμού 50 
διαδοχικών ταλαντώσεων ενός σκάφους που πλέει με κατεύθυνση 90° προς την 
διεύθυνση των κυμάτων σε κατάσταση θάλασσας τη δυσμενέστατη που προβλέπεται 
από τη σχεδίαση του πλοίου. Αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία το εύρος της γωνίας 
διατοιχισμού λαμβάνεται ίσο πρός 15° , 

.4 Η αποτελεσματικότητα των καμπύλών ευσταθείας πρέπει να περιορίζεται μέχρι τη 
γωνία κατακλύσεως . 
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ΣΧΗΜΑ 2. ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 



1.2 Ευστάθεια στη οεταΒατικτί και <τηι κατάσταση ιιυ εκτοπίσματος 

1.2.1 Η ευστάθεια πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παρ. 2.4 και 2.5 αυτού 
του Κώδικα. 

1.2.2.1 Η ευστάθεια στη μεταβατική κατάσταση και στην κατάσταση μη 
εκτοπίσματος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις περιπτώσεις φορτώσεως για την 
προτιθέμενη λειτουργία του σκάφους. 

1.2.2.2 Η ευστάθεια στη μεταβατική κατάσταση και στη κατάσταση πτήσης δύναται 
να προσδιορισθεί ,είτε δι’ υπολογισμού ,είτε επί τη βάσει στοιχείων προερχομένων 
από πειράματα προτύπων και πρέπει να επαληθεύεται με δοκιμές πλήρους κλίμακας 
δια της εφαρμογής σειράς γνωστών ροπών εγκάρσιάς κλίσεως με έκκεντρα φορτία 
ερματισμού και σημειώνοντας τις δη μιουργούμενες από αυτές τις ροπές γωνίες 
εγκάρσιάς κλίσεως. Οταν τα αποτελέσματα αυτά ληφθούν στις καταστάσεις 
εκτοπίσματος, αναδύσεως, σταθεροποιημένη κατάσταση μη εκτοπίσματος και 
επανόδου στην κατάσταση εκτοπίσματος,θα δώσουν μια ένδειξη των τιμών της 
ευσταθείας ,για τις διάφορες καταστάσεις του σκάφους, κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής κατάστασης. 

1.2.2.3 Η γωνία εγκάρσιας κλίσης ,η οποία δημιουργείται κατά τη διάρκεια της 
κατάστασης μη εκτοπίσματος λόγω της συγκεντρώσεως των επιβατών στη μία 
πλευρά του σκάφους ,δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8° .Κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής καταστάσεως η εγκάρσια ροπή κλίσης λόγω της συγκέντρωσης των 
επιβατών στη μία πλευρά του σκάφους ,δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12° Η 
συγκέντρωση των επιβατών πρέπει να καθορισθεί από την Αρχή ,λαμβανομένων 
υπόψη των οδηγιών ,που δίνονται στο παράρτημα 7 αυτού του Κώδικα. 
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1.2.3 Μια πιθανή μέθοδος προσδιορισμού του μετακεντρικού ύψους του σκάφους 
(ΟΜ) κατά την κατάσταση μη εκτοπίσματος στο στάδιο σχεδιάσεως για μια 
ορισμένη διάταξη πτερυγίων .δεικνύεται στο σχήμα 3. 


Εγκάρσια τομή μέσω 
του πρωραίου πτερυγίου 



Εγκάρσια τομή μέσω 
του πρυμναίου πτερυγίου 



ΣΧΗΜΑ 3 

ΣΒ ΣΗ 

ΟΜ = ηΒ (.δ ) + ηΗ (--5 ) 

2(3π1Β 213π1Η 

όπου: 

ηΒ = ποσοστό βάρους του σκάφους φερόμενο από το πρωραίο 7ΐτερύγιο. 
ηΗ = ποσοστό βάρους του σκάφους φερόμενο από το πρυμναίο πτερύγιο. 

ΓΒ = πλάτος πρωραίου πτερυγίου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

ΓΗ = πλάτος πρυμναίου πτερυγίου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, 
α = απόσταση μεταξύ της τρόπιδας του σκάφους και της επιφάνειας της θάλασσας 
§ = ύψος του κέντρου βάρους του σκάφους από την τρόπιδα. 

1Β = γωνία σχηματιζομένη μεταξύ του πρωραίου πτερυγίου και της οριζοντίου. 
1Η = γωνία σχηματιζομένη μεταξύ του πρυμναίου πτερυγίου και της οριζοντίου. 
8 = ύψος του κέντρου βάρους του πλοίου πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
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2·Υδροπτέουνα ιιε πλιίοωο Βυθισιιένα πτερύγια 

2.1 Κατάσταση εκτοπίσματος 

2.1.1 Η ευστάθεια στη κατάσταση εκτοπίσματος πρέπει να είναι επαρκής για να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παρ. 2.3 και 2.6 αυτού του Κώδικα. 

2.1.2 Οι παράγραφοι 1.1.2 μέχρι 1.1.5 του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογία και για σκάφη του τύπου αυτού στη κατάσταση εκτοπίσματος . 

2.2 Μεταβατικά κατάσταση 

2.2.1 Η ευστάθεια πρέπει να εξετασθεί με τη χρήση επαληθευμένων 
προσομοιώσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τον υπολογισμό των κινήσεων του 
σκάφους, της συμπεριφοράς και των αποκρίσεων αυτού, υπό φυσιολογικές συνθήκες 
και όρια λειτουργίας και υπό την επίδραση οποιοσδήποτε ανωμαλίας. 

2.2.2 Πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες ευσταθείας, που είναι συνέπειες 
οποιωνδήποτε πιθανών ανωμαλιών στα συστήματα ή στις διαδικασίες λειτουργίας 
του σκάφους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής κατάστασης, οι οποίες θα ήταν 
δυνατόν να αποδειχθούν επικίνδυνες για την υδατοστεγανότητα και την ευστάθεια 
του σκάφους. 

2.3 Κατάσταση ιτη εκτοπίσιιατοε 

Η ευστάθεια του σκάφους στην κατάσταση μη εκτοπίσματος πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της παρ. 2.4 αυτού του Κώδικα. Πρέπει επίσης να εφαρμόζονται οι 
απαιτήσεις της παρ. 2.2 αυτού του παραρτήματος. 

2.4 Η παράγραφος 1.2.2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να εφαρμόζεται και 
για σκάφη του τύπου αυτού κατ’ αναλογία και οποιεσδήποτε προσομοιώσεις 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή υπολογισμοί σχεδιάσεως πρέπει να επαληθεύονται με 
δοκιμές πλήρους κλίμακας. 




8308 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΝΙΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΑΣΤΡΩΝ 
Ι.Κοιτήοια ευσταθείαο στην άθικτη κατάσταση 

Κάθε σκάφος πολλαπλών γαστρών ,στην άθικτη κατάσταση ,πρέπει να έχει επαρκή 
ευστάθεια όταν διατοιχίζεται σε θαλάσσιο κυμάτισμά, ώστε να ανθίσταται επιτυχώς 
στην επίδραση που οφείλεται ,είτε σε συνωστισμό επιβατών ,είτε σε στροφή με 
υψηλή ταχύτητα, όπως περιγράφονται στην παρ. 1.4. Η ευστάθεια του σκάφους 
πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι επαρκής ,εάν αποδειχθεί ότι, επιτυγχάνεται 
συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας παραγράφου. 

1.1 Επιφάνεια κάτω από την καμπύλη (ΟΖ) μοχλοβραχιόνων επαναφοράς 

Η επιφάνεια (Α1) κάτω από την καμπύλη (ΟΖ) μέχρι μια γωνία θ πρέπει να είναι 
τουλάχιστον : 

Α1 = 0.0 55 X 30 / θ ( πι»Γ3(1) 

όπου: 

θ είναι η μικρότερη από τις παρακάτω γωνίες: 

.1 η γωνία του σημείου κατάκλυσης (άοννιι Ωοοάίης αηςίο), 

.2 η γωνία στην οποία συμβαίνει ο μέγιστος μοχλοβραχίονας επαναφοράς ΟΖ και 
.3 30° 


1.2 Μέγιστος μοχλοβραχίονας επαναφοράς ΟΖ 

Η μεγίστη τιμή του μοχλοβραχίονα επαναφοράς ΟΖ πρέπει να συμβαίνει σε μια 
γωνία τουλάχιστον 10° . 

1.3 Εγκάρσια κλίση που οφείλεται στην επίδραση του ανέμου 

Ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης που οφείλεται στην επίδραση του ανέμου 
πρέπει να υποτίθεται σταθερός σε όλες τις γωνίες εγκάρσιας κλίσης και πρέπει να 
υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Ρί.Α.Ζ. 

ΗΤ 1 -- ( οι ) (βλέπε σχήμα 1) 

9800 Δ 

ΗΕ2 = 1.5 ΗΕ1 ( πι ) (βλέπε σχήμα 1) 


όπου: 
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Ρί * = 500 σε ΡΑ50ΑΕ ( Ρ*) 

Α — η προβολή της πλευρικής επιφάνειας του τμήματος του σκάφους πάνω από 
την ίσαλο πλεύσης στην άφορτη κατάσταση λειτουργίας (ιη2 ). 

Ζ = η κατακόρυφη απόσταση του γεωμετρικού κέντρου της επιφάνειας Α μέχρις 
ενός σημείου στο μέσον του βυθίσματος στην άφορτη κατάσταση λειτουργίας (ιη). 

Δ = εκτόπισμα σε μετρικούς τόνους (ί). 

1.4 Εγκάρσια κλίση που οφείλεται στην επίδραση συνωστισμού επιβατών, ή 
στροφής με υψηλή ταχύτητα 

Εγκάρσια κλίση, που οφείλεται στην επίδραση συνωστισμού των επιβατών στη μια 
πλευρά του σκάφους ή στροφής με υψηλή ταχύτητα, οποιαδήποτε εκ των δύο είναι η 
μεγαλύτερη, πρέπει να εφαρμοσθεΐ σε συνδυασμό με τον μοχλοβραχίονα 
επαναφοράς, που οφείλεται στην επίδραση του ανέμου (ΗΕ2). 

.1 Εγκάρσια κλίση που οφείλεται στην επίδραση συνωστισμού των επιβατών 

Κατά τον υπολογισμό του μεγέθους της εγκάρσιας κλίσης, που οφείλεται στην 
επίδραση συνωστισμού των επιβατών πρέπει να προσδιορισθεί ένας μοχλοβραχίονας 
συνωστισμού των επιβατών χρησιμοποιώντας τις υποθέσεις, που ορίσθηκαν στην 
παρ. 2.9 αυτού του Κώδικα. 

.2 Εγκάρσια κλίση που οφείλεται στην επίδραση στροφής με υψηλή ταχύτητα 

Κατά τον υπολογισμό του μεγέθους της εγκάρσιας κλίσης ,που οφείλεται στην 
επίδραση στροφής με υψηλή ταχύτητα, πρέπει να προσδιορισθεί ένας 
μοχλοβραχίονας στροφής με υψηλή ταχύτητα χρησιμοποιώντας την παρακάτω 
σχέση: 

2 

1 νο <1 

ΤΕ-(ΚΟ-) (ιη) 

8 Κ 2 

όπου: 

ΤΕ » Μοχλοβραχίονας στροφής (ιη ) 

νο = Ταχύτητα του σκάφους στη στροφή ( ιη/δ ) 

Κ = Ακτίνα κύκλου στροφής ( πι) 

ΚΟ = Ύψος του κατακόρυφου κέντρου βάρους από την τρόπιδα ( πι) 
ά = Μέσο βύθισμα ( πι) 

* Η τιμή του Ρί για σκάφη υπό περιορισμένη λειτουργία δύναται να μειωθεί με την 
έγκριση της Αρχής.__ 
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1.5 Διατοιχισμός σε κυματισμούς(σχήμα 1) 

Η επίδραση του διατοιχισμού, σε τρικυμιώδη θάλασσα, επί της ευσταθεΐας του 
σκάφους ,πρέπει να υποδεικνύεται με μαθηματικό τρόπο Ενεργώντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ,η απομένουσα επιφάνεια (Α2) κάτω από την καμπύλη ευσταθείας ΟΖ, 
πέραν της γωνίας εγκάρσιάς κλίσεως (ΘΗ),μέχρι τη γωνία διατοιχισμού (Θγ) , 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 0.028 ιη . γ«<Ι .Αν δεν υπάρχουν δοκιμές 
προτύπου ή άλλα δεδομένος η γωνία Θγ πρέπει να λαμβάνεται ίση με 15° ή με μια 
γωνία ίση με ( θά - ΘΗ ) , οποιαδήποτε εκ των δύο είναι μικρότερη. 

2. Κοιτήοια αποαένουσαο ευστάθειας; μετά από Βλάβη 

2.1 Η μέθοδος εφαρμογής των κριτηρίων στην καμπύλη απομένουσας ευστάθειας 
είναι όμοια με εκείνη για την άθικτη ευστάθεια, εκτός του ότι το σκάφος στην 
τελική κατάσταση μετά τη βλάβη ,πρέπει να θεωρηθεί ότι διαθέτει επαρκή βασική 
απομένουσα ευστάθεια: 

.1 η απαιτούμενη επιφάνεια Α2 δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0.028 πι. Γ3ΐ1 
(το σχήμα 2 παραπέμπει ) και 

.2 δεν υπάρχει απαίτηση που αφορά στη γωνία στην οποία πρέπει να συμβεί ο 
μέγιστος μοχλοβραχίονας επαναφοράς. 

2.2 Ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ανέμου ,για εφαρμογή στην καμπύλη 
απομένουσας ευστάθειας ,πρέπει να υποτίθεται σταθερός σε όλες τις γωνίες 
εγκάρσιας κλίσης και πρέπει να υπολογίζεται ως εξής : 

Ρι. Α . Ζ 

Ηυ =- 

9800 Δ 


όπου : 

Ρλ * 120 σε ΡωεαΙ ( Ρ») 

Α = η προβολή της πλευρικής επιφάνειας του τμήματος του σκάφους 
πάνω από ίσαλο πλεύσης στηνάφορτη κατάσταση λειτουργίας (ιη*). 

Ζ = η κατακόρυφη απόσταση από το γεωμετρικό κέντρο της επιφάνειας Α μέχρις 
ενός σημείου στο μέσο του βυθίσματος στην άφορτη κατάσταση λειτουργίας (πι). 

Δ = εκτόπισμα σε μετρικούς τόνους (I). 

2.3 Οι ίδιες τιμές της γωνίας διατοιχισμού ,πρέπει να χρησιμοποιηθούν ,όπως για 
την άθυαη ευστάθεια. 
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2.4 Το σημείο κατάκλυσης (ϋο\νη Ποοάΐπς ροίηί),είναι σημαντικό και θεωρείται 
ότι τερματίζει την καμπύλη απομένουσας ευστάθειας. Ως εκ τούτου ,η επιφάνεια 
Α2 πρέπει να διακόπτεται στη γωνία του σημείου κατάκλυσης . 

2.5 Η ευστάθεια του σκάφους στην τελική κατάσταση μετά από βλάβη .πρέπει να 
εξετασθεί και να αποδειχθεί ότι ικανοποιεί τα κριτήρια μετά από βλάβη όπως 
αυτά ορίζονται στην παρ. 2.4 αυτού του Κώδικα. 

2.6 Στα ενδιάμεσα στάδια κατακλύσεως, ο μέγιστος μοχλοβραχίονας επαναφοράς 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.05 ιη και το εύρος του θετικού μοχλοβραχίονα 
επαναφοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον 7° .Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται 
να υποτεθούν ,μόνο ένα ρήγμα στη γάστρα του σκάφους και μόνο μια ελεύθερη 
επιφάνεια. 

3. Ε<ραοιιονιί των ιιονλοΒοανιόνων εγκάρσιας κλίσης 

3.1 Κατά την εφαρμογή των μοχλοβραχιόνων εγκάρσιας κλίσης στις καμπύλες 
άθικτης και μετά από βλάβη ευστάθειας .πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα : 

3.1.1 Για την κατάσταση άθικτης ευστάθειας : 

.1 ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ανέμου -σταθερού ανέμου (ΗΙ1) και 

.2 ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ανέμου .(συμπεριλαμβανομένης και της 
επίδρασης των ρίπων του ανέμου),προστιθέμενου του μοχλοβραχίονα, είτε 
συνωστισμού των επιβατών ,είτε στροφής με ταχύτητα .οποιοσδήποτε εκ των δύο 
είναι ο μεγαλύτερος (ΗΤΓ). 

3.1.2 Για την κατάσταση ευστάθειας μετά από βλάβη : 

.1 ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ανέμου -σταθερού ανέμου (ΗΓ3) και 

.2 ο μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ανέμου .προσθέτοντας τον μοχλοβραχίονα 
συνωστισμού των επιβατών (Η14). 

3.2 Γωνίες εγκάρσιας κλίσης ,που οφείλονται στην επίδραση σταθερού ανέμου 

3.2.1 Οι γωνίες εγκάρσιας κλίσης που οφείλονται στην επίδραση σταθερού ανέμου, 
όταν εφαρμόζεται στην καμπύλη άθικτης ευστάθειας ,ο μοχλοβραχίονας 
εγκάρσιας κλίσης ΗΓ1, που προέκυψε σύμφωνα με την παρ. 1.3 πρέπει να μην 
υπερβαίνουν τις 16° και 

3.2.2 Η γωνία εγκάρσιας κλίσης, που οφείλεται στην επίδραση σταθερού ανέμου, 
όταν εφαρμόζεται στην καμπύλη απομένουσας ευστάθειας, μετά από βλάβη, ο 
μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ΗΤ-^που προέκυψε όύμφωνα με την παρ. 2.2, 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20° 


8312 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΗΤ1 = Μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ,που οφείλεται στην επίδραση του 
ανέμου. 

ΗΊΤ, = Μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ,που οφείλεται στην επίδραση του 
ανέμου + επίδραση των ριπών του ανέμου + (επίδραση συνωστισμού των 
επιβατών, ή στροφής). 


ΣΧΗΜΑ 1 - ΑΘΙΚΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 




ΣΧΗΜΑ 2 - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ * 

ΗΤ1 = μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ,που οφείλεται στην επίδραση του ανέμου. 
ΗΤΤ, = μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ,που οφείλεται στην επίδραση του ανέμου 
+ επίδραση των ριπών του ανέμου + (επίδραση συνωστισμού των επιβατών, ή 
στροφής). 

, ΗΤΑ = μοχλοβραχίονας εγκάρσιας κλίσης ,που οφείλεται στην επίδραση του ανέμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 


Το παράρτημα αυτό εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους των σκαφών. Δοκιμές για 
αξιολόγηση της λειτουργικής ασφάλειας θα εκτελούνται στο πρωτότυπο σκάφος της 
νέας σχεδίασης ή μιας σχεδίασης με νέα χαρακτη ριστικά που μπορεί να τροποποιούν 
τα αποτελέσματα προηγούμενης δοκιμής. Οι δοκιμές θα εκτελούνται βάσει ενός 
προγράμματος που θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Αρχής και του κατασκευαστή. 
Όπου οι συνθήκες υπηρεσίας προϋποθέτουν πρόσθετες δοκιμές (π.χ. χαμηλή 
θερμοκρασία), η Αρχή ή οι αρμόδιες αρχές του λιμένα βάσης μπορούν να απαιτούν 
περισσότερες επιδείξεις. 

Θα διατίθενται λειτουργικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές 
συστήματος ώστε να γίνει κατανοητή και εκτιμηθεί η λειτουργία του σκάφους. 

Στόχος αυτών των δοκιμών είναι η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και 
οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους σε κανονικές και έκτακτες 
συνθήκες εντός του σχεδιασθέντος πλαισίου ταχύτητας και περιβάλλοντος. 

Οι παρακάτω διαδικασίες έχουν περιγράφει ως απαιτήσεις σε ότι αφορά την 
επαλήθευση της λειτουργίας του σκάφους. 

1 Λειτουργικότητα 

1.1 Γενικά 

1.1.1 Το σκάφος θα πληροί τις σχετικές λειτουργικές απαιτήσεις του κεφαλαίου 17 
αυτού του Κώδικα καθώς και αυτού του παραρτήματος για όλους τους ακραίους 
συνδυασμούς επιβατών και φορτίων για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση. Τα 
όρια κατάστασης θάλασσας σε σχέση με τις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας 
θα επαληθεύονται από δοκιμές και αναλύσεις ενός σκάφους του τύπου για τον οποίο 
απαιτείται πιστοποίηση. 

1.1.2 Ο λειτουργικός έλεγχος του σκάφους θα είναι σύμφωνα με διαδικασίες που θα 
θεσπισθούν από τον αρμόδιο για λειτουργία εν υπηρεσία. Οι διαδικασίες που θα 
θεσπισθούν θα είναι η διαδικασία εκκίνησης, διαδικασίες εν πλω, διαδικασίες 
κανονικής κράτησης και κράτησης ανάγκης και ελιγμών. 

1.1.3 Οι διαδικασίες που θα θεσπισθούν σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 1.1.2 
θα: 


. 1 επιδεικνύουν ότι οι κανονικοί ελιγμοί και ανταποκρίσεις του σκάφους σε 
βλάβες είναι συνεπείς κατά τη λειτουργία. 

.2 χρησιμοποιούν μεθόδους ή συσκευές που είναι ασφαλείς και αξιόπιστες, και 
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.3 περιλαμβάνουν ανοχή για οποιαδήποτε βραδυπορεία στην εκτέλεση των 
διαδικασιών που λογικά αναμένεται κατά την υπηρεσία. 

1.1.4 Οι διαδικασίες που απαιτούνται από αυτό το παράρτημα θα εκτελούνται σε 
νερό ικανοποιητικού βάθους έτσι ώστε δεν θα επηρεάζεται η λειτουργία του 
σκάφους. 

1.1.5 Οι δοκιμές θα εκτελούνται με το ελάχιστο πρακτικά βάρος και πρόσθετες 
δοκιμές θα εκτελούνται με το μέγιστο βάρος ικανό να θεσπίσει την ανάγκη για 
πρόσθετους περιορισμούς και για δοκιμές προς εξέταση της επιρροής του βάρους. 


2 Κράτηση 

2.1 Αυτή η δοκιμή είναι για να θεσπίσει την εμπειρική επιτάχυνση όταν σταματά το 
σκάφος σε ήρεμα νερά χωρίς επιβάτες ή φορτίο κατά τη διάρκεια των παρακάτω 
συνθηκών: 

. 1 κανονική κράτηση με τη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας, 

.2 κράτηση ανάγκης με τη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας, 

.3 κράτηση προς αποφυγή σύγκρουσης (οτε$Ιι είορ) από τη μέγιστη ταχύτητα 
λειτουργίας και από οποιαδήποτε ενδιάμεση ταχύτητα. 

2.2 Οι δοκιμές που αναφέρονται στις παρ.2.1.1 και 2.1.2 θα αποδεικνύουν ότι οι 
επιταχύνσεις δεν ξεπερνούν το επίπεδο ασφαλείας 1 στο παράρτημα 3 όταν 
χρησιμοποιούνται χειριστήρια ελέγχου σύμφωνα με έγγραφες διαδικασίες όπως 
δίδονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους ή με αυτόματο τρόπο. Εάν υπάρχει 
υπέρβαση του επιπέδου ασφαλείας 1 κατά τη διάρκεια κανονικής κράτησης, τα 
συστήματα ελέγχου θα τροποποιούνται ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση ή θα 
ζητείται από τους επιβάτες να κάθονται κατά τη διάρκεια της κανονικής κράτησης. 
Εάν υπάρχει υπέρβαση του επιπέδου ασφαλείας 1 κατά τη διάρκεια κράτησης 
ανάγκης, τότε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους θα αναγράφονται διαδικασίες 
που θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για το πως θα αποφευχθεί η 
υπέρβαση ή το σύστημα ελέγχου θα τροποποιείται προς αποφυγή της υπέρβασης. 

2.3 Οι δοκιμές που αναφέρονται στην παρ.2.1.3 θα αποδεικνύουν ότι οι επιταχύνσεις 
δεν ξεπερνούν το επίπεδο ασφαλείας 2 του παραρτήματος 3 όταν τα χειριστήρια 
ελέγχου στην αυτόματη λειτουργία χρησιμοποιούνται με τρόπο που δίνει τις μέγιστες 
επιταχύνσεις. Εάν υπάρχει υπέρβαση του επιπέδου ασφαλείας 2 τότε το εγχειρίδιο 
λειτουργίας του σκάφους θα περιλαμβάνει προειδοποίηση ότι υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού των επιβατών, εάν εκτελεσθεί κράτηση προς αποφυγή σύγκρουσης 
(ςτεδίι δίορ). 

2.4 Κατά τη διάρκεια της στροφής του σκάφους θα επαναλαμβάνονται κάποιες 
δοκιμές ώστε να θεσπισθεί η ανάγκη ή διαφορετικά να τεθούν τυχόν περιορισμοί 
ταχύτητας κατά τη διάρκεια των ελιγμών. 
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3 Λειτουργία εν πλω 

3.1 Η δοκιμή αυτή γίνεται για να βεβαιωθεί η λειτουργικότητα του σκάφους και οι 
πειραματικές επιταχύνσεις κατά την εν πλω λειτουργία χωρίς επιβάτες και φορτίο και 
με τις παρακάτω συνθήκες: 

. 1 κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι εκείνες στις οποίες το σκάφος θα πλέει 
ασφαλώς σε οποιοδήποτε κατεύθυνση ενώ χειρίζεται χειροκίνητα, ή 
βοηθούμενο από αυτόματο πιλότο ή με οποιοδήποτε σύστημα αυτομάτου 
ελέγχου σε κανονική κατάσταση, και 

.2 δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες, αναφερόμενες στην παρ. 1.4.48 
αυτού του Κώδικα, είναι εκείνες στις οποίες είναι δυνατό να διατηρηθεί 
ασφαλής πλους χωρίς εξαιρετική δεξιοτεχνία διακυβέρνησης. Πάντως, μπορεί 
να μην είναι δυνατή η λειτουργία σε όλες τις κατευθύνσεις σε σχέση με τον 
αέρα και την θάλασσα. Για τύπους σκαφών που έχουν υψηλότερο πρότυπο 
λειτουργίας σε κατάσταση μη εκτοπίσματος, η λειτουργία και οι επιταχύνσεις 
θα βεβαιωθούν σε κατάσταση εκτοπίσματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας στη 
δυσμενέστατη προβλεπόμενη συνθήκη. 

3.2 Λειτουργικά επίπεδα, όπως ορίσθηκαν στην παρ.3.1, θα θεσπισθούν και 
τεκμηριωθούν από δοκιμές πλήρους κλίμακας σε τουλάχιστον δύο σχετικές συνθήκες 
θαλάσσης και με τον καιρό πρώρα, πρύμα και πλευρικά. Ο χρόνος δοκιμής θα είναι 
τουλάχιστον 15 πρώτα λεπτά. Δοκιμές προτύπου και μαθηματικές προσομοιώσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαλήθευση της λειτουργίας στις δυσμενέστατες 
προβλεπόμενες συνθήκες. 

Τα όρια για τη συνθήκη κανονικής λειτουργίας θα τεκμηριώνονται με μετρήσεις 
ταχύτητας του σκάφους, με κατεύθυνση προς το κύμα και παρεμβολή των 
μετρήσεων των μεγίστων οριζοντίων επιταχύνσεων σύμφωνα με την παρ.2.4 του 
παραρτήματος 3. Μετρήσεις του ύψους κύματος και της περιόδου θα γίνονται στο 
πρακτικά μέγιστο δυνατό. 

Τα όρια της δυσμενέστατης προβλεπόμενης συνθήκης θα τεκμηριώνονται με 
μετρήσεις της ταχύτητας του σκάφους, του ύψους κύματος και της περιόδου, με 
κατεύθυνση προς το κύμα και με τις τιμές μέσης τετραγωνικής ρίζας (ΚΜ5) των 
οριζοντίων επιταχύνσεων σύμφωνα με την παρ.2.4 του παραρτήματος 3 και των 
εγκαρσίων επιταχύνσεων πλησίον του διαμήκους κέντρου βάρους του σκάφους. Οι 
τιμές του ΚΜ8 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση των ακραίων τιμών. Για 
να πάρουμε τις αναμενόμενες ακραίες τιμές σχετικές με το κατασκευαστικό φορτίο 
σχεδίασης και τα επίπεδα ασφαλείας (1 κάθε 5 πρώτα λεπτά υπέρβασης) 

πολλαπλασιάζουμε τις τιμές του ΚΜ8 με το 3 ή με 

όπου: Ν είναι ο αριθμός των επιτυχημένων ευρών μέσα στη 
σχετική περίοδο 
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Εάν δεν επαληθεύεται διαφορετικά από δοκιμές προτύπου ή μαθηματικούς 
υπολογισμούς, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια γραμμική σχέση μεταξύ του ύψους 
κύματος και των επιταχύνσεων που βασίζονται σε μετρήσεις στις δύο καταστάσεις 
θάλασσας. Τα όρια για τη δυσμενέστατη προβλεπόμενη συνθήκη θα πρέπει να 
τεκμηριώνονται σε σχέση με την ασφάλεια των επιβατών σύμφωνα με την παρ.2.4 
του παραρτήματος 3 και σε σχέση με το πραγματικό κατασκευαστικό φορτίο 
σχεδίασης του σκάφους. 

3.3 Οι δοκιμές και η διαδικασία επαλήθευσης θα τεκμηριώνουν τις οριακές 
θάλασσες για ασφαλή λειτουργία του σκάφους: 

. 1 σε κανονική λειτουργία και στη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας οι επιταχύνσεις 
δεν θα ξεπερνούν το επίπεδο ασφαλείας 1 του παραρτήματος 3 με μέσο όρο 1 
ανά 5 πρώτα λεπτά. Το εγχειρίδιο λειτουργίας του σκάφους θα περιλαμβάνει 
λεπτομερή περιγραφή των αποτελεσμάτων της μείωσης της ταχύτητας ή 
αλλαγής της κατεύθυνσης ως προς το κύμα προκειμένου αποφευχθεί η 
υπέρβαση. 

.2 στις δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες, με μειωμένη ταχύτητα όσο 
απαιτείται, οι επιταχύνσεις δεν θα ξεπερνούν το επίπεδο ασφαλείας 2 του 
παραρτήματος 3 με μέσο όρο 1 ανά 5 πρώτα λεπτά, ούτε οποιαδήποτε άλλη 
χαρακτηριστική κίνηση του σκάφους όπως προνευστασμός, διατοιχισμός, 
στροφή θα ξεπερνά τα επίπεδα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την 
ασφάλεια των επιβατών. Στις δυσμενέστατες προβλεπόμενες συνθήκες, με 
μειωμένη ταχύτητα όσο απαιτείται, το σκάφος θα μπορεί να κάνει ασφαλείς 
ελιγμούς και παρέχει επαρκή ευστάθεια προκειμένου αυτό να μπορεί να 
συνεχίσει την ασφαλή λειτουργία του μέχρι το πλησιέστερο τόπο καταφυγής, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί προσοχή στο χειρισμό. Οι επιβάτες θα 
πρέπει να είναι καθισμένοι όταν υπάρχει υπέρβαση του επιπέδου ασφαλείας 1 
του παραρτήματος 3, και 

.3 με το πραγματικό κατασκευαστικό φορτίο σχεδίασης για το σκάφος, με 
μειωμένη ταχύτητα και αλλαγή πορείας, όσο είναι αναγκαίο. 

3.4 Στροφή και ελικτικότητα 

Το σκάφος θα είναι ασφαλώς ελεγχόμενο και ικανό για ελιγμούς κατά τη διάρκεια: 

. 1 λειτουργίας με συμβατική πλεύση, 

.2 λειτουργίας σε κατάσταση μη εκτοπίσματος, 

.3 απογείωσης, προσγείωσης 

.4 οποιοσδήποτε ενδιάμεσης ή μεταβατικής κατάστασης, όσο είναι εφαρμόσιμο, 
και 

.5 λειτουργιών ελλιμενισμού, όσο είναι εφαρμόσιμο. 




«*Κ 72β 
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4 Αποτελέσματα βλαβών ή δυσλειτουργιών 

4.1 Γενικά 

Τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, ειδικές διαδικασίες χειρισμού και τυχόν λειτουργικοί 
περιορισμοί θα εξετάζονται και αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα δοκιμών πλήρους 
κλίμακας που εκτελέσθηκαν με προσομοίωση των πιθανών βλαβών του εξοπλισμού. 

Οι βλάβες υπό εξέταση θα είναι εκείνες που οδηγούν σε μείζονα ή περισσότερο 
σοβαρά αποτελέσματα όπως καθορίσθηκαν από την εκτίμηση της Α.Κ.Β.Α. ή 
παρόμοιας ανάλυσης. 

Οι βλάβες που θα εξετασθούν θα συμφωνηθούν μεταξύ του κατασκευαστή του 
σκάφους και της Αρχής και κάθε μεμονωμένη βλάβη θα εξετάζεται με προοδευτικό 
τρόπο. 

4.2 Αντικείμενα δοκιμών 

Η εξέταση κάθε βλάβης θα έχει ως αποτέλεσμα: 

. 1 τον προσδιορισμό των ορίων ασφαλείας της λειτουργίας του σκάφους τη 
στιγμή της βλάβης, πέραν των οποίων η βλάβη θα έχει ως αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση κάτω από το επίπεδο ασφαλείας 2, 

.2 τον προσδιορισμό των ενεργειών του πληρώματος, εάν υπάρχουν, για την 
ελαχιστοποίηση ή αναστροφή των αποτελεσμάτων της βλάβης, και 

.3 τον προσδιορισμό των περιορισμών σκάφους ή μηχανής που πρέπει να 
παρατηρηθούν ώστε να μπορέσει το σκάφος να πλεύσει σε τόπο καταφυγής 
με τη βλάβη παρούσα. 

4.3 Βλάβες προς εξέταση 

Οι βλάβες του εξοπλισμού θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται 
σ' αυτά: 

. 1 ολική απώλεια της προωστηρίου ισχύος, 

.2 ολική απώλεια της ισχύος ανύψωσης (για αερόστρωμνα και πλοία 
επιφανειακής επίδρασης), 

.3 ολική απώλεια ελέγχου ενός προωστηρίου συστήματος, 

.4 ακούσια εφαρμογή πλήρους προωστήριας ώθησης (θετική ή αρνητική) σε ένα 
σύστημα, 

.5 βλάβη στον έλεγχο ενός συστήματος ελέγχου διεύθυνσης. 
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.6 ακούσια πλήρης απόκλιση ενός συστήματος ελέγχου διεύθυνσης, 

.7 βλάβη στον έλεγχο του συστήματος ελέγχου διαγωγής, 

.8 ακούσια πλήρης απόκλιση ενός στοιχείου του συστήματος ελέγχου διαγωγής, 

.9 ολική απώλεια της ηλεκτρικής ισχύος. 

Οι βλάβες θα είναι πλήρως αντιπροσωπευτικές των συνθηκών λειτουργίας και θα 
εξομοιώνονται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια στον πιο κρίσιμο ελιγμό του 
σκάφους όπου η βλάβη θα έχει τη μέγιστη επίδραση. 

4.4 Δοκιμή "νεκρού πλοίου" 

Προκειμένου να θεσπισθούν οι κινήσεις του σκάφους και η θέση του σε σχέση με 
τον αέρα και τα κύματα, για τον σκοπό καθορισμού των συνθηκών εκκένωσης του 
σκάφους, το σκάφος θα σταματά και όλα τα κύρια μηχανήματα θα τίθενται εκτός 
λειτουργίας για ικανό χρόνο μέχρις ότου σταθεροποιηθεί η διεύθυνση του σκάφους 
ως προς τον άνεμο και τα κύματα. Η δοκιμή αυτή θα εκτελείται μόλις δοθεί η 
ευκαιρία για να καθορισθούν τα πρότυπα της σχεδιασθείσας συμπεριφοράς "νεκρού 
πλοίου" σε μια ποικιλία ανέμων και καταστάσεων θάλασσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 


1 Στόχος και σκοπός 

Ο σκοπός αυτών των κριτηρίων είναι η παροχή απαιτήσεων για τα καθίσματα 
επιβατών καί πληρώματος ,των υποδοχών των καθισμάτων, των εξοπλισμών τους και * 
της εγκατάστασής τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα τραυματισμού του 
καθημένου και/ή της ανωμαλίας εξόδου /εισόδου εάν το σκάφος συγκρουσθεί. 

2 Στατικές δοκιμές θέσεων 

2.1 Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για καθίσματα επιβατών και 
πληρώματος σε σκάφος που έχει σχεδιασθεί για φορτίο συγκρούσεως μικρότερο του 
38- 

2.2 Όλα τα καθίσματα στα οποία εφαρμόζεται αυτή η παράγραφος, μαζί με τα 
στηρίγματά τους και τις συνδέσεις καταστρώματος, θα έχουν σχεδιασθεί ώστε να 
αντέχουν τουλάχιστο τα ακόλουθα στατικά φορτία πού εφαρμόζονται κατά τη 
διεύθυνση του σκάφους: 

. 1 Διεύθυνση εμπρός: μια δύναμη των 2.25 ΙεΝ, 

. 2 Διεύθυνση πίσω : μια δύναμη των 1.5 ΙίΝ, 

. 3 Εγκάρσια διεύθυνση : μια δύναμη των 1.5 ΙεΝ, 

. 4 Κάθετη προς τα κάτω : μια δύναμη των 2.25 ΙίΝ, και 
. 5 Κάθετη προς τα πάνω : μια δύναμη των 1.5 ΙιΝ. 

Εάν αυτές οι δυνάμεις εφαρμοσθούν στην εμπρός ή πίσω διεύθυνση του 
καθίσματος ,θα πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια στην πλάτη 350 πυτι πάνω από το 
κάτω μέρος του καθίσματος. Εάν οι δυνάμεις εφαρμόζονται στην εγκάρσια 
διεύθυνση του καθίσματος, θα πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια στο κάτω μέρος 
του καθίσματος. Οι κάθετες δυνάμεις προς τα πάνω θα πρέπει να κατανέμονται 
εξίσου στις γωνίες του πλαισίου του κάτω μέρους του καθίσματος. Οι κάθετες 
δυνάμεις προς τα κάτω θα πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα πάνω από το κάτω 
μέρος του καθίσματος. 

Εάν μια μονάδα θέσεων αποτελείται από περισσότερες από μία θέσεις, αυτές οι 
δυνάμεις θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε θέση ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια των 
δοκιμών. 

2.3 Όταν οι δυνάμεις εφαρμόζονται σε ένα κάθισμα, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η διεύθυνση κατά την οποία το κάθισμα βλέπει το σκάφος. Για παράδειγμα, 
εάν το κάθισμα βλέπει πλάγια ,η εγκάρσια δύναμη του σκάφους θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μπρος και πίσω στο κάθισμα και εμπρόσθια δύναμη του σκάφους 

θα πρέπει να εφαρμόζεται εγκάρσια στο κάθισμα θέσης. 
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2.4 Κάθε ομάδα καθισμάτων που τελεί υπό δοκιμή θα πρέπει να προσαρμόζεται 
στην υποστηρικτική κατασκευή κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στο κατάστρωμα του σκάφους. Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τις δοκιμές μια άκαμπτη υποστηρικτική κατασκευή, μία τέτοια ,που έχει την ίδια 
αντοχή και ακαμψία με αυτή του υποστηρικτικού πλαισίου του σκάφους,είναι 
προτιμητέα. 

2.5 Οι δυνάμεις πού περιγράφονται στις παραγρ. 2.2.1 έως 2.2.3 θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στο κάθισμα μέσω μιας κυλινδρικής επιφάνειας πού έχει ακτίνα 82 
πιπι και πλάτος τουλάχιστον ίσο με το πλάτος του καθίσματος. Η επιφάνεια θα 
πρέπει να φέρει τουλάχιστο ένα δυναμόμετρο ικανό να μετρά τις δυνάμεις που 
περιγράφηκαν . 

2.6 Το κάθισμα θα θεωρείται αποδεκτό εάν : 

.1 'Οταν επιδράσουν οι δυνάμεις που μνημονεύθηκαν στις παραγρ. 2.2.1 έως 
2.2.3, η μόνιμη παραμόρφωση που μετράται στο σημείο θέση εφαρμογής της 
δύναμης δεν είναι μεγαλύτερη από 400 πυη, 

.2 Κανένα τμήμα του καθίσματος ,οι εδράσεις του καθίσματος ή τα εξαρτήματά 
του έχουν πλήρως αποχωρισθεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών, 

.3 Το κάθισμα παραμένει σταθερά κρατημένο,ακόμη και εάν ένα ή περισσότερα 
σημεία υποδοχής έχουν μερικώς αποχωρισθεί, και όλα τα συστήματα ασφάλισης 
παραμένουν κλειδωμένα κατά τη διάρκεια της δοκιμής (τα συστήματα ρύθμισης 
και ασφάλισης δεν χρειάζεται να λειτουργούν μετά τις δοκιμές), και 

.4 Τα άκαμπτα τμήματα του καθίσματος με τα οποία ενδέχεται ο κάτοχος να έρθει 
σε επαφή θα πρέπει να έχουν μια καμπύλη επιφάνεια με ακτίνα τουλάχιστο 5 πυη 

2.7 Οι απαιτήσεις της επόμενης παραγράφου 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 
θέση των απαιτήσεων αυτής της παραγράφου (2) υπό τον όρο ότι οι επιταχύνσεις 
που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές είναι τουλάχιστο 3 §. 

3 Δυναμικές δοκιμές καθισμάτων 

3.1 Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου (3) εφαρμόζονται για καθίσματα 
πληρώματος και επιβατών σε σκάφη πού έχουν σχεδιασθεί για φορτίο σύγκρουσης 
3§ και άνω. 

3.2 Όλα τα καθίσματα για τα οποία εφαρμόζεται αυτή η παράγραφος (3), η 
υποστηριχτική κατασκευή του καθίσματος, η σύνδεση με το κατάστρωμα ,η ζώνη 
πρόσδεσης, εάν έχει εγκατασταθεί, και το μαξιλαράκι ώμων, εάν έχει εγκατασταθεί, 
θα είναι σχεδιασμένα να αντέχουν τη μέγιστη δύναμη επιτάχυνσης που μπορεί να 
εφαρμοσθεί σ' αυτά κατά τη διάρκεια μιας σχεδιασμένης σύγκρουσης. Θα πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα στον προσανατολισμό του καθίσματος σχετικά με τη δύναμη 
επιτάχυνσης (π.χ. εάν το κάθισμα βλέπει προς τα μπρος ,πίσω ,ή την πλευρά ). 
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3.3 Ο παλμός επιτάχυνσης στον οποίο υπόκειται το κάθισμα θα πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικός τού χρόνου σύγκρουσης-ιστορικού του σκάφους. Εάν δεν είναι 
γνωστό το ιστορικό του χρόνου σύγκρουσης ,ή δεν μπορεί να προσομειωθεί, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα χρόνου επιτάχυνσης -ιστορικού που φαίνεται στο 
σχήμα. 



Σχήμα -Διάγραμμα Χρόνου επιτάχυνσης -Ιστορικού 


3.4 Στο πλαίσιο δοκιμών ,κάθε μονάδα καθισμάτων και τα εξαρτήματά της ( π.χ. 
ζώνες πρόσδεσης και μαξιλαράκι ώμων) θα πρέπει να προσαρμόζονται στο 
υποστηρικτικό πλαίσιο με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα προσαρμοσθεί στο 
κατάστρωμα του σκάφους. Το υποστηρικτικό πλαίσιο μπορεί να είναι μια άκαμπτη 
επιφάνεια, αν και προτιμάται ένα παρόμοιο πού έχει την ίδια αντοχή και ακαμψία 
όπως αυτό του σκάφους. Αλλα καθίσματα θέσεις ή/και τραπέζια με τα οποία ένας 
επιβαίνουν ενδέχεται να έρθει σε επαφή κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο πλαίσιο δοκιμής με ένα προσανατολισμό και με μια 
μέθοδο προσαρμογής τυπική με αυτή του σκάφους. 

3.5 Κατά τη διάρκεια της δυναμικής δοκιμής καθίσματος, ένα ομοίωμα δοκιμής 
κατά 50 % ανθρωπομορφικό, σε αντιστοιχία με τον ανθρώπινο (υποκατάστατο) του 
Υβριδίου II ή του Υβριδίου ΙΠ (κατά προτίμηση), θα πρέπει να τοποθετείται στο 
κάθισμα καθισμένο με το κεφάλι προς τα πάνω. Εάν μία τυπυα) μονάδα θέσεων 
αποτελείται από περισσότερες της μιας θέσεις, ένα ομοίωμα δοκιμής θα πρέπει να 
τοποθετείται σε κάθε κατεχόμενη θέση από τη μονάδα. Το ομοίωμα η τα ομοιώματα, 
θα πρέπει να ασφαλίζονται στη μονάδα των θέσεων σε συνδυασμό με τις διαδικασίες 
των αναγνωρισμένων εθνικών προτύπων 1/ και να ασφαλίζονται χρησιμοποιώντας 
μόνο την ζώνη πρόσδεσης και το μαξιλαράκι ώμων εάν έχουν εγκατασταθεί. 

9 


1/Τα αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα συμπεριλαμβάνουν το ΕΟΕ 80 με το πρόσθετο 
79, το ΑΕ)Κ 66/00 από την Αυστραλία και την έκθεση ΝΟΗΚΡ 350 από τις ΗΠΑ. 
Αλλα εθνικά πρότυπα ισοδύναμα με αυτά τα πρότυπα μπορεί να γίνουν αποδεκτά . 
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Τραπέζια δίσκοι και άλλες τέτοιες διατάξεις θα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια 
θέση ώστε να προκαλέσουν την μεγαλύτερη δυνατότητα για έναν επιβαίνοντα πού 
ενδέχεται να τραυματισθεί. 

3.6 Το ομοίωμα δοκιμής θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο και ρυθμισμένο, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις ενός αναγνωρισμένου εθνικού προτύπου, έτσι ώστε να επιτρέπει 
υπολογισμό του κριτηρίου του τραύματος στο κεφάλι, υπολογισμό του δείκτη 
τραύματος στο θώρακα ,της μέτρησης της δύναμης στο μηρό , και της μέτρησης ,εάν 
είναι δυνατό ,της επιμήκυνσης και της κάμψης του αυχένα, της μέτρησης της 
μεγίστης σχετικής επιτάχυνσης της πυέλου (λεκάνης), και της μέτρησης του φορτίου 
πυέλου στη διεύθυνση της σπονδυλικής στήλης. 

3.7 Εάν στις δοκιμές γίνεται χρήση περισσοτέρων του ενός ομοιώματος, το 
ομοίωμα που είναι τοποθετημένο στη θέση που δίνει τη μεγαλύτερη δυνατότητα σε 
έναν επιβαίνοντα να τραυματισθεί θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όργανα. Το 
άλλο ομοίωμα ή ομοιώματα δεν είναι ανάγκη να είναι εφοδιασμένα με όργανα. 

3.8 Οι δοκιμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται και επαρκείς μετρήσεις με όργανα 
θα πρέπει να λαμβάνονται σε βαθμό ικανοποιητικό πού να δείχνει αξιόπιστα την 
ανταπόκριση του ομοιώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός αναγνωρισμένου 
εθνικού προτύπου. 

3.9 Η μονάδα των καθισμάτων που έχει δοκιμασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
αυτής της παραγράφου (3) θα θεωρείται αποδεκτή εφόσον : 

1. Η μονάδα των καθισμάτων και τα τραπέζια που έχουν εγκατασταθεί στη 
μονάδα των καθισμάτων ή στην επιφάνεια δεν θα αποσυναρμολογείται από την 
υποστηρικτική κατασκευή καταστρώματος και δεν θα παραμορφώνεται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει στον επιβαίνοντα εγκλωβισμό ή 
τραυματισμό. 

2. Η ζώνη πρόσδεσης ,εάν έχει εγκατασταθεί, παραμένει προσαρτημένη και στην 
πύελο του ομοιώματος δοκιμής κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Το 
μαξιλαράκι ώμων, εάν εγκατασταθεί, παραμένει προσαρτημένο και σε άμεση 
επαφή με τον αυχένα του ομοιώματος δοκιμής κατά τη διάρκεια της 
σύγκρουσης. Μετά τη σύγκρουση , οι μηχανισμοί απελευθέρωσης θα μπορούν 
να λειτουργήσουν. 

3. Θα πρέπει να ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια αποδοχής: 

1. Το κριτήριο του τραύματος στο κεφάλι (ΚΤΚ), υπολογισμένο σύμφωνα με 
αυτό τον τύπο, δεν ξεπερνά τό 500 


1 α 25 

ΚΤΚ=(12-11)[- / ε(ΐ)άί ] 

12-ΐΙ ιι 


• όπου: 

I 1 και 12 είναι οι χρόνοι αρχής και τέλους (σε δευτερόλεπτα) του 
διαστήματος στο οποίο το ΚΤΚ είναι μέγιστο . 
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Ο όρος α(ΐ) είναι το αποτέλεσμα της μέτρησης της επιτάχυνσης στο 
κεφάλι του ομοιώματος σε β. 

2. Ο δείκτης θωρακικού τραύματος (ΔΘΤ), υπολογισμένος σύμφωνα με 
αυτόν τον τύπο, δεν υπερβαίνει τα 30 § εκτός από περιόδους ολικά 
μικρότερες από 3πΐβ 

βΚ+β^δ 

ΔΘΤ =- ή η επιτάχυνση στο κέντρο της βαρύτητας 

2 

όπου: 

βΚ. είναι η επιτάχυνση σε β εναλλακτικά του άνω ή κάτω πλευρού 
και 

βΤ5 είναι η επιτάχυνση σε β του κάτω τμήματος της σπονδυλυοής 
στήλης, 

3. Η μέγιστη επιτάχυνση της πυέλου δεν υπερβαίνει τα 130 β, 

4. Το μέγιστο φορτίο της πυέλου δεν υπερβαίνει τα 6.7 ΙεΝ όταν μετρηθεί 
στον άξονα της σπονδυλικής στήλης, 

5. Η κάμψη του αυχένα δεν υπερβαίνει τα 88 Νπι εάν μετράτας 

6. Η επιμήκυνση του αυχένα δεν υπερβαίνει τα 48 Νιπ, εάν μετράτας 

7. Η δύναμη στο μηρό δεν υπερβαίνει τα 10 ΙεΝ, με εξαίρεση ότι δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 81εΝ για περιόδους ολικά περισσότερες από 20 

Π15. 

4. Τα φορτία στις λωρίδες πρόσδεσης του άνω κορμού δεν υπερβαίνουν τα 7.8 ΙεΝ ή 
ένα σύνολο των 8.9 ΙεΝ εάν χρησιμοποιούνται διπλές λωρίδες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ 


1 Γενικά 

1.1 Όλες οι ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες θα πρέπει: 

. 1 να είναι κατασκευασμένες με επιμελημένη εργασία και κατάλληλα υλικά, 

.2 να μην καταστρέφονται κατά τη στοιβασία τους σε θερμοκρασίες αέρα από -18° 
0 έως +65° Ο , 

.3 να μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες αέρα από -18° 0 έως +65° 0 και 
θερμοκρασίες θάλασσας από -1° 0 έως +30° 0 , 

.4 να είναι ανθεκτικές στη σήψη και διάβρωση και να μην επηρεάζονται δυσμενώς 
από το θαλάσσιο νερό, πετρελαιοειδή ή μύκητες, 

.5 να είναι ευσταθείς και να διατηρούν το σχήμα τους όταν είναι φουσκωμένες και 
με πλήρες φορτίο, και 

.6 να είναι εφοδιασμένες με ανακλαστικό υλικό , όπου αυτό θα βοηθήσει την 
ανίχνευση, και σύμφωνα με τις συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τον 
Οργανισμό*. 


2. Κατασκευή 

2.1 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία θα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε 
όταν ρίχνεται στο νερό με το κέλυφος της από ύψος 10 μέτρων, η σωσίβια σχεδία και 
ο εξοπλισμός της θα λειτουργήσουν ικανοποιητικά. Εάν η ανοικτή αναστρεφόμενη 
σωσίβια σχεδία πρόκειται να τοποθετηθεί σε ύψος μεγαλύτερο των 10 μέτρων πάνω 
από την ίσαλο γραμμή στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης, θα είναι τύπου που έχει 
δοκιμασθεί ικανοποιητικά σε πτώση από τουλάχιστον αυτό το ύψος. 

2.2 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία όταν επιπλέει θα πρέπει να αντέχει σε 
επαναλαμβανόμενες πτώσεις ατόμων από ύψος τουλάχιστον 4.5 μέτρων. 

2.3 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία και τα εξαρτήματά της θα είναι 
κατασκευασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την ρυμούλκησή της με ταχύτητα 3 
κόμβων σε ήρεμο νερό όταν φέρει το πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό και 
έχει μία από τις πλωτές άγκυρές της ποντισμένη. 

2.4 Η επιβίβαση στην πλήρως φουσκωμένη ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία 
από το νερό θα είναι δυνατή ανεξάρτητα του τρόπου που έχει αυτή φουσκώσει. 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης γιά χρήση και τοποθέτηση ανακλαστικών υλικών σε 
σωστικά μέσα που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.658(16). 
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2.5 Ο κύριος θάλαμος άντωσης θα χωρίζεται σε: 

. 1 όχι λιγότερα από δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα που το καθένα θα φουσκώνει δια 
μέσου μιας ανεπίστροφης βαλβίδας πλήρωσης σε κάθε διαμέρισμα, και 

.2 οι θάλαμοι άντωσης θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε σε περίπτωση που ένα 

οποιοδήποτε διαμέρισμα υποστεί βλάβη ή δεν φουσκώσει, το άθικτο διαμέρισμα 
θα μπορεί να υποστηρίζει, με θετικό ύψος εξάλων σε ολόκληρη την περιφέρεια 
της ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας, τον αριθμό ατόμων που η 
σωσίβια σχεδία επιτρέπεται να παραλαμβάνει, με μάζα καθενός 7 5 Κ§γ. και 
καθισμένων στις κανονικές θέσεις τους. 

2.6 Το δάπεδο της ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας θα είναι αδιάβροχο. 

2.7 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία θα φουσκώνει με μη τοξικό αέριο με 
σύστημα πλήρωσης που πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ΠΙ/39 της Σύμβασης. 
Το φούσκωμα θα ολοκληρώνεται μέσα σε I πρώτο λεπτό σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος μεταξύ 18° και 20° Ο και μέσα σε 3 πρώτα λεπτά σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος -18° Ο. Μετά το φούσκωμα η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια 
σχεδία θα διατηρεί το σχήμα της όταν φέρει το πλήρες φορτίο σε άτομα και 
εξοπλισμό. 

2.8 Κάθε πνευστό διαμέρισμα θα μπορεί να αντέχει σε πίεση ίση τουλάχιστον με το 
τριπλάσιο της πίεσης λειτουργίας και θα προστατεύεται από ανύψωση της πίεσης 
πάνω από το διπλάσιο της πίεσης λειτουργίας είτε με ανακουφιστικές βαλβίδες είτε 
με περιορισμένη παροχή αερίου. Θα προβλέπονται μέσα για την τοποθέτηση της 
αντλίας ή του φυσητήρα συμπλήρωσης. 

2.9 Η επιφάνεια των θαλάμων άντωσης θα είναι από αντιολισθητικό υλικό. Το 25% 
τουλάχιστον αυτών των θαλάμων θα είναι από ιδιαίτερα ορατό χρώμα. 

2.10 Ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπεται να παραλαμβάνει μία ανοικτή 
αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία θα είναι ίσος με τον μικρότερο από τους εξής 
αριθμούς: 

.1 το μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που προκύπτει από την διαίρεση με 0.096 του 
όγκου σε κυβικά μέτρα των κυρίων θαλαμών άντωσης (που για αυτό το σκοπό 
δεν θα περιλαμβάνει τυχόν καθίσματα ) όταν είναι φουσκωμένοι, ή 

.2 το μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που προκύπτει από τη διαίρεση με 0.372 της 
εσωτερικής οριζόντιας επιφάνειας της ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας 
σχεδίας σε τετραγωνικά μέτρα ( που για αυτό το σκοπό μπορεί να περιλαμβάνει 
τυχόν κάθισμα ή καθίσματα ) μετρημένη μέχρι την εσωτερική ακμή των 
θαλάμων άντωσης, ή 

.3 τον αριθμό των ατόμων μέσου βάρους 75 Κ§γ. που, φορώντας όλα ατομικές 
σωσίβιες ζώνες, μπορούν να καθίσουν στο εσωτερικό των θαλάμων άντωσης 
χωρίς να παρενοχλούν τη λειτουργία οποιοσδήποτε μέσου εξοπλισμού της 
σωσίβιας σχεδίας. 
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3 Εξαρτήματα ανοικτών αναστρεφομένων σωσίβιων σχεδίων 

3.1 Γύοω από το εσωτερικό και εξωτερικό της ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας 
σχεδίας θα είναι ασφαλώς στερεωμένα σωσίβια σχοινιά. 

3.2 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία θα είναι εφοδιασμένη με ισχυρό 
πεισμάτιο (μπαρούμα) επαρκούς μήκους για αυτόματο φούσκωμα της φθάνοντας το 
νερό. Σε ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες μεγαλύτερες των 30 ατόμων θα 
υπάρχει ένα επιπλέον σχοινί πρόσδεσης τους. 

3.3 Η αντοχή θραύσης του συστήματος πεισματίου περιλαμβανομένων των μέσων 
στερεάισεώς του στην ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία, εκτός του ασθενή 
συνδέσμου που απαιτείται από τον κανονισμό ΙΙΙ/39 της Σύμβασης, θα είναι: 

.1 7.5 ΚΝ για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες έως 8 ατόμων, 

.2 10.0 ΚΝ για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες από 9 έως 30 

ατόμων, και 

.3 15.0 ΚΝ για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες άνω των 30 ατόμων. 

3.4 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία θα είναι εξοπλισμένη με πνευστές 
κεκλιμένες ράμπες, που θα βοηθούν την επιβίβαση από τη θάλασσα, ανεξάρτητα 
του τρόπου που έχει φουσκώσει η σχεδία, και τουλάχιστον: 

. 1 μία κεκλιμένη ράμπα επιβίβασης για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες 
έως 30 ατόμων, ή 

.2 δύο αντιδιαμετρικές κεκλαμένες ράμπες επιβίβασης για ανοικτές αναστρεφόμενες 
σωσίβιες σχεδίες άνω των 30 ατόμων, τέτοιες ράμπες επιβίβασης θα είναι των 
180°. 

3.5 Η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία θα εφοδιάζεται με θήκες νερού που 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

. 1 η επιφάνεια κάθε θήκης θα έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου με τη βάση του 
τριγώνου συνδεδεμένη με τους θαλάμους άντωσης της ανοικτής 
αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας, 

.2 η σχεδίαση των θηκών θα επιτρέπει την πλήρωση του 60% της χωρητικότητάς 
τους σε χρόνο από 15 έως 25 δευτερόλεπτα μετά την ανάπτυξη τους, 

.3 η συνολική χωρητικότητα των Θηκών που είναι συνδεδεμένες σε κάθε θάλαμο 
άντωσης θα είναι κανονικά από 125 έως 150 λίτρα για ανοικτές αναστρεφόμενες 
πνευστές σωσίβιες σχεδίες χωρητικότητας έως και 10 ατόμων, 

.4 οι θήκες που θα υπάρχουν σε κάθε θάλαμο άντωσης σωσίβιων σχεδιών που 
επιτρέπεται να μεταφέρουν άνω των 10 ατόμων θα πρέπει να έχουν, όσο είναι 
πρακτικά δυνατό, συνολική χωρητικότητα 12ΧΝ λίτρα, όπου Ν ο αριθμός των 
μεταφερομένων ατόμων, 

.5 κάθε θήκη σε θάλαμο άντωσης θα είναι προσδεδεμένη έτσι ώστε όταν η θήκη 
είναι διπλωμένη θα είναι προσδεδεμένη σε όλο το μήκος των άνω ακμών της 
στο , ή πλησίον του, χαμηλότερου σημείου του κατώτερου θαλάμου άντωσης , 

.6 οι θήκες θα διανέμονται συμμετρικά γύρω από την περιφέρεια της σωσίβιας 
σχεδίας με επαρκή διαχωρισμό ανάμεσα σε κάθε θήκη, ώστε να επιτρέπεται η 
εύκολη διαφυγή του αέρα . 
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3.6 Μία τουλάχιστον χειροκίνητα ελεγχόμενη λυχνία που πληροί τις απαιτήσεις θα 
υπάρχει στις ανώτερη και κατώτερη επιφάνεια των θαλάμων άντωσης. 

3.7 Κατάλληλες διατάξεις αυτόματης αποστράγγισης θα προβλέπονται σε κάθε 
πλευρά του δαπέδου της σωσίβιας σχεδίας με τον ακόλουθο τρόπο: 

.1 μία για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες έως 30 ατόμων, ή 
.2 δύο για ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες άνω των 30 ατόμων. 

3.8 Ο εξοπλισμός κάθε ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας θα αποτελείται 
από: 

. 1 ένα επιπλέοντα σημαντήρα διάσωσης, προσδεδεμένο σε επιπλέον σχοινί μήκους 
τουλάχιστον 30 μέτρων και αντοχής θραύσης τουλάχιστον 1 ΚΝ, 

.2 δύο μη πτυσσόμενα μαχαιρίδια ασφαλείας με επιπλέουσα λαβή δεμένα στην 
ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία με ελαφρύ σχοινί. Θα είναι 
τοποθετημένα σε τέτοιες θήκες ώσιε, ανεξάρτητα του τρόπου που φουσκώνει η 
ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία, το ενα θα είναι εύκολα διαθέσιμο στην 
άνω επιφάνεια του ανώτερου θαλάμου άντωσης, σε κατάλληλη θέση που 
επιτρέπει το άμεσο κόψιμο του πεισματίου, 

.3 ένα επιπλέον άντλιο (σέσουλα), 

.4 δύο σπόγγους, 

.5 μία πλωτή άγκυρα μόνιμα προσόεδεμένη στην ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια 
σχεδία με τρόπο ώστε να ξετυλίγεται εύκολα όταν φουσκώνει η ανοικτή 
αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία. Η θέση της πλωτής άγκυρας θα είναι 
σημασμένη με ευκρίνεια και στους δύο θαλάμους άντωσης, 

.6 δύο επιπλέοντα κουπιά, 

.7 ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών σε αδιάβροχο κιβώτιο που μπορεί να κλείνει 
στεγανά μετά τη χρήση, 

.8 μία σφυρίκτρα ή ισοδύναμο ηχητικό μέσο, 

.9 δύο βεγγαλικά χεριού, 

.10 έναν αδιάβροχο ηλεκτρικό φανό κατάλληλο για σήματα ΜΟΡΣ μαζί με μία 
αμοιβή σειρά συσσωρευτών και ένα αμοιβό λαμπτήρα σε αδιάβροχο περίβλημα, 

. 11 σύνεργα επισκευής για την επισκευή τρυπημάτων των θαλάμων άντωσης, και 
. 12 μία αντλία ή φυσητήρα συμπλήρωσης. 

3.9 Ο εξοπλισμός που ορίζεται στην παράγραφο 3.8 χαρακτηρίζεται ως συσκευασία 
ταχυπλόου σκάφους. (Η5Θ Ραοΐζ). 

3.10 Όπου απαιτείται ο εξοπλισμός θα τοποθετείται σε κιβώτιο, που αν δεν είναι 
μέρος της ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας ή μόνιμα συνδεδεμένο σε 
αυτή, θα είναι τοποθετημένο και ασφαλισμένο στην ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια 
σχεδία και θα μπορεί να επιπλέει στο νερό για τουλάχιστον 30 πρώτα λεπτά χωρίς 
βλάβη του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα του εάν το κιβώτιο του εξοπλισμού είναι 
μέρος της ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας ή μόνιμα προσδεδεμένο σε 
αυτή, η πρόσβαση στον εξοπλισμό θα είναι εύκολη, ανεξάρτητα του τρόπου που έχει 
φουσκώσει η ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία. Το σχοινί που ασφαλίζει το 
κιβώτιο του εξοπλισμού στην ανοικτή αναστρεφόμενη σωσίβια σχεδία θα πρέπει να 
έχει αντοχή θραύσεως ίση με το μεγαλύτερο από είτε 2 ΚΝ είτε 3:1 του βάρους της 
πλήρους συσκευασίας εξοπλισμού. 
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4. Κελύφη των ανοικτών αναοτρεφομένων πνευστών σωσίβιων σχεδιών 

4.1 Οι ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες θα συσκευάζονται σε κέλυφος το 
οποίο : 

. 1 θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να αντέχει στις συνθήκες που επικρατούν 
στη θάλασσες 

.2 θα έχει επαρκή αυτοδύναμη άντωση όταν περιέχει τη συσκευασμένη σωσίβια 
σχεδία και το εξοπλισμό της, ώστε να έλκει το πεισμάτιο από το εσωτερικό του 
και να θέτει σε λειτουργία το μηχανισμό πλήρωσης της σχεδίας σε περίπτωση 
βύθισης του πλοίου, και 

.3 θα είναι, όσο είναι πρακτικά δυνατό, στεγανό εκτός από 
τις οπές αποστράγγισης στον πυθμένα του κελύφους. 

4.2 Το κέλυφος θα σημαίνεται με τα εξής: 

. 1 όνομα κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα, 

.2 αριθμό σειράς, 

.3 τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να φέρει, 

.4 Ν0Ν-50ΤΑ5 , αναστρεφόμενη, 

.5 τύπος του περιεχομένου εξοπλισμού ανάγκης, 

.6 ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης, 

.7 μήκος πεισματίου (μπαρούμας), 

.8 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τοποθέτησης πάνω από την ίσαλο 
(που εξαρτάται από το ύψος της δοκιμής πτώσης ), και 
.9 οδηγίες καθαίρεσης. 

5 Σήμανση ανοικτών αναστρεφόμενων πνευστών σωσίβιων σχεδιών 

Οι ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες θα σημαίνονται με: 

. 1 όνομα κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα, 

.2 αριθμό σειράς, 

.3 ημερομηνία κατασκευής ( μήνα και έτος), 

.4 όνομα και θέση του σταθμού επιθεώρησης όπου επιθεωρήθηκε τελευταία, και 
.5 αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να παραλαμβάνες στην κορυφή κάθε θαλάμου 
άντωσης, με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον 100 πιηι και χρώματος που 
δημιουργεί αντίθεση με το χρώμα των θαλάμων. 

6 Οδηγίες και πληροφορίες 

Οι οδηγίες και οι πληροφορίες που απαιτείται να περιέχονται στο εγχειρίδιο 
εκπαίδευσης σκάφους και στις οδηγίες για τη συντήρηση επί του πλοίου θα είναι 
μορφής κατάλληλης γιά να περιέχονται σε τέτοιο εγχειρίδιο εκπαίδευσης και οδηγίες 
για τη συντήρηση επί του πλοίου. Οι οδηγίες και πληροφορίες θα είναι σε σαφή και 
σύντομη μορφή και θα περιλαμβάνουν όπου απαιτείται τα ακόλουθα: 

. 1 γενική περιγραφή της ανοικτής αναστρεφόμενης σωσίβιας σχεδίας και του 
εξοπλισμού της, 

.2 διατάξεις τοποθέτησης, 

.3 οδηγίες λειτουργίας περιλαμβανομένης της χρήσης του συνεργαζόμενου 
σωστικού εξοπλισμού , και 
.4 απαιτήσεις συντήρησης. 
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Αρθρο δεύτερο 
Έλεγχος εφαρμογής 

Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής της απόφασης αυτής είναι η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΔΕ- 
ΕΠ) η οποία θα είναι επίσης η μνημονευομένη στους ορισμούς του εν λόγω Κώδικα ως «Αρχή». 

Αρθροτρίτο 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 10 Ιουνίου 1998 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3 4 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕϋΞΧ 223211 ΥΡΕΤ 6Β * ΡΑΧ 52 34 312 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

5230 841 Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ.-Τ.Κ. 546 55 (031) 423 956 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

5249 547 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 


Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


5239 762 ΠΑΤΡΑ 

5248 141 Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 

5248 188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
5248 785 Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

5248 320 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 


4136 402 
4171 307 
(061) 271 249 
224 581 

(0651) 21 901 
(0531) 22 637 
26 522 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


5248 320 Δη μοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 _ 26 ^ 

- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΗΣΕΩΣ - Από 8 σελίδες και άνω π ροσαύξηση 100 δρχ. ανά Βσέλιδο ή μέρος αυτού 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ 


Τεύχος 2531 _ ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 60.000 δρχ. 3.000 δρχ. 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 70.000 » 3.500 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 15.000 » 750 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 70.000 » 3.500 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 30.000 » 1.500 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 15.000 » 750 

Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών κ.τλ.) 5.000 » 250 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 10.000 » 500 » 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 3.000 » 150 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 10 000 » 500 » 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. _ 250.000 » _ 12.500 _ 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π~Ε 250.000 » _ 12 · 500 » _ 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

> Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

> Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

> Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

> Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

' Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

' Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

> Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. _ 

Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






